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Für dieses Generalregister wurden, wie im Journal für Gasbeleuchtung und 
Wasserversorgung von jeher übUch, sowohl Beleuchtungswesen wie Wasserversorgung 
gesondert bearbeitet und für jedes dieser Fächer ein Sach-, Namens- und Ortsregister 
hergestellt. 

Der Inhalt der einzehien Artikel ist fast durchweg in chronologischer Weise 
geordnet. Um jedoch bei den umfangreicheren Artikeln Zusammengehöriges nicht all- 
zuweit von einander entfernen zu müssen, wurde Letzteres in Abschnitte zusammen- 
gefasst und diesen wenn möglich genauere Bezeichnung vorgesetzt. In einigen Fällen 
hielt ich es für zweckmässig, an Stelle der chronologischen die alphabetische Ordnung 
treten zu lassen oder beide neben einander zu benutzen. So wurden z. B. Nekrologe und 
Ehrungen unter Personalia in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, fQmer wurden die 
Analysen von Brunnen- und Leitungswassem, die Maschinen, Pump- und Wasserhebe- 
maschinen sowie die Wasserversorgung und Wasserwerke verschiedener Städte nach 
Letzteren in alphabetisch-chronologischer Ordnung zusammengestellt. 

War ich in dieser Weise bestrebt, den reichen Inhalt des Journals mögUchst 
übersichtlich zu verzeichnen, so suchte ich wiederum den Zusammenhang des Ganzen 
zu vermittehi durch zahlreiche Verweisungen, welche vielen Artikeln vorgesetzt sind. 
Bei Artikehi, welche mehrere Spalten oder Seiten durchlaufen, schien es mir geboten, 
deren Bezeichnungen, Stichworte, zu wiederholen, nicht aber die Verweisungen. Diese 
befinden sich nur am Anfange der Artikel, was bei dem Gebrauche des Registers wohl 
zu beachten ist. 

Die einschlägige Literatur ist den einzelnen Artikeln beigefügt, nur literarische 
Mittheüungen und Erscheinungen allgemeiner Natur finden sich unter Literatur vereinigt. 

Die fetten Ziffern sind die Schlusszahlen des betreffenden Jahrganges, die 
gewöhnlichen Ziffern die Seitenzahl, ein L vor diesen bedeutet Literaturnachweis, 
ein • gibt eine vorhandene Zeichnung an. 



München, im Mai 1889. 

F. C. 
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A. 



Abfallstoffe s. a. Ammoniak, Ammoniaksalxe, Gas- 

bereitnng u. im Register für Wasservereorgang. 

— Verwerthnng von Brennatofif abfallen. Ehr- 

hardt. L. 79. 759. 
AbspeiTTorrichtangeii s. a. Gasmotoren, Hähne 

n. Ventile 

— Selbstthfttiger Verschlnss fflr Gasflammen. E. 
Rabies Pat. 83. •626. — Femwirkende Ab- 
sperrvorricbtnng für Gashähne. L. Lenaerts. 
Pat. 86. •534. — Vorrichtung zum Absperren 
der Gasleitungen von entfernten Punkten aus. 
G. Hambuch Pat. 88. •679. — Absperr- 
vorrichtung bei Eugelventilaufsätzen fflr Zweig- 
leitungen. J. Jooßs. Pat. 88. ♦829. — 
Apparat zum automatischen Schliessen von 
Leuchtgaszuleitungsrohren zu beliebiger Zeit. 
R. Haack Pat. 88 *962 — Ueber Absperr- 
vorrichtungen. Reuther. 88. 1066. 

— Absperrschieber fflr Dampf-, Gas- u. Wasser- 
leitungen. Denis & Co. L. 74. 666. — Nor- 
maltabelle fflr Schieber. 76. 67. — Gasabsperr- 
schieber auf der Pariser Weltausstellung. C. 
Lang. 79. 197. — Feuerungsschieber mit Wasser- 
kühlung. F. Lürmann. Pat. 82. •876. — 
Schieber für Rohrleitungen. O. H e i n e c k e. Pat. 
82. *869 — Gekühlter Muschelschieberu. Schieber 
kästen. E. Blass. Pat. 84. 197. — Absperr- 
schieber für Dampfleitungen. H. Breuer. Pat 
84. *529. — Schieberentlastung. K. Giebeler. 
Pat. 86. •421. — Control- u. Reinigungs- 
vorrichtung an Absperrschiebern. A. Wingen. 
Pat. 86. *788. — Wechselschieber für Gas 
Öfen mit Wechselflamme u. für Dampfmaschinen 
F. Styczyiiski. Pat. 86. 921. — Absperr 
Schieber mit Wasserkühlung. J. H an Ion. Pat 
86. *5S. — Sicherheitskanäle an Schiebern zur 
Verhütung der Mischung von Flüssigkeiten u 
Gasen. Europäische Wassergas-Actien 
gesellschaft. Pat. 87. •686. — Dreitheiliger 
Absperr-KeUschieber. O.Ruppert. Pat.88. •232. 



Absperrvorriehtnngen. Verschluss, um Flüssig- 
keiten von Dämpfen oder Gasen zu scheiden. J. H. 
Johnson. Pat. 76. 424. — Selbstthätiger Sicher- 
heitsverschluss für Gase. P. Püschel. Pat. 82. 
•122. 568. — Absperren von Gasen durch ein be- 
wegliches Eintauchrohr.E. Kunath. Pat. 82.*233. 
— Vorrichtung zur periodischen Absperrung von 
Gasen. E. Ledig. Pat. 82. *265. — üeber selbst- 
thätige Gasabschlussvorrichtungen zur Verhinde- 
rung von Gefahren durch explosive Gasgemische. 
R. M u e n c k e. 84. ^744 . — Gasabsperrvorrichtung 
für Rohrleitungen, in welchen sich dickflüssige 
Substanzen absetzen. J. Schmalz. Pat. 87. 
•508. — Drosselklappen mit Rippen zur Regu- 
lirung des Durchgangsquerschnittes. Berlin- 
Anhalt'sche M aschin enbau-Acti enge - 
Seilschaft. Pat. 87. *687. 

Acemnnlatoren siehe Elektrische Apparate. 

Acetylen. Vorkommen im Leuchtgase. M. Ber 
thelot. 76. 410. 

— Apparat zur Herstellung von Acetylen. £. Jung 
fleisch. L. 80. 719. 

— Methode der Bestimmung in Gasgemischen. 
Bloch mann. 74. 299. — Quantitative Be 
Stimmung im Leuchtgase. Blochmann. 74 
449. — Bestimmung im Leuchtgase . Berthelot, 
77. 197. 

AeroleiB. Bildungsweise aus Aethylen. E. v. M e y e r. 
L. 74. 637. 

ASrophoren. 75. 878. Treutier u. Schwarz. 
L. 84. 26 86. *986. 

Aethan. Leuchtkraft. P.Frankland. L. 85.783 

Aether. (Aethylaether.) Bestimmung der Leucht 
kraft. Knublauch. 79. ^652. 80. 253. — Siede- 
punkt, Entflammungs- u. Entzündungstemperatur. 
F. Gantter. L. 87. 551. 

Aetherhydnt. F. Guthrie. L. 75. 746. 

AethylaÜohol siehe Alkohol. 

Aethylen. Vorkommen im Leuchtgase. M. Ber- 
thelot. 76.410 — üeber das Aethylen im 
üigitized by ^^Ji^^^V IC 
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Leuchtgase. A. Hegen er. 78. 125. — Darstel- 
lung. E Erlenmeyer. L. 78. 705. — Ver- 
flüssigung. Cailletet. 83.228. — Leuchtkraft 
für sich u. beim Verbrennen mit nicht leuchten- 
den brennbaren Gasen. Fr. Percy. L. 84. 817. 

— Kritische Temperatur u. kritischer Druck des 
Stickstoffs u. Aethylens unter geringem Druck. 
E. Olszewski. L. 84. 643. 

Aethylen« Bildungsweise von Acroleln aus Aethylen. 
E. V. Meyer. L. 74. 687. 

— Quantitative Bestimmung im Leuchtgase. Bloch- 
mann. 74. 449 — Bestimmung im Leuchtgase, 
gleichzeitig mit Acetylen. Berthelot. 77. 197. 

— Bestimmung der Leuchtkraft. Enublauch. 
79. »654. 80. 253. 274. 

Aiehnng s. a. Gasmesser u. Gresetze. Fehlergrenzen 
der aichpflichtigen Gegenstftnde u. sonstige Zahlen- 
angaben in den Aichungsvorschriften. A. Bau- 
mann. L. 87. 1106. 

Albocarbonbeleachtung siehe Beleuchtung. 

Alicarin« Ueber Alizarin. F. Vers mann. L. 74. 
278. 638. — Darstellung aus Anthracen. G. Auer- 
bach u. T. G esse rt. Fat. 75. 301. Kopp. L. 
79. 413. 

AUzarinfarben siehe Theerfarben. 

Alkali. Gewinnung neben Theerproducten durch 
Destillation von Melasseentzuckerungslaugen mit 
Steinkohlentheer oder Theerölen. H. Propf e. 
Fat 85. 448. 

Alkalimetrie siehe Analyse. 

Alkohol« (Aethylalkohol.) Vorkommen im Stein- 
kohlentheer. Witt. 77. 624. — Feuergeffthr- 
lichkeit. H e u m a n n. L. 81. 510. — Siedepunkt, 
Entflammungs- u. Entzündungstemperatur. F. 
Gantter. L. 87. 551. 

— Kostenvergleich bei Anwendung von Spiritus, 
Petroleum u. Leuchtgas zu Beheizungszwecken 
für den Laboratoriumsgebrauch. A. Wagner. 
74. 623. 

Allylen. Nachweis im Leuchtgase. M. Berthelot. 

76. 408. 
Alnmininm. Fabrikmässige Darstellung auf elektro- 

litischem Wege. 84. 447. 
Ammoniak s. a Goke, Gaswasser u. Ookeöfen unter 

Oefen, sowie im Register für Wasserversorgung. 

— Das Claus'sche Ammoniakverfahren zur Gas- 
reinigung siehe Reinigung. 

— Ammoniak u. Steinkohlentheer. G. Lunge. L. 
87. 1046. — Die Industrie des Steinkohlentheers 
u. Ammoniaks. G. Lunge. L. 88. 622. 929. — 
Ammoniak u. Ammoniakpräparate, ein Leitfaden 
für Fabrikanten, Chemiker u. Gasfachmftnner. 
R. Arnold. L. 88. 1144. 

— Bildung aus Schwef elcyanverbindungen. A. E s i 1- 
mann. L. 75. 141. — Das Ammoniak im Leucht- 
gase. Tieftrunk. 76. 478. — Gehalt des Kölner 



Leuchtgases. A. Hegen er. 78. 123. — Zer- 
setzung in höherer Temperatur. W. Ramsay 
u. S. Young. L. 84. 318. 
Ammoniak« Darstellung aus alkalischen Nitraten u. 
Nitriten u Apparate hiezu. W. Müller u. E. 
Geisenb erger. Fat. 81. •369. — Bereitung u. 
Gewinnung. L. 82. 868. 83. 181. E.S.Samuel. 
L. 82. 564. Knublauch 83. 440. L. Mond. 
Fat. 83. •663. — Fabrikation von Salmiakgeist. 
A. Feld mann. 85. 773. Fat. 85. 789. 

— Gewinnung aus Steinkohle, Schiefem u. anderen 
bituminösen Materialien. W. Young u. G. T. 
Beilby. L. 83. 657. — Ueber die Gewinnung 
von Ammoniak aus Kohlen, Kohlenschiefern, u. 
Coke. R. Tervet. L. 84. 357. Fat. 84. 897. 
— Darstellung aus mineralischem Stickstoff. G. 
Beilby. L. 85. 277. ~ Ueber die Gewinnung 
von Ammoniak nach Beilby. 85. *290. — Die 
praktische Verwendung des Stickstoffgehaltes 
der Steinkohle. A. Gu^guin u. L. Farent. 
L. 85. 756. 

— Gewinnung bei der Leuchtgasbereitung. 75. 399. 
84. 105. -^ Gewinnimg aus der Gasreinigungs- 
masse vor deren Regeneration. Th. Richters. 
Fat. 82. 158. — Ausbeute aus Saarkohlen. R e u 1 1 e r 
82. 744. — Verfahren zur Gewinnung aus dem 
durch Behandeln der Rückstände desLeblanc-Pro- 
cesses mit Chlorammonium erhaltenen Schwefel- 
ammonium. E. Farneil u. J. Simpson. Fat. 
86. 558. — Einfluss von Kalkzusatz zu der zu 
destillirenden Kohle auf die Ausbeute an Am- 
moniak. Knublauch. 87. 55. 96. — Unter- 
suchungen über Stickstoffgehalt u. Ammoniak- 
production verschiedener Gaskoblen. Eug. Schil- 
ling. 87. 661. 707. 742. 771. Taf. 10 — 13. 
Knublauch. 87. 663. W.Foster. 87. 665 bis 
670. - Ammoniakentwicklung bei der Destil- 
lation verschiedener Steinkohlensorten mit u. 
ohne Kalk. Eug. Schilling. 87. 742. 775. — 
Einfluss der Destillationstemperatur bei der Gras- 
bereitung auf Ammoniakausbeute. 88. 273. — 
Einfluss der Temperatur bei der Destillation der 
Kohle auf die Ausbeute an Ammoniak. L. T. 
Wright. 88. 512. 

— Verfahren zur Ammoniakgewinnung bei der 
Cokebereitung. F. Ströhmer u. Th. Scholz 
Fat. 81. *623. — Zur Frage der Ammoniakge 
winnung aus den Gasen der Gokeöfen. Cl 
Wink 1er. 84. 337. — Ueber die Ammoniak 
production in den Cokereien. Grüneberg. L 
84. 549. — Gewinnung aus den Gasen der Coke 
Ofen im Interesse der Landwirthschaft. L. 84. 
826. — Die Ammoniakgewinnung in den Coke 
reien. W. Cohn. L. 85. 307. 

~ Gewinnung aus Hochofengasen. L. 83. 266. - 
Gewinnung aus Hochofen- u. anderen Gaaen. 
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G. Chapman. L. 83. (^56. — Ueber den Ge- 
halt an Ammoniak in den Grasen der Gokehoch- 
öfen. G. Hilgenstock. L. 85. 631. 814. — 
Gewinnung bei den Hochöfen in England und 
Schottland. W. Jones. L. 86. 54. 172. — An- 
lagen zur Gewinnung von Theer u. Ammoniak 
bei Hochofen. L. 86. 150. 
Ammoniak. Gewinnung aus Kanalabsätzen. J. W. 
Slater. Fat. 77. 19. — Gewinnung aus stickstoff- 
haltigen organischen Abfallsubstanzen. Th. Ri ch- 
ters. Fat. 81. 735. — Gewinnung aus Abfall- 
flassigkeiten, Fäkalstoffen u. dgl. Th. Richters 
u. L. Hagen. Fat. 88. 26. — Gewinnung aus Urin 
u. sonstigen Flflssigkeiten sowie aus Hoch- oder 
Cokeofengasenetc. F.J.Bol ton u. J.A.W an kl y n. 
Fat. 82. 570. 

— Apparat zur Gewinnung von Ammoniak unter 
Benutzung des Stickstoffs der Luft. W.M Aller 
u- £. Geisenberger. Fat 81. *147. — - Apparat 
zur Gewinnung von Ammoniak aus Gasgemengen. 
H. Neumeyer. Fat. 84. •529. H. Wellstein. 
Fat. 85. •422. 

— Apparat zur Gewinnung von flüssigen Am- 
moniakproducten aus dem Gaswasser. W.Morgan- 
Brown. Fat. 74. 78. — Apparat zur Gewin- 
nung von Ammoniak bei der Gasbereitung. J. 
Steel. Fat. 78. 309. — Continuirlich wirkender 
Apparat %xjx Destillation ammoniakhaltiger Flüssig- 
keiten. H. Grüneberg. Fat. 80. •448. L. 81. 
400. 81. 614 Taf. 6. Fat. 82. ♦231. •790. ~ 
Apparat zur Entwicklung von Ammoniak aus 
Gaswasser. A. He gen er. Fat. 81. *147. — 
Apparat für die Destillation ammoniakalischer 
Flüssigkeiten. Soci^t^ anonyme de pro- 
duits chimiques de Sud-Ouest in Faris. 
Fat 81. ^699. — Apparat zur Gewinnung aus 
Gaswasser. G. Wunder. Fat 82. ^570. - 
Apparat zur Verarbeitung geringer Mengen am- 
moniakhaltiger Flflssigkeiten. C. Schneider. 
Fat83.^663. — Destillationsapparat für kleinere 
Mengen von Ammoniakwasser von Grüneberg 
u. Blum. 84. *267. — Apparat zur Behand- 
lung von ammoniakhaltigen Flüssigkeiten. J. 
Dune an. Fat. 85. 176. — Neuerung an Destil- 
lationsapparaten für Ammoniakwasser. H.Grüne- 
berg. Fat 86. •477. — Apparat zur continuir- 
lichen Abtreibung von Ammoniak aus Stickstoff 
haltigen Flüssigkeiten. G. Brison. Fat 86. •559. 

— Apparate zur Ammoniakgewinnung bei der Coke- 
bereitung. F. Ströhmer u. Th. Scholz. Fat 
81. ^623 Fat 82. ^535. A. Hegen er. Fat 81. 
•623. — Apparat zur Gewinnung von Ammoniak 
n. Theer bei der Cokebereitung. Fr. Hornig. 
Fat 83. 776. 

— Apparat zur Gewinnung von Ammoniak aus 
Sielwassem u. aus Abwassern von Zuckerfabriken. 



J. Young. Fat 85. ^422. — Apparat zur Ge- 
winnung aus Sielwassern. J. Duncan. Fat. 
85 448. 
Ammoniak« Verunreinigung der käuflichen Am- 
moniakflüssigkeit G C. W i 1 1 s t e i n . L. 74. 753. 

— Tabelle über den Gehalt u. das speciflsche Ge- 
wicht wttssriger Lösungen von Ammoniak. Marx. 
75. 614. — Bestimmung des Ammoniaks in seinen 
Salzen. H. Feilet L. 77. 200. — Volumetrische 
Bestimmung im Leuchtgase. Sadler u. Silli- 
mann. 77. •230. — Bestimmung im Gaswasser. 
Wills. L. 77. 529 — Ammoniakbestimmung 
zur Controle der Scrubberthfttigkeit F. Tief- 
trunk. 78. ^289. — Bestimmung im Gaswasser. 
W. Foster. 80. *45. — Bestimmung im Roh- 
gase vor den Scrubbem und vor der Reinigung. 
Knublauch. 81. 154. — Bestimmung durch 
Destillation. O, Knublauch. 82. ♦319. — Be- 
stimmung in dem Abflusswasser von der Ver- 
arbeitung des Gaswassers. Knublauch. 83. 
•317. — Zur Bestimmung des Ammoniaks. G. 
Lunge. L. 84. 240. — Bestimmung imLeucht 
gase. £. Schilling. 88. 484. 

— Apparat zur Bestimmung im Rohgase. Knub- 
lauch. 81. *1Ö3. — Ammoniakprober für Gas- 
wasser. Knublauch. 83, ^291. — Control- 
apparat hinter den Superphosphatreinigem zur 
Nachweisung unabsorbirten Ammoniaks im Gase. 
E. Schilling. 88. ^486 

— Der Handel mit Salmiakgeist Marx. 75. 613. 
— Ein- u. Ausfuhr von Salmiakgeist im deutschen 
Zollgebiete. L. 85. 337. — Ohilisalpeter u. Am- 
moniak. Märker. 85. 804. — Entwerthung. 
86. 161. s. a. Ammoniaksake. — Ammoniak 
gegen Chilisalpeter auf der Versammlung der 
Deutschen Landwirthschaftsgesellschaft in Dres- 
den. 86. 563. 

Ammoniaksalze s. a. die Salze selbst Gewinnung 
aus Abfall wassern u. ammoniakalischen Flüssig- 
keiten. H. Y. D. Scott u. J. B. Spence. Fat 
75. 104. — Darstellung aus Gaswasser. M. Henry. 
Fat. 75. 657. — Gewinnung aus Kanalwassern. 
L. Kraff t. L. 77. 43. — Gewinnung aus Fäka- 
lien. 0. Eng 1er. L. 83. 377. — Einwirkung 
von Natron, Kalk u. Magnesia. G. Lunge. L. 
84. 240. 

— Die Ammoniaksalze u. ihre gewöhnlichen Ver- 
unreinigungen. A. Fayne. 74. 110. — Gehalt 
an Rhodanverbindungen u. deren vermeintliche 
Schädlichkeit auf das Fflanzenwachsthum. 83. 510. 

— Die Entwerthung der Ammoniaksalze u. die 
Ursachen derselben. H. Bunte. 85. 774. s. a. 
Ammoniak. — Verwerthung des Gaswassers u. 
der Ammoniaksalze. H. Bunte 86. 831. 
Hegener 86. 833. Otto 86. 833. 835. Feld 
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mann 86. 834. — Preisrückgang. 86. 505. 87. 
625. — Düngewerth. C. 0. Harz. L. 87. 582- 
Ammoniaksalze. Production u. Preis. 83. 182. — 
Ein- a. Ausfuhr im deutschen Zollgebiete. H. 
Bunte. 85. 776. — Production u. AbsatzverhÄlt- 
nisse in England. Ausfuhr. 86. 830. 

— Vereinigung von Ammoniaksalzproducenten. 87. 
1. s. a. unter Vereine. 

Ammoniaksoda« Apparat zur Fabrikation. S o c i ^ t ^ 
anonyme des produits chimiques du 
SudOuest in Paris. Pat. 82. *26. 

AmmonliimcarbOBat« Darstellung u. Gewinnung. 
H. Y. D. Scott. Pat. 76. 87. R. O. Paterson 
u. F. W. Brothers. Pat. 77. 17. H. Joly. 87. 
1037. — Apparat zur Herstellung. P.Wächtler. 
Pat. 86. »ööB. 

Ammoniimiiiitrit. Bildung. Ph.Zoelleru.Grete. 
L. 78. 237. 

Ammonliimpliosphat« Verwendung als Düngemittel. 
86. 728. — Darstellung. Raupp. 87. 389. 

Ammoniamsiilfat. Bildung des einfach schwefel- 
sauren Ammoniums bei Gasflammen. E. Pri- 
woznik. 74.680. — Gewinnung aus Gaswasser. 

E. Dransard. L. 76. 411. — Reinigung von 
braunem Salz. A. Esilmann. L. 76. 151. — 
Darstellung u. Reinigung. J. E. Loughlin. L. 76. 
214. — Darstellung aus dem Stickstoff der Bruch u. 
Grünlandsmoore u. Apparate hiezu. H.G rou ven. 
L. 79. 393. Pat 81. *735. Pat 88. *232. — Ge- 
winnuug. Smith. L. 80. 686. — Gewinnung 
bei der Leuchtgasreinigung. Vorsteru. Grüne- 
berg. Pat. 88. 896. Pat 84. 644. — Fabrikation 
aus Gaswasser. A. Feldmann. 86. 768. — Ge- 
winnung. H. Joly. 87. 1037. 

— Die Bestimmung des Stickstoffs in schwefel- 
saurem Ammoniak. A. J. van Eyndhoven. 
88. 906. Ber. 964. 

— Sättigungskästen zur Fabrikation. 76. 703. C. 

F. Kühn. 75. 806. — Apparat zur Gewinnung 
von schwefelsaurem Ammoniak, System der 
Soci^tö des produits chimiques ä Nancy. Vi eh off. 
82. 743. 

— Zusammenstellung der Betriebsresultate bei der 
Herstellung von schwefelsaurem Ammoniak 
während einer siebenjährigen Periode. F. E. W i 1 1 e. 
84. 872. — Fabrikationskosten in Cokereien 
Otto. 86. 122. 

— Kaufpreis. L. 82. 452. — Einfluss der Am 
moniakproduction in den Gokereien auf den Preis 
Grüneberg. L. 84. 549. — Ein- u. Ausfuhr 
im deutschen Zollgebiete. L. 85. 337. — Durch 
Schnittspreise in den Jahren 1874 bis 1884 
H. Bunte. 86. 778. — Werth der Einfuhr im 
Jahre 1884. 86. 252. — Verwerthung. 87. 153. 485. 



AmBionlnnisulllt. Bildung in gebrauchter Laming'- 
scher Masse beim Liegen an freier Luft. E. 
Scheitz. L. 74. 833. 

Amylacetat. Siedepunkt. E. Liebenthal. 88. 
647. 1029. 

Amyiacetatlampe siehe Photometrie. 

AmylalkohoL Siedepunkt, Entflammungs- u. Ent- 
zündungstemperatur. F. Gantter. L. 87. 551. 

Amyihydrilr. Benutzung als Maass für die Licht- 
stärke. A. V. Harcourt 76. 678. 

Analyse 9 chemische u. physikalische s. a. Gas- 
analyse u. die betreffenden Artikel z. B. Analyse 
der Steinkohlen siehe Steinkohlen ; über die Ein- 
wirkung des Bodens auf die Beschaffenheit des 
Leuchtgases siehe Leuchtgas. 

— Zersetzung unlöslicher Carbonate durch Schwefel- 
wasserstoff. L. Niaudin u. F. de Montholon. 
L. 77. 82. — üeber die Zersetzung der sauren 
kohlensauren Salze der Alkalien durch Wärme 
u. im Vacuum. A. Gautier. L. 77. 199. — 
Untersuchung von Erde auf Producte der Leucht- 
gasfabrikation. E. Koenig. L. 80. 652. — Die 
Gasleitungen u. der Untei^gnmd von Paris. 
St Ciaire Deville. 80. 676. — Ueber die 
Ausführui^ der fractionirten Destillation zur 
Werthbestimmung von chemischen Producten. 
G. Lunge. L. 84. 504. — Antrag zur Verein- 
barung einheitlicher Methoden für die in der 
Gasindustrie vorkommenden chemischen Unter- 
suchungen. S. Schiele. 87. 906. — Chemische 
Untersuchungen in Gasanstalten. H. Bunte. 
88. 570. 858. 894. - Ueber die Untersuchung 
von Feuerungsanlagen u. die Ausführung von 
Heizversuchen. O. Binder. 88. 940. 

— - Die Bestimmung der technisch wichtigsten 
physikalischen Eigenschaften der Thone. P. 
Joch um. L. 86. 529. — Pyrochemische Unter- 
suchungen. C. Langer u. V. Meyer. L. 85. 
338. 447. -- Anleitung zur Analyse der Aschen. 
R. Bunsen. L. 87. 1045. 

— Bestimmung der Schmelztemperatur organischer 
Körper, Fette, Wachs, Stearin etc. C. H.Wolf. 
L. 76. 25. — Bestimmung des Schmelzpunktes 
von Fetten nach J. Löwe u. Apparat hiezu . 
H. Krüss. 83. •581. — Ueber einige pyrogene 
Reactionen. P. Ferko. L. 87. 651. 

— Quantitative Spectralänalyse u. Spectrophot o- 
meter. G. Hüfner. L. 78. 370. 

— Die Titrirmethode als selbstständige quantitative 
Analyse. E. Fleischer. L. 77. 143. — Indi- 
catoren für Alkalimetrie. J. W i e l a n d. L. 83. 
893. — Lehrbuch der chemisch -analytischen 
Titrirmethode. F. M o h r. L. 87. 41. — Praktische 
Uebungen in der Maassanalyse. Cl. Winkler. 



L. 88. 676. 
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AnalTse. GewichtsanalytiBche Uebnngsaafgaben. F. 
Muck. L. 87. 1106. — XJebangen für die quantitative 
chemische Analyse. W. Dittmar. L. 87. 1175. 
>- Chemisch-technische üntersuchungsmethoden 
der Glossindustrie für Versuchsstationen u. Han- 
delslaboratorien. F. Bock mann. L. 87. 1175. 
88. 931. — Handbuch der chemisch-technischen 
Analyse. J. Post 88. 9äO. L. 88 948. 

Anbohnipparat siehe Rohrbohrer. 

Aniliii. Zur Geschichte der Anilinfabrikation. 
C. Haeussermann. L. 78. 579. — Titrirung. 
G. Lunge. L. 84. 240. — Siedepunkt, Entflam- 
mungs- u. EntEflndungstemperatur des reinen 
Anilins u. des Anilins für Roth. F. Gantter. 
L. 87. 551. 

Anflisfiarben siehe Theerforben. 

Anfhracen. Vorkommen im Wassergastheer. A. 
H. Elliot L. 85. 277. 

— Zur Gewinnung. L. 74. 491. E. F. R. Lucas. 
Pat. 75. 104. P. Curie. Fat. 76. 597. — Cal- 
culation für die Verarbeitung des Steinkohlen- 
theers auf Anthracen. F. Duprey. L. 76. 150. 
— Gewinnung. C. M. Warren. L. 81. 96. — 
Gewinnung aus Petroleumrückständen. Lieber- 
mann. 82. 809. —Reindarstellung. 85. 485.— 
Reinigung von Rohanthracen. Chemische 
Fabriks-Actiengesellschaft. Pat. 88. 499. 

— Constitution. A. Behr u. W. A. van Dorp 
L. 74. 110. — Zur Kenntniss des Anthracens. 
F. Versmann. L. 74. 273. 688. E. Schmidt. 
L. 74. 888. — üeber die Begleiter des Anthracens 
im Rohanthracen. O. Zeitler. L. 77. 768. 

— Zur Analyse des kfluflichen Anthracens. Luck. 
L. 74. 728. — Bestimmung des Handelswerths. 
8— t L. 77. 648. — Werthbestimmung. F. R. 
Japp u. G.Schultz. L. 77. 748. 

— Darstellung von Alisarin u. Isopurpurin aus 
Anthracen. G. Auerbach u. T. Gessert 
Pat. 75. 301. — lieber Verarbeitung des An- 
thracens. Kopp. L. 79. 418. 

— Ueber Anthracenprodnction. F. Versmann. 
L. 77. 201. 

ABthradt. Verwendung zur Gasbereitnng siehe 
diese. — Verookung in Südwales. W. Hackney. 
L. 76. 51. — Herstellung aus Braunkohlen. 0. 
Gmelin. L. 77. 746. 

Anti-Brai (Pechgegner) siehe Aufsteigrohre. 

Antlflactiiator. £. Schrabetz. L 85. *187. 

Anzünde- n« Anslöscliappanite s. a. Feuerzeug u. 
Leuchter. Zündapparate für Grasmotoren siehe 
diese. Ausl5sch Vorrichtungen für Petroleum- 
lampen s. a. Dochtführung. 

— Apparat zum Anzünden von Kohlen durch 
Knallgas. J. Siegert. Pat. 81. *'480. 

— Apparat zum Entzünden von Flammen. A. M. 
Clark. Pat. 74. 639. — Lampenzünder. A. V. 



Newton. Pat. 75. 750. — Zünder für Lampen, 
Brenner, Fackeln etc. J. A. Chandor. Pat. 75. 
750. — Anzündevorrichtung für Lampen u. La- 
ternen. B. B. Schneider. Pat. 82. *533. — 
Anzündelampe. F. Rist er. Pat. 84. *1B6. — 
Anzündevorrichtung für Brenner. Fr. Koese- 
witz. Pat. 84. *699. — Geräuschlose Zündvor- 
richtung mittels Zündpille an Laternen. H. 
Lagos. 84. *806. — Vorrichtung zum Anzünden 
von Lampen. J. Weig. Pat. 85. »196. E. 
Köhler. Pat. 86. •196. s. a. Pat. 82. »750. - 
Wasserstoffgas-Zündvorrichtung. £. H i n t z e. Pat. 
85. •231. — Schutzklappe an Zündvorrichtungen. 
C.Wolf. Pat. 86. *904. 
Ansinde- u. AnslSschapparate. Zündvorrichtung 
für Sicherheitslampen. C.Wolf. Pat. 84. *807. 
Pat. 88. ♦1121. — Abschneider an Zündvorrich- 
tungen für Gruben-Sicherheitslampen. C. Wolf. 
Pat. 88. »987. 

— Mechanismus zum Anzünden von zur Verbren- 
nung von Kohlenwasserstoffen bestimmten Lam- 
pen. F. R. Baker. Pat. 80. ♦691. — Anzünde- 
vorrichtung an Petroleum- und anderen Lampen. 
J. Hinks. Pat. 82. ♦öH. — Anzünde Vorrichtung 
für Dochtlampen. R. Richter. Pat. 85. •197. 

— Stockwell's Zündvorrichtung für Gasflammen. 
L. 78. 74. — Glockenzünder für Gasflammen. 
0. Grothe. Pat. 82. •232. — Anzündeapparat 
für Gaslatemen. C. Muchall. Pat. 84. ♦600. 
— Anzündevorrichtung für Gasflammen. J. Hll- 
lenbrand. Pat. 85- 109. — Zündvorrichtung 
für Regenerativ- u. andere Gasbrenner. Fr. S i e- 
mens. Pat. 86. 365. - Zündvorrichtung für 
Gasbrenner mit geschlossenem Flammenherde. 
H. Wink 1er. Pat. 88. ♦438. — Zündflammen 
für Weichenlatemenflammen. 88. ^1044. 

— Apparate zur Entzündung der Gaslüster im 
Sitzungssaale der Nationalversammlung zu Ver- 
sailles. Gaiffe. 74. 725. 81. 715. — Vorrich- 
tung zum gleichzeitigen Anzünden mehrerer Gas- 
flammen. A. Witte. 82. 824. -- Zündung des 
Kronleuchters und der Soffitenbeleuchtung im 
Opernhaus zu Frankfurt a. M. 83. 696. — Gas- 
zündhahn für eine beliebige Anzahl von Gas- 
flammen. W. Fischbach. Pat. 86. ♦532. 

— Anzündevorrichtung an Taschenfeuerzeugen. E. 
Köhler. Pat. 82. ♦750. Pat. 85. »196. 

— Cigarrenanzünder. M. Flürscheim. Pat. 83. 
♦536. Pat. 84. 363. — Gasflammenanzünder mit 
Cigarrenabschneider. A. Peschel. Pat. 82. ♦826. 
W.Fischbach. Pat. 84. 732. Pat. 86. ♦JOS. *155. 

— Pneumatischer Gasanzünder. Ch. Westphal. 
Pat. 82. ^123. 

— Pneumatoelektrischer Gasanzünder. E.E.Bean. 
Pat. 75. 626. 76. ♦132. — Elektro-pneumatische 
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Anzüudevorrichtung für Lampen. P. Bichter. 
Fat. 84. 403. 
Anilhide- u. AiulKsehapparate. Elektrischer An- 
zünder. W. R. Lake. Fat. 74. 149. — Apparat 
zur elektrischen Entzündang der Gasflammen. F. 
Munzinger. L. 76. 299. — Elektrische Zünd- 
vorrichtung für Gaslampen. W. E. Fein. 81. *8. 
L. 81. 18. — Elektrische Anzünder. L. 81. 166. — 
Elektrische Gasanzünder. J. J. Mac Kenzie. Fat. 81. 
♦244. H.Fischer u. F. Mannlicher. Fat. 81. 
♦482. Ch. L. Clarke u. J. Leigh. Fat.82.*125. 
Fat. 83. »Sie. A. Fuhr. L. 88. 101. s. a. L. 84. 60. 
L. Fricken. Fat. 84. •198. A. Molison. Fat. 
86.*108. KKlaber. Fat. 86. *588. Ch. Clarke. 
Fat. 86. *212. F. Giraud u. E. Nöe. L. 87.* 133. 
D.Rousseau. Fat. 87. »ÖOS. C. Clarke. Fat. 
87. 584. 

— lieber den elektrischen Gasanzünder von W. W. 
Batchelder. Kurz. L. 74. 549. — lieber den 
elektrischen Gasanzünder von Fox. W. Eff er. 
78. 354. J. G. Horner. 78. 461. — Frickens 
elektrische Zündung der Gasflammen im Mainzer 
Theater. L. 88. 413. ~ Elektrische Zündvor- 
richtung für Strassenlatemen in Hamburg. 83. 
423. — Elektrische Zündvorrichtung für Benzin- 
lampen. Wolff u. Ricks. Fat. 85. *197. — 
Verstellbarer Halter für elektrische Lampen- 
zünder. E. Grube. Fat. 85. ♦924. 

— Heber Baumeister's Selbstanzünder. S. S c h i e 1 e. 
?4. 9. — Selbstthätige Gasanzünder. A. M. 
Soul. Fat. 74. 756. F. Korwan u. M. Flür- 
scheim. 74. 775. Taf. 21. 75. 5. L.Günther. 
L. 75. 621. A. F. Bell. Fat. 77. 18. Eff er. 
78. 376. W. Effer. Fat. 80. *726. L Horst. 
Fat. 80. ♦72C. Ch. Westphal. Fat. 81. *655. 
A. Fe sc hei. Fat. 82. ♦413. — Selbstzflnde- 
apparat. W. H. Zimmermann. L. 75. 623. 
— Automatischer Lichtanzünder, verbunden mit 
automatisch wirkender Alarmglocke. D. Ville. 
Fat. 83. 67. 

— Selbstanzünder u. R^^ulator. J. T. D a n n. Fat. 
75.597. — Feschel's Ventileinrichtung u. Druck- 
regulator an selbstthätigen Laternenanzündern. 
L. 80. 687. 

— Verbesserter Apparat zum Anzünden u. Aus- 
löschen von Strassen- u. Frivatflammen H. W. 
Benett. Fat. 74. 111. — Verbesserte Methode 
u. Apparat zum Entzünden u. Löschen von Gas- 
flammen. G. Haseltine. Fat. 74. 639. — Ver- 
suche mit den Anzünde- u. Löschapparaten von 
Flürscheim. 74. 646. s. a. 75. 497. — Apparate 
zum Zünden u. Löschen der Strassenflammen. 
A. Munford. Fat. 76. 26. — lieber den Ap- 
parat von Flürscheim u. Baumeister zum selbst- 
thfttigen Zünden u. Löschen der Gasflammen. 



A. F. Wilson. 77. 668. — Vorrichtung zum 
Zünden u. Löschen von Gasflammen. W. E 1 1 n k e r- 
fues. Fat. 81. *243. — Apparat zum Anzünden 
u. Auslöschen von Gasflammen. G. F. G a n s t e r. 
Fat. 82. ♦568. 
Aniflnde- n« AnsISscliApparate. Selbstthätiger 
Apparat zum Anzünden u. Auslöschen von. Gas- 
flammen. J. Barrow u. H. Green. Fat. 74. 729. 
— Selbstthätige Zünd-u. Löschapparate. H.Trot- 
te r. Fat. 75. 685. — Automatischer Gasanzünder 
u. Löscher. A. M. Clark. Fat. 77. 19. — Selbst- 
thätiger Anzündungs- u. Auslöschungsapparat für 
Strassenbeleuchtung. W. Effer. Fat. 80. ♦286. 

— Apparat zum Zünden u. Löschen von Cras- 
lampen durch Elektricität. St. G. L. Fox. 78. 
♦335. Fat. 78. 238. L. 78. 306. 579. — Elek- 
trischer Gasselbstentzünder u. Selbstlöscher. S. 
Dukas. Fat. 82. ♦416. 

— Vorrichtung zum Zünden, Reguliren u. Löschen 
von Gasflammen. W. Klinke rfues. Fat 81. 
♦171. — Apparat zum selbstthätigen Zünden, 
Löschen u. Reguliren von Gasflammen. J. 
Seh ulke. Fat. 81. ^248. — Vorrichtung zum 
Anzünden, Reguliren u. Löschen der Flamme 
am Rundbrenner von Fetroleum-Strassenlatemen. 
J. B. Hagenmüller. Fat. 8L ^402. — Vor- 
richtung zum Reguliren u. Auslöschen der Flamme 
an Brennern für flüchtige Kohlenwasserstoffe. 
H. Schüssler. Fat. 84. ♦128. — Apparat zum 
automatischen Anzünden, Auslöschen u. Regu- 
liren von Grasflammen. J. Wüster. Fat. 88. *55. 

— Gaslampenlöscher. E. T. Hughes. Fat. 77. 
676. — Auslöschvorrichtung für Gasflammen. 
W. H. Hovey. Fat. 80. ♦450. — Lampenaus- 
löscher für Rund- u. Flachbrenner. G. Roh- 
lederer. Fat. 80. ^447. — Vorrichtung an 
Brennern zum Auslöschen der Flamme. CH a n n i g 
u. B. Simon. Fat 80. ♦555. — Löschvorrich- 
tung an Fetroleumlampen. W. F. Lotz. Fat. 

81. ♦144. — Auslöschvorrichtung an Lampen mit 
Flachbrennem. C. Vötter's Söhne. Fat. 81. 
♦402. — Löschvorrichtung an Rundbrennem. O. 
Hoff mann. Fat. 81. ^572. — Löschvorrichtung 
an Fetroleumlampen u. Fetroleumkochmaschinen. 
W. F. Lotz. Fat. 82. ♦56. — Auslöschvorrich- 
tung an Fetroleumlampen. J. F. Delaire. Fat. 

82. ^59. H. Schüssler. Fat. 82. ^60. — Lösch- 
vorrichtung für Solarölbrenner. J. Schroeder. 
Fat. 82. ^535. — Auslöschvorrichtung für Rund- 
brenner R. Dittmar. Fat. 83. ♦66. — Lösch- 
vorrirfitung an Beleuchtungsapparaten. F. T ob e- 
rentz. Fat. 88. ♦380. — Löschvorrichtung für 
Fetroleumlampen. J.Ostrowski. Fat. 83. ♦498. 
Fat 84. ^128. ♦361. ~ Auslöschvorrichtung für 
Flaschenbrennerlampen. J. Hirschhorn. Fat. 
84. ♦362. — Gleichzeitig zum Lösche der Flamme 
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verwendbarer Dochtbewegungsmechanismus an 
Flachbrennem. Th. Carspers. Pat. 86. *905. 
ABzftnde- V. Avslösehapparate. Automatischer 
GaslöBcher iQr Strassenflammen. Hovey .L. 78. 
728- — Selbstthätige Löschvorrichtung an Lam- 
pen. R. Ogden u. B. Anderson. Pat. 84. 807. 

— Selbstthfltige Auslöschvorrichtung für Petro- 
leum- u. andere Lampen. Gg. Ray n er. Pat. 86. 
•904, 

— Selbstthätige Kerzenlöscher. A. Fischer. Pat. 
82. *Ö33. E. Schmidt. Pat. 84. ♦361. L. Cor- 
dier-Pinel. Pat. 85. ♦197. H. Hurwitz. Pat, 
88. •472. 

Apparate s. a. die betreffenden Artikel. — Thermo- 
regulatoren siehe unter Regulatoren. 

— Apparat zum Verdampfen u. Concentriren von 
Flüssigkeiten. W. Morgan- Brown* Pat. 76. 
425. — Gasapparat für quantitative Löthrohr- 
proben. J. Hirschwald. L. 76. 55B. — Ap- 
parat zur Prüfung leicht entzündlicher Flüssig' 
keiten. A. Bernstein. Pat. 80. ^288. — Apparat 
zur Bestimmung des Schmelzpunktes von Fetten. 
H. Krüss. 83. •582. — Apparat zur Bestim 
mung des Kalkzusatzes bei der Verarbeitung von 
Gaswasser. Knublauch. 83. *6S6. — Kühl 
apparat zur fractionirten Gondensation der Kohlen 
Wasserstoffe. Gu6gen. 83. 759. — Apparat zur 
Bestimmung des Flüssigkeitsgrades von Mineral 
ölen u. dergl. J. Stahl. Pat. 86. ♦557. — Ex 
tractionsapparat. Fr. Schmidt u. Haensch 
Pat. 88. *771. — Trockenapparat für Braunkohle 
G. Recknagel. Pat 88. •949. 

— Die Apparate von Giroud. 74. 87. 89. 126. — 
Gasbehälter für chemische Laboratorien. R. 
Muencke. L. 76. 52. G. Attenkofer. L. 79 
52L — Gasapparate für den Laboratoriums 
gebrauch. L 80. 652, — Doppelaspirator. R 
Muencke. L. 84. 194. — Grasen twicklungs 
apparat. R. Richter. Pat. 86. *699. Pat. 88 
*526. — Apparat zur gegenseitigen Einwirkung 
von Gasen u. Flüssigkeiten oder festen Körpern 
G. Lunge u. L. Rohrmann. Pat. 86. ♦700. 

— Apparat zum Anzeigen u. Aufzeichnen von 
Druckänderungen. A. Shedlocku. Gh. Singer. 
Pat. 87. 618. — Vorrichtung zum Anzeigen schäd 
lieber Gase. P. Binsfeld u. G. D'Orville. Pat 
88. *989. 

— Apparat zum Waschen u. Absorbiren von Gasen 
u. Dämpfen. W L. Wise. Pat. 76. 424. — 
Ueber den Destillirapparat von Solvay, auch an- 
wendbar zum Waschen u. Absorbiren von Gasen 
oder Dämpfen. P. Havrez. L. 76. 689. — 
Destillations- u. Absorptionsapparat. M, Honig- 
mann. Pat. 81. *544. — Apparat zum Reinigen, 
Trocknen u. Kühlen von Gasen. A. Gerloff. 
Pat 82. •230. — Absorptionsapparate. Cl. 



VVinkler. L. 83. ♦229. Hiller u. Rohrmann. 
Pat. 86. *Ö83. Pat. 87. *437. — Apparat zur Ab- 
sorption von Gasen durch Flüssigkeiten. H. de 
Grousilliers. Pat. 84. ^574. — Apparat zum 
Reinigen oder Absorbiren von Gasen. R. G r e v e n- 
berg. Pat. 86. •536. 
Arbeiterverhältiilsse s. a. Gesetze. — Steigerung 
der Arbeitslöhna 74.2. — Strike der Gasarbeiter 
in Stockholm 74. 244. — Reduction der Sonn 
tagsarbeit in den Retortenhäusern zu London. 
74. 573. — Arbeitseinstellung der Kohlen- u. 
Eisenarbeiter in Südwales. 75. 71. — Beschrän 
kung der Sonntagsarbeit zu Milwaukee. 75. 100. 

— Aussperre der Kohlenarbeiter. 75. 148. — Er- 
mittlung des Verhältnisses der gegenseitigen 
Leistungen der Betriebsarbeiter zu denen der 
Gasanstalten. 76. 17. — Arbeitslöhne der Gas- 
arbeiter in Schlesien. 76. 17. Anm. — Stücklohn, 
Taglohn u. Sonntagsarbeit. T. Travers. 76. 
587. — Accordarbeit. 78. 447. — Accordarbeit 
im Retortenhause. Ad. Ahlseil. 79. 262. 81. 
81. — Vereidigung der Gasschlosser. Rover. 

80. 195. 81. 506. — Die Mängel des jetzigen 
Verfahrens bei der Concessionirung. Wenzel. 

81. 77B. — Controle der Arbeiten von Privat- 
gasinstallateuren. Guth. 82. 745. — Entwurf 
zu Normativbestimmungen zwischen Technikern 
u. Auftraggebern. L. 84. 357. — Ueber die 
Sonntagsablösung der Betriebsarbeiter in den 
Gasfabriken. E. Buchholz. 88. 114. 

— Ueber die Stellung der Gasanstaltsbeamten. 
74. 773. 787. 75. 49. 78. 676. — Denkschrift 
über die zu begründende Organisation- des Unter- 
stützungswesens bei der Deutschen Continental- 
gasgesellschaft in Dessau. 74. 503; Kranken- 
unterstützung 505. 513. 517; Unfallversiche- 
rung 508. 513. 517; Invaliditätspensionen 510. 
513. 518; Pensionsgewährung an die Hinter- 
bliebenen 511. 515. 519. — Unterstützungen, 
Unfallversicherung u. Pensionsverhältnisse der 
Beamten, ünterbeamten u. Arbeiter der Deut- 
schen Continentalgasgesellschaft in Dessau. 81. 
261. — Gründung einer Genossenschaft der Gas- 
fachmänner Deutschlands. 76. 110. 647. 78. 446. 

— Entschädigung der Gasbeamten für Reisen 
zu den Vereins Versammlungen. 76. 676. — 
Sicherstellung der Zukunft von Angestellten in 
Gasfabriken. 77. 451. F. S. 77. 542. — Die 
Sicherung von Leben u. Gesundheit im Fabrik- 
u. Grewerbebetriebe auf der Brüsseler Ausstellung. 
F. Reichel. L. 78. 25. — Bestimmungen über 
die Verwaltung des Altersunterstützungsfonds 
für die im Dienste sächsischer Gasfabriken stehen- 
den Arbeiter. 81. 75. — Ueber die sociale Frage. 
Travers. 82. 467.' — Die Sicherung der Ar- 
beiter gegen die Gefahren im Fabrikbetriebe. A. 
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Putsch L. 83. 378. — Arbeiterverhältnisse 
u. Wohlfahrtseinrichtungen in deutschen Gas- 
anstalten. Eohn. 83. 471. — Die Besoldungs- 
grundsätze für die Beamten der Gas- u. Wasser- 
werke in Magdeburg; Regelung ihrer Pensions- 
verhältnisse u. der Versorgung ihrer Hinterblie- 
benen. 84. 479. — Ueber Verletzung der Arbeiter 
beim Betriebe von Gas- u. Wasserwerken. 84. 
609. — Zur Frage der Benutzung der Schutz- 
brillen für Ofenarbeiter inGasanstalten. S.S c h i el e 
u. O. K o h n. 84. 906. — Entwicklung der Kranken- 
u. ünterstützungskassen für Arbeiter in Bayern. 
N. H. Schilling. 88. 395. 
ArbeiterTerh&ltnlsM. Arbeiterwohnhäuser. 88. 

♦498. »loes. 

Arbeitograa siehe Gasbereitung, Gaspreis u. Gesetze. 

Argandbrenner siehe Brenner. 

Asbest« Gewinnung u. Verwendung. H. R. J o n e h. 
L. 88. 632. 

Asphalt« Asphaltlager in West- Virginien. M. F o n- 
taine. L. 74. 74. — Die im Handel vorkom- 
menden Asphaltsorten u. deren Verwendung. C. 
Haeussermann. L. 78. 632. 

Asphaltmastix« Darstellung. G. Thenius. L. 78. 
410. 

Asphaltschiefer« Verarbeitung. G. Th e n i u s. L. 78. 
410. — Verarbeitung auf Bitumen. J. Orpis- 
zewski. L. 79. 477. 

Asphalttheer« Darstellung. G. Thenius. L. 78. 
410. 

Atmosphäre siehe Luft. 

Aufsteigrohre« Aufsteigrohr mit äusseren Rippen. 
P. Rouge t. L. 79. 174. — Schmiedeiseme Auf- 
steigrohre. Hasse. 80.414. — Verwendung von 
genieteten Kesselrohren zu Steigrohren. Hasse. 
81. 557. — Neuerung an Steigrohren. O. R Up- 
per t. Pat. 88. •375. 

— Ueber den Verschluss der Aufsteigrohre. J. 
Alexander. 74. 686. — Dichtung. 76. 15. — 
Verschlussdeckel für Steigrohre. H a s s e. 81. *555. 

— Reinigung von Aufsteigrohren. W. W. Box. 
Pat. 74. 45. — Verbesserte Vorrichtung zum 
Reinigen der Aufsteigrohre. K. H. Cornish. 
Pat. 74. 46. — Vorrichtung zur Verhütung der 
Verstopfung. Mal am. 74. 363. — Verhinderung 
der Verstopfung durch Vincents-Roste für Re- 
torten. J. Hodgson. 74.635. — Verhütung der 
Verstopfung von Aufsteigrohren. M. Coombs. 
L. 75. 682. Rouget u. Br^mond. 77. 68. A. 
Bonnet. 78. 121. G. H. Riedel. 78. 263. — 
Verstopfung bei dem üebergang zur Generator- 
feuerung. Oechelhäuser. 78.629. — Abhülfe 
gegen die Verstopfung der Aufsteigrohre. Hasse. 
80.414. — Verhütung der Naphtalin Verstopfungen 
in Gasometersteigrohren. C. Flügel. 84. 279. 
— Verfahren u. Apparate zur Beseitigung von 



Steigrohrverstopfungen. A. Klönne. Pat. 84 
n70. Pat. 86. 667. — Verstopfung der Steig- 
rohre. Rouget u. Br^mond. L. 86. 1086. — 
Anti-Brai, ein Mittel gegen Verstopfung der 
Steigrohre. S. Schiele. 87. 319. s. a. -770 u. 
Berichtigung 520. H. Bunte. 87. 1006. 
Aiustelliug6B« Ausstellung der Compagnie Pari- 
sienne von Apparaten zum Kochen u. Heizen mit 
Gas. 74. 616. — Ausstellung von Apparaten für 
Verwendung des Gases zum Heizen u. Kochen 
u. anderen als Beleuchtungszwecken in South 
Shield. 77. 296. — Vorschlag zu einer deutschen 
Ausstellung für Gaskoch- u. Heizapparate aller 
Art. C. Voss. 78. 602. — Bericht über die 
Ausstellung von Gasapparaten zu Birmingham. 
L. 78. 726. — Ausstellungen von Gasapparaten 
zum Kochen u. Heizen in Greenock. 80. 28; in 
Frankfurt a. M. 81. 186; in Brüssel. 82. 348. 
575; in Ohlau. 88. 44; in Luzem u. Winterthur. 
86. 253. 255 272; in Eisenach. 86. 485; in 
Crimitschau. 86. 702; in Leipzig. 86. 880; in 
Mannheim. 86. 881; in Würzburg. 87. 280; in 
Leipzig. 87. 312. 1058; in Brüssel. 87. 377. 611; 
in Düsseldorf. G. Grohmann. 87. 834; in 
Görlitz. 88. 478. 532; in Bochum. 88. 532; in 
Dresden. 88. 928. 1095; in Itzehoe. 88. 1064. 

— Wanderausstellung von Gasapparaten. 86. 601. 

— Permanente Ausstellung von Gas-Koch- u. 
Heizapparaten in Winterthur. L. 87. 72; in 
München. 87. 1143. — Dauernde Ausstellung von 
Gasheizungs- u. Beleuchtungsapparaten in Leipzig. 
88. 533. 

— Internationale Ausstellung von Kraft- u. Arbeits- 
maschinen für das Kleingewerbe in Altona. 82. 
45. — Ausstellung von Gasheizapparaten sowie 
von Gaskraftmaschinen in Middelburg. 83. 860. 
84. 104. Goebel. 84. 151. — Ausstellungen 
für Motoren u. Werkzeugmaschinen für das Klein- 
gewerbe in Wien u. Dresden. L. 86. 99. — Die 
Ausstellung von Kleinmotoren in Wien. L.Hum- 
mel. 85.111. — Internationale Ausstellung von 
Betriebs-, Arbeits- u. Hülfsmaschinen für Hand- 
werk u. Kleinindustrie in Königsbei^. 85. 482. 

— Ausstellung von Kraft- u. Arbeitsmaschinen 
in München. 88. 35. 478. 

— Ausstellung von Gas-Beleuchtungs-, Koch- u. 
Heizapparaten in Amsterdam. 82. 753. — Aus- 
stellung von Apparaten u. Producten der Gas- 
fabrikation u. damit zusammenhängender Indu- 
strieen in Antwerpen. 84. 842. 85. 733. — Aus- 
stellung von Apparaten für Gas u. Wasser auf 
der Vereinsversammlung in Salzburg.. 85. *806. 
♦895. »979. »1002. — AussteUung von Gas- u. 
Wasserapparaten in Posen. 87. 375. — Ausstellung 
von Apparaten für die Heizung mit Coke in 
Brüssel. 87. 656. — Ausstellung von Beleuchtungs- 
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gegenstftnden u. Eneagnissen der Naphtaindnstrie 
in PeterBbnig. 87. 786. 846. — Anastellang von 
Gas- a. Goke-Apparaten in Brassel. 88. 601. 
Aisstellimgem. Spedalausstellang für Heisnngs- 
u. Yenfcilations-Anlagen in Kassel. 77. 297. H. 
Fischer. L. 77. 746. 

— Ansstellong von Apparaten für elektrisches Licht 
in London. 79. 406. — Ansstellong von Be- 
lenchtnngsapparaten fflr Gas n. Elektridtftt in 
Glasgow. 80. 428. 81. 2. — Internationale Aus- 
stellnng für Elektridtät in Paris. 80. 702. 81. 
124. 586. 633. 635. 676. 707. 746. L. 81. 732. — 
Bericht Aber die internationale Elektricitäts- 
Ansstellnng von 1881. M. Gh. de la Harpe. 
L. 88. 61. — Elektrische Ausstellung in London. 
82. 78. 106. 174. 389. — Ausstellung fflr Gas u. 
Elektridtät in London. 82. 612. 88. 6. L. 88. 
165. — Internationale elektrische Ausstellung in 
München. 82.389.579.617.669. 88.609. L. 88. 
100.842.782. N.Pöllath. L.83.61. H.SOhren. 
L. 88. 967. — Die elektrische Ausstellung in 
KOnigsbeig. 83. 287. 311. — Die Elektridtäts- 
Ausstellung im Aquarium zu London. L. 88. 
842. 413. — Internationale ElektricitfttsAuBStel 
lung in Wien. 82. 764. 88. 856. 888. 709. 749 
791. L. 88. 773. L. 84. 624 L. 85. 501. £. Leon 
hardt. L. 84. 193. L. 85. 266. E.Voit. L. 84. 
549. F. Klein. L. 84. 730. L. 86. 338. — 
Internationale Zeitschrift fflr die elektrische Aus- 
stellung in Wien. L. 88. 588. — Internationale 
elektrische Ausstellung in Philadelphia. 88. 787. 
84. 683. L. 84. 891. L. 85. 255. 306. — Die 
elektrische Ausstellung in Steyer. L. 85. 255. — 
Die Elektridtätsausstellung in Paris. L. 85. 305. 

- Die Wiener Weltausstellung 1873. Besuch der- ' 
selben. L. 74. 110. Studien flber dieselbe: Die 
Producte der trockenen Destillation. H. 8ch warz. 
L. 74. 43. Die chemische Industrie. A. Lieben. 
L.74. 75. A.W.Hofmann.L.75.342. Apparate 
der chemischen Grossindnstrie. J. Stingel. 
L. 74. 638. Die Thonwaarenindustrie. T e i r i c h. 
L. 74. 76. Maschinenwesen u. Transportmittel. 
L. 74. 548. Die Giesserei. L. 74. 608. Bericht 



der Biga'schen Delegation. £. Lovis. L. 75. 
102. — Die Pariser Weltausstellung im Jahre 
1878. 76. 670. 78. 262. 497. 525. Slaby. L. 
79. 3. Anm. C. Lang. 79. 67. 124. 168. 187. 
225. 287. — Gewerbeausstellung des Königreichs 
der Niederlande in Amheim 79. 186. - Die 
Provinzial-Gewerbeausstellung in Dflsseidorf. K 
Krautschopp. L. 80. 686. — Die chemische 
Industrie auf der Düsseldorfer Ausstellung 1880. 
Jos.Horadam. L. 80. 685. — Die schlesische 
Gewerbe- u. Industrieausstellung in Breslau. 
Kleinstflber. L. 81. 791. — Reisenotizen 
flber die Nflmberger u. die Mflnchener Ausstellung. 
8. Elster. L. 88. 165. 

AvssteUiuiireii. Ausstellung wissenschaftlicher Ap- 
parate in London. 76. 461. — Ausstellung fflr Ge- 
sundheitspflege u. Rettnngswesen in Brflssel. 76. 
298. — Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem 
Grebiete der Hygiene u. des Bettungswesens in 
Beriin. 81. 489. 685. L. 82. 51. L. 83. 620. 
L. 84. 124. — AUgemdne deutsche Patent- u. 
Musterschutzausstellui^ in Frankfurt a. M. 80. 
59.736. 81.516.546. A. Martens. L. 81. 733. 
C. Thiel. L. 81. 792. — Ausstellung von ranch- 
losen Feuerungen in London. 82. 41. Fr. Sie- 
mens. 82. 789. — Mehrere geplante Ausstel- 
lungen. L. 84. 193. — Die internationale Ge- 
sundheitsausstellung in London 84. 778. 872. — 
Internationale Erfindungsausstellung in London. 
84. 789. 840. L. 85. 305. 755. 813. 846. — Die 
Ausstellung fflr Handwerkstechnik. R.Schöttler. 
L. 85. 278. — Ausstellung fflr Handwerkstechnik 
und Hauswirthschaft zu Karlsruhe. 87. 288. — 
Internationale Ausstellung fflr Wissenschaft u. 
Industrie in Brflssel 87. 306. — Grosser inter- 
nationaler Wettstreit der Industrie, Wissenschaft 
u. Kflnste, Weltausstellung in Brflssel. 88. 96. 
801. — Deutsche Allgemeine Ausstellung fflr 
ünfallverhfltung fflr 1889 in Berlin. 88. 163 
389. 522. 830. 

Automat. Hawe's selbstthätiger Condensations- 
wasserableiter. J. Keidel. 82. *733. Eitner. 
82. 735. Salzenberg. 82. 735. 



Backsteine siehe Thonwaaren. 

Baraeometer. Fr. Lu x. 85. ^^707. s. a. Pat 86. ^^43. 

Barometer« Verfahren u. Apparat zur Bestimmung 
von Temperaturen u. des Barometerstandes. J. 
Wiborgh. Pat. 88. *989. 

Baimaterialien s. a. Beton, Cement u. Goncret. ' 

— üeber Warmeldtung verschiedener Bausteine. 
C. Lang. L. 74. 728. — Festigkeit von Bau- 
steinen. Böhme. L. 76. 150. — Üeber die 
Festigkeit der Baumaterialien. L. 79. 176. — 



Fabrikation von Bausteinen aus Gaskalk. G eit h. 
82. 744. — Monier's Herstellung von Baustflcken 
aus Cementm5rtel mit Drahteinlagen. L. 86. 899. 
— Beschlflsse der Conferenzen flber einheitliche 
Untersuchungsmethoden bei der Prflfung von 
Bau- u. Constructionsmaterialien auf ihre mecha- 
nischen Eigenschaften. L. 88. 336. 
Belenehtang s. a. Elektrische Beleuchtung, Ge- 
setze, Glflhlicht, Flammen, Licht, Magnesium- 
licht, Photometrie, Regulatoren u. Verbrennung. 
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— Verunreinigung der Luft durch künstliche Be- 
leuchtung s. a. Luft. 

Belevchtnng« Katechismus der Gasbeleuchtung. 
B. W i Ison. L. 77. 414. — Handbuch der Mineral- 
ölgasbeleuchtung u. der Gasbereitungsöle. F. N. 
Küchler. L. 79. 23. — Die Gasbeleuchtung im 
Hause u. die Selbsthilfe des Gasconsumenten. A. 
Müller. L. 80. 687. — Neuere Literatur für 
Gasbeleuchtung. 88. 899. s. a Literatur. 

— Zur Entwicklungsgeschichte der Gasbeleuchtung. 
L. 74. 146. 171. 216. 817. 343. 388. 550. 638. 706. 
762. 75. 28. — Rückblicke. 74. 1. 76. 1. 81 490. 
N. H. Schilling. 83. 1. H. Bunte. 83. 431. 

— Fortschritte im Beleuchtungswesen. 74. 245. 

— Geschichte u. Statistik der öffentlichen Be- 
leuchtung. Jugler. L. 75. 412. — Die Ent- 
wicklung des Beleuchtungswesens im Allgemeinen. 
H a s 8 e. 78. 26L Anm. ■— Concurrensen der Gasbe- 
leuchtung durch andere Beleuchtungsmaterialien 
oder Methoden. 81. 324. — Zur Greschichte der 
Gasbeleuchtung. A. de Fierland. L. 76. 422. 
Blochmann. 78. 261. G. Schaar. 85. 18. 
Bloch mann. 87. 414. — Die Arbeiten von 
Becher, Lampadius, Murdoch, Lebon, Winsor u. 
Anderen. N H. Schilling. 87. 379—388. — 
Versuche zur Beleuchtung mit Oelgas. J. Taylor, 
Martineau u. J. v. Yelin. N. H. Schilling. 87. 
411. — Zur Geschichte der öffentlichen Beleuch- 
tung, insbesondere von Paris. 75. 808. — Zur 
Geschichte der Gasbeleuchtung von London. H. 
Chubb. L. 76.314. — Zur Geschichte der Gas- 
beleuchtung in Dresden. S. Schiele. 78. 462. 

— Zur Geschichte der Gasbeleuchtung in Leipzig. 
Hasse. 79. 611. — Die Leistungen im Gasfache 
in Deutschland im Jahre 1877. 8. Schiele. 78 
465. — üeber die Gasversoigung im Deutschen 
Reiche. Eitner. 83. 435. — Die erste Gas- 
anstalt in Deutschland. N. H. Schilling. 87. 
388. — Die Gasbeleuchtung in Deutschland von 
1837 bis 1846. N. H. Schilling. 87. 447« ^ 
Zur Geschichte der Gasbeleuchtung in Bayern. 
N. H. Schilling. 87. 378. 409. 447. 88. 101. 
142, 176. 214. 243. 282. 325. 351. 392. — Baader 
und die zu Nymphenbuig ausgeführten Versuche 
mit Gasbeleuchtung. N. H. Schilling. 87, 409. 

— Die Grasversorgung in Russland. 82. 450. — 

— Die Gasindustrie in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika. 88. 965. 

— Ueber öffentliche Beleuchtung. Brett. 77. 666. 

— Ueber Beleuchtungswesen. Servier. L. 79. 
175. — Ueber Beleuchtungsmittel in der Färberei. 
M. Reim an n. L. 80. 284. — Faraday's Ver- 
suche über die Vorerwärmung der Luft durch 
einen zweiten Cylinder. Elster. 80. 460. -- 
Zur Beleuchtungsfrage. F. Hauser. L. 80. 552. 

— Einwirkung der Gasbeleuchtung auf empfind- 



liche Farben. 83. 48. — Ueber die zum Lesen u. 
Schreiben empfehlenswerthe Lichtmenge. Gohn. 
85. 187. — Zur Frage der Beleuchtung durch 
Oberlicht u. durch Seitenlicht. L. 85. 336. — 
Zur Frage der Beleuchtung von öffentlichen Ver- 
sammlungsräumen. 85. 427. — Ueber Beleuch- 
tung geschlossener Räume. H. S c h m i 1 1. 85. 836. 
-— Ueber die Tagesbeleuchtung innerer Räume. 
K. Mohrmann. L. 85. 756. — Ueber Maass 
u. Vertheilung der Beleuchtung. Krüss. 86. *66. 

— Ueber die Vertheilung der Lichtquellen im 
Freien. Krüss. 86. 73. — Beleuchtung ge- 
schlossener Räume. Krüss. 86. *75.. — Ver- 
suche über die vortheilhafteste Beleuchtung von 
Schul- u. Diensträumen. Israel. L. 86. 91. — 
Ueber Beleuchtung. H. Delmas-Az^ma. L. 
87. 1045. ~ Einfluss des Gaslichtes auf das Ver- 
gilben des Papieres. J. Wiesner. L. 88. 189. 

Beleuchtung« Ueber die sparsame Verbrennung von 
Steinkohlengas. W. Wallace. L. 74. 388. 752. — 
Die Gasbeleuchtung. M a 1 1 e t. L 75. M)2. F e r d. 
T i e f t r u n k. L. 75. 103. — Einfluss des Druckes 
auf Verbrennung u. Lichtstärke. L. Gailletet. 
75. 368. L. 75. 341. — Einfluss von Brenner- 
Öffnung u. Druck auf die Lichtentwicklung. L e - 
m o i n e. L. 75. 413. — Eine neue Methode von 
Gasbeleuchtung. R. V. de Guinon. L. 75. 622. 

— Grundlegende Versuche über Gasbeleuchtung. 
E. Lemoine. L. 76. 559. ~ Die Steinkohlen- 
gasbeleuchtung. G. F. Schaar. L. 77. 168. — 
Praktischer Wink für Gasbeleuchtung. A. J. 
van Endhoven. L. 78. 704. — Herstellung 
einer brillanten Gasbeleuchtung der Waterloo- 
strasse in London mit Kostenberechnung. 79. 109. 

— Die Gasbeleuchtung auf der Pariser Weltaus- 
stellung. H. Nachts heim. L. 79. 327. — Gas- 
versorgung unter Hochdruck. 80. 305. C.Voss, 
80. 309. E. Grahn. 80. 428. — Zur Verwen- 
dung von Leuchtgas. L. 80. 719. — Das Be- 
leuchtungswesen auf der Patent- u. Musterschutz- 
ausstellung zu Frankfurt a. M. 81. 516. — Ueber 
Anwendung des Gases zu Beleuchtungszwecken. 
C. W. Siemens. L. 81. 617. — Ueber Anwen- 
dung des Gases zur Heizung u. Beleuchtung. 
C. W. S i e m e n s L. 81. 61 7. — Künstlerische Aus- 
stattung von Beleuchtungsanlagen. W. K ü m m e 1. 

82. 805. — Das Popp'sche Beleuchtungssystem. 

83. *d59. Pat. 84. *444. — Verbesserungen im 
Beleuchtungswesen. 86. 65. — Die Fortschritte 
der Gasbeleuchtung u. ihre Nachtheile in hygieni- 
scher Beziehung. K. Hart mann. 87. 1038. — 
Einfluss der Gasbeleuchtung auf die Erhöhung 
der Temperatur nach Fischer u. Peukert. K. H a r t- 
mann. 87. 1041. — Zur gleichzeitigen Beleuch- 
tung u. Beheizung von Wohnräumen. L. 88. 745. 

— Die Fortleitung des natürlichen Gases auf 
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grcMse Entfemiingen. H. Ch. Geo. L. 88. 406. 

— Apparat (BeutelveDtil) sur Verhinderang des 
Zockens der Oasflammen nftchst Gasmotoren. 
£. Schrabetz. 85. *i87. Fat. 85. «531. Fat. 
88. »432. Beleuchtung u. Ventilation. V. B. 
Lew es. 88. 1072. 

Beleuchtung. üeber Gasolingas • Beleuchtung. 
B e c ker. L. 77. 1 13. — Zur Gasolingasbeleuchtung. 
L. 81. 46. — üeber Oelgasbeleuchtung. G. Sc haar. 
L. 84. 890. Rademacher. L. 85. 170. — Zur 
Frage der Beleuchtung mittels Naphtagases. 8. 
Lamansky. 88. 187. — Vergleichende Zu- 
sanmienstellung der Beleuchtungskosten bei Be- 
nutzung von Naphta-, Steinkohlen- u. Wassergas. 
S. Lamansky. 88. 189. 

— Die WasseistoQgasbeleuchtung. Oppenheim. 
L. 75. 900. — Centralversorgung der Stftdte mit 
WasserstoQgas zur Beleuchtung u. Beheizung. 
J. Matern. L. 81. 733. — Beleuchtung mit 
Wasseigas n. Incandescenzbrennem. v. Q u a gl i o. 
88. 607.^ — Die Beleuchtung mit Wassergas. 
Osthues. 85. 325. L. 85. 501. — Die Beleuch- 
tung mit Wasseigas u. die daraus entstehenden 
hygienischen Gefahren. E. Hartmann. 87. 
1048. 1045. 

— Albocarbonbeleuchtung s. a. unter Garburation 
von Leuchtgas durch festes Naphtalin. — üeber 
Albocarbonlicht. W. Kümmel. 80. 116. s. a. 
245. Salzenberg. 80. 438. 461. — Versuche 
Aber die Leuchtkraft der Albocarbonapparate u. 
deren Explosion. H. u. D. Vale. 80. 429. 
TroscheLSO. 461. — Albocarbonbeleuchtung u. 
Naphtalin. 80. 740. — üeber Albocarbonbeleuch- 
tung. Pattinson. L. 82. 452. 

— üeber regenerative Gasbeleuchtung. Fr. Sie- 
mens. 79. *746. M. Herrmann. 81. 568. — 
Verst&rkung der Leuchtkraft von Gas- u. ähn- 
lichen Flammen unter Zuhilfenahme der Elek- 
tricität. J. J. W. Watson. Fat. 82. 375. — 
Beleuchtung mit Intensivgasbrennem. Körting. 
82. 517. — üeber Intensivbeleuchtung, deren 
Wesen u. Verwendung fOr die öffentliche u. pri- 
vate Beleuchtung. H. S c h m i 1 1. 85. 827. Taf . 9. 

— Neuerungen auf dem Gebiete der Begenerativ- 
beleuchtungstechnik. Merz. 87. 316. — Apparat 
zur Erzeugung intensiver Hitze u. künstlichen 
Lichtes. J. B. Knapp. Fat 88. *955. 

— Strassenbeleuchtung s. a. Anzünde- u. AuslOsch- 
apparate. — Versuche zur Verbesserung der 
Strassenbeleuchtung. 79. 222. — Vervollkomm- 
nung der Strassenbeleuchtung. 79. 306. 309. — 
üeber Strassenbeleuchtung. C.Müller. 80.191. 

— Die Verwendung der Intensivbrenner zur 
Strassenbeleuchtung. 82. 105. — Zur Geschichte 
der Strassenbeleuchtung in Berlin. L. 82. 302. 

— Zur Geschichte der Strassenbeleuchtung. L. 



. 83. 736. — Die StAdtebeleuchtung der Zukunft 
eine Frophezeihung Fetzval's. H. Krüss. L. 84. 
280. — üeber Strassenbeleuchtung. H. S c h m i 1 1. 
85. 833. — Die zweckmässige Höhenlage von 
Strassenlatemen. D. Coglievina. 87. 459. 

Belenehtung« Die Beleuchtung des neuen Opern- 
hauses in Faris. 75. 364 391. L. 75. 844. — Be- 
leuchtung des Wagner-Theaters in Bayreuth. 75. 
629. — Die Beleuchtung der Grossen Oper in Faris. 
Garnier. L. 81. 18. — üeber Nothlampen für 
Theater. C. M. Herrmann. 82. 447. — Vor- 
richtung zur Erzeugung verschiedenfarbigen 
Lichtes für Theaterfussrampen. H. Bahr. Fat. 
82. ♦60. Fat. 88. 536. — Lichtregulirung für 
Bühnenbeleuchtung. Kr iiik. L. 85. 35. — Zur 
Frage der Theaterbeleuchtung. 88.672. L. 88. 226. 

— Beleuchtung von Uhren. J. Ghallender. Fat. 
75. 425. — Beleuchtung öffentlicher Uhren. 
Reiniger. L. 78. 308. — Die Beleuchtung der 
Laderampen auf Kohlengruben mit Mühlig's 
Leuchtofen. Ed. Fr eisig. L. 80. 138. ~ üeber 
Kirchenbeleuchtung. 84. 308. — Die Treppen- u. 
Flurbeleuchtung. 86. 705. s. a. Gesetze u. im Orts- 
register. — Einrichtung deir Gasbeleuchtung in 
der Synagoge zu Thom. Müller. 88. 238. — 
Beleuchtungswagen für n&chtliche Arbeiten. 88. 
Ö02. — Beleuchtung von Holzlagern. R. C o 1 s o n. 
L. 88. 622. 

— - Die Beleuchtung des Farlamentsgebäudes in 
London. Benno Credä. L. 74. 727. — Die Be- 
leuchtungseinrichtungen von Faris. G. Ger- 
minet. L. 76. 719. -- Die Gku Versorgung von 
London. 84. 34. 79. — Die Beleuchtung der 
Fariser Fanoramen mit Siemens- Regenerativ- 
brennem. 84. ^717. — Die Gasbeleuchtung mit 
Ventilation im Odeon zu München. 86. 998. — 
Gasbeleuchtung mit Lüftung u. Heizung im Saale 
des kgl Odeons zu München. 87. 213. Taf. 2 u. 3. 
L. 87. 732. — Früfung der Beleuchtung im kgl. 
Odeon zu München. Voit. 87. 226. — Die Be- 
leuchtungs-, Heizungs- u. Ventilationsanlage im 
Odeon zu München. N. H. Schilling. 88.360. 
— üeber das Erleuchtungswesen in Berlin. 87. 201. 

— Erzeugung von Signalen auf Eisenbahnen. Br. 
Feebles. 77. 593. — Vorrichtung an Glocken 
für Kerzenbeleuchtung in Eisenbahnwagen. J. 
Melcher. L. 78. 480. — Albocarbonbeleuchtung 
für Eisenbahnwagen. 80. 245. — Die Art der 
Beleuchtung von Eisenbahnwagen bei den ver- 
schiedenen Verwaltungen des Reichseisenbahn- 
amts. ^0. 417. — Wasseiigas für Eisenbahn- 
zwecke. L. 85. 528. — Die Beleuchtungseinrich- 
tungen in den Fersonenwagen der Eisenbahnen 
Deutschlands. 87. 1051. 

— Waggonbeleuchtung mit Gas, System J. Fintsch, 
auf der kgl. niederschlesisch-mflrkischen Eisen- 
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bahn. Gast. L. 74. 42. — Ueber die Beleac)i- 
tung der Eisenbahnwagen mit Gas nach dem 
patentirten System von Julias Pintsch. 74. 197. 
Taf. 8—10; Kostenberechnung. 74. 204. s. a. 
76. 649. 77. 191. 82.559. L. 78. 807. L. 79. 459. 
L. 80. 188. G. Lestang. L. 82. 226. — Coup^- 
beleuchtung belgischer Eisenbahnwaggons mit 
Gas nach System Gamberlain. A. Rudolf! L. 
74. 550. — Verbesserungen in der Beleuchtung 
der Eisenbahnwagen mit Gras u. den Apparaten 
dafür. J. C. Mewburn. Pat. 74. 730. — Be- 
leuchtung der Eisenbahnzüge mit Gas beim 
Durchgang des Mont-Cenis-Tunells. 74. 773. 780. 
Kostenberechnung. 74. 785. L. 77. 236. — Ein- 
richtungskosten eines Gtepftckwagens mit Beser- 
voir zur Beleuchtung von Eisenbahnzügen mit Gas. 
74. 784. — Kosten der Einrichtung für Gasbeleuch- 
tung in Personenwagen. 74. 784; nach System 
Pintsch. 74. 206. — Beleuchtung der Eisenbahn- 
coup^ nüt comprinurtem Leuchtgas. G. Brock. 
76. 85. — Beleuchtung der Eisenbahnwaggons mit 
Gas, System Bock. L. Ramdohr. L. 76. 315. 

— Beleuchtung der Eisenbahnwagen mit Leucht- 
gas. Gust. L. 76. 689. — Die Gasversorgung 
von Eisenbahnzügen, Tramwaywagen etc. W. T. 
Sugg. Pat. 77. 17. — Die Beleuchtung der Eisen- 
bahnwagen mit Gas. Bower. L. 77. 526. — Die 
Beleuchtung von Eisenbahnwagen mit Stein- 
kohlengas unter niedrigem Druck. Sugg-Pear- 
son. 77. 667. — Gasbeleuchtung in den Eisen- 
bahnwaggons. 78. 608. 718. L. 80. 136. — An- 
wendung des Gases zur Beleuchtung der Eisen- 
bahnwagen. L. 79. 522. s. a. 81. 1. — - Beleuchtung 
von Eisenbahnwagen nach dem System Westing- 
house. L. 79. 759. Jobs. Fleischer & Co. 81. 59. 

— Ueber die Beleuchtung der Eisenbahnwagen 
mit comprimirtem Gas. 0. Sand. L. 80. 758. — 
Die Beleuchtung der Eisenbahnwagen mit com- 
primirtem Leuchtgas, System Sugg. 81. 39. Taf. 1. 
L. 81. 96. — Fortschritte auf dem Gebiete der * 
Beleuchtung mit comprimirtem Fettgas im Dienste 
der Eisenbahnen, der Fluss- u. Seeschifffahrt 
(System Pintsch). 83. ♦7. L. 84. 124. — Verbrei- 
tung des Pintsch'schen Systems zur Beleuchtung 
von Eisenbahnwagen, Dampfschiffen u. Wasser- 
wegen. 83. 666. Ber. 731. — Geschichtliches zur 
Einführung der Grasbeleuchtung von Eisenbahn- 
wagen. 86. 245. -— Gasbeleuchtung von Eisen- 
bahnwagen der Lübeck - Buchener Bahngesell- 
schaft. 86. 430. — Gasbeleuchtung der Eisen- 
bahnwagen in Preussen. 87. 274, — Die Gas- 
beleuchtung der Personenwagen u. der Eisen- 
bahnunfall bei Wannsee. 87. 831. — Gasbeleuch- 
tung in den Personenwagen der sächsischen 
Staatsbahnen. 87. 1141. — Gasbeleuchtung für 
die Personenwagen der Oldenburger Staatsbahnen. 



88. 204. — Ueber Gasbeleuchtung der Eisen- 
bahnfahrzeuge. L ei SS n er. L. 88. 226. — Aus- 
dehnung der Gasbeleuchtung für die Personenwa- 
gen der kgl BächsischenStaatseisenbahnen. 88.346. 
Beleuchtung« Beleuchtungsapparate für Leucht- 
thürme. 74. 813. L. 76. 718. s. a. Brenner. — Die Be- 
leuchtungsapparate der Leuchtthürme von Ameri- 
ka, England u. Frankreich. E 1 1 i o t. L. 75. 342. — 
Das Gaslicht in Leuchtthürmen. L. 75. 344. — 
Versuche mit weissem u. ge&rbtem Licht ver- 
schiedener Lichtquellen in Bezug auf Hafen- 
beleuchtung. L. 75. 682. — Ueber Leuchtthürme. 
W.Thompson. L. 76. 152. — Neues Beleuch- 
tungssystem für Leuchtthürme. Ballestrie. 
L. 76. 421. — Die Leuchtfeuer der Erde. W. 
L u d o 1 p h. L. 76. 629. — Beleuchtungsapparate 
für Leuchtthürme. J. N. D o u g 1 a s s. L. 76. 740. 

— Beleuchtungsapparate für einen Leuchtthurm 
auf der Südküste von Irland. L. 77. 143. — Die 
Leuchtfeuer der Küsten von Japan. B r u n t o n. 
L. 77. 199. — Ueber Schiffbeleuchtung, ein Bei- 
trag zur Verhütung von ZusammenstOssen auf 
dem Meere L. 77. 414. — Erzeugung von Licht- 
blitzen bei Leuchtthürmen. Br. Peebles. 77. 
593. — Die Leuchtfeuer an den deutschen Küsten. 
77. 700. — Neue Anwendung von Gas für Leucht- 
thürme. J. R. W i g h a m. L. 78. 671.— Signalfeuer- 
apparat für Kriegsschiffe. L. 79. 176. — Leucht- 
thurmapparate u. Signallichter. L 79. 413. — Ueber 
die Courtenay- u. Pintsch'schen Bojen. Veit- 
meyer. L. 80. 654. — Construction u. Beleuch- 
tung von Leuchtthürmen. Th. Stevensohn. 
L. 81. 366. L. 85. 756. — Seetonnen nach Pintsch's 
System mit Gas beleuchtet. L. 81. 541. — Ueber den 
Fresnel'schen Beleuchtungsapparat. L. 81. 541. 

— Gas- oder elektrisches Licht für Leuchtthürme ? 
81. 674. — Die Beleuchtung der deutschen Küsten. 
Veitmayer. 82. 18. — Die Beleuchtung des 
Leuchtthurmes Macquarie in New - Süd - Wales. 
L. 82. 153. — Neuerung an der Gasbeleuchtung 
für Fahrwasser-Markirung. J.Pintsch. Pat. 82 . 
456. Pat. 83. •814. — Beleuchtung der Leucht- 
thürme. L. 83. 373. — Die mit comprimirtem 
Fettgas erleuchtete Barke auf der Nordermole 
in Pillau. L. 88. 373. — Versuche über Leucht- 
thurmbeleuchtung. M. Herrmann. 84. 638. 

— Zur Frage der Leuchtthurmbeleuchtung. M. 
Herrmann. 85. 402. — Veigleichende Ver- 
suche über Gas-, Gel- u. elektrisches Licht für 
Küstenbeleuchtung. L. 85. 869. H. Krüss. 86. 799. 

— Die Bouquayrol Denayrouze'schen Taucher- Atli- 
mungs- u. Beleuchtungsapparate, v. Hasslacher. 
L. 75. 842. — Athmungs- u. Beleuchtungsapparate. 
Rouquayrol-Denayrouze. 75. •878. 

— Ueber Sauerstofflicht. F. Fischer. L. 74. 
145. — Einstellung der Sauerstoff beleuch tung 
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auf dem Elisabethen bahnhof in Wien. 74. 247. 

— Bas Olivin- Alkohol-Sauerstofflicht. L. Har- 
necker. L. 74. 727. — Industrielle Verwendung 
von Sauerstoff u. Wasserstoff zu Beleuchtungs- 
zwecken. A. Oppenheim. L. 76. 843. — Dar- 
stellung von Zirkoncylindem für das Hydro 
oxygenlicht. J. C. Draper. L. 77. 746. — 
Vorrichtung an Kerzen u. Brennern zur Be- 
leuchtung mit Sauerstof^aszufflhrung. Q. L. Brin. 
Pat. 81. *797. — Beleuchtungsmethode mit Sauer- 
stoffgas u. zugehörige Apparate. A. M. Kho- 
tinsky. Pat. 88. *60. — Erzeugung von Kalk- 
licht. O. S c h 1 i t z k y. Pat. 82. ♦233. — Apparat 
für Hydrooxygengasbeleuchtung. W. Wolters 
u. J.Roslin. Pat. 83. nOG. 

BeleaehtuBg« Verwendung der Oelsäure der Stearin- 
fabriken zu Beleuchtungszwecken. Kr^l. L. 74. 
838. — Harzöl als Beleuchtungsmaterial. Gu i 1 1 e- 
mare. L. 77. 12. — Balmain's leuchtende Farbe* 
82. 47. L. 81. 46. — Neue Beleuchtungsmethode 
durch Verbrennen feinst pulverisirter Kohle in 
hoch erhitzter Luft. Helouis. L. 85. 476. — 
Lucig^nebeleuchtung. E. P o 1 o n c e a u. L. 88. 497. 

— Anwendung des Stickoxyd-Schwefelkohlenstoff- 
lichts zu photographischen Zwecken. Eng. Seil. 
L. 74. 834. — Anordnung künstlicher Beleuchtung 
für photographische Aubiahmen. E. Himly. 
Pat. 85. •788. 

— Die Petroleumbeleuchtung in hygienischer Be- 
ziehung, H. Vohl. L. 76. 414. — Ueber Pe- 
troleumbeleuchtung. A. Gawalowski. L. 77. 
199. — Die Gefahren der Erdölbeleuchtung. L. 78. 
234. s. a. 78. 359. — Beleuchtung mit Salon- 
gasöL 78. 359. Anm. — Die Beleuchtung mit 
schweren Mineralölen. K. Lissenko. L. 78. 
479. — Verfahren u. Apparate zur Beleuchtung 
mit Erdöl. L. Thieme. Pat. 83. 789. Pat. 8 5 
*196. — Apparat zur Beleuchtung mittels flüs- 
siger Kohlenwasserstoffe. J. P i n t s c h Pat. 84. 
*403. — JBänfluBB der Petroleumbelenchtung auf 
die Entwicklung der Gasindustrie. N.H. Schil- 
ling. 88. 184. — Ueber Petroleumbeleuchtung. 
88. 1001. 

— Kosten der Beleuchtung mit Leuchtgas u. Pe- 
troleum. Schenkel. L. 77. 236. — Kosten 
der Gasbeleuchtung. H. Söhren. L. 84. 281. 

— Kosten der Unschlittbeleuchtung im Jahre lö28 
zu München. 87. 415. — - Die Kosten verschie- 
dener Arten künstlicher Beleuchtung in Bezug 
auf die Goncurrenz mit dem Gase. M. Delah ay e. 
87. 770. 

— Ueber die Gefahren der Gas- u. der Petroleum- 
belenchtung. L. 80. 653. — Die Gasleitungen 
u, der Untergrund von Paris. St Claire- 
Deville. 80. 675. — Gefahr der Gasein- 
richtungen bei Brandfällen. Schilling. 82. 

Geneml-Reg. z. Journ. f. Gasbel. u. Wasservers. 



10. — Feuersicherheit der verschiedenen Beleuch- 
tungsarten. L. 85. 814. — Feuergefährlichkeit 
der Gasbeleuchtung. K. H a r t m a n n. 87. 1042. 
Belenchtaiig« ', Ueber die graphische Darstellung 
des Brennkalenders. Dellmann. 84. 797. C. 
Stoos. 84. 910. — Brennkalender. 87. 25. Be- 
leuchtungskalender für das erste Quartal 1888. 
87. 26. — Graphischer Brennkalender. T. T e 1 1 e r. 
87. 121. F. Lux. L. 88. 58. 

— Adressbuch der Gas-Beleuchtungs- u. -Beheizungs- 
Industrie in Frankreich. E. Durand. L. 74.703. 

— Dlustrirter Gatalog über Beleuchtungskörper. 
Campe & Co. L. 86. 173. L. 87. 271. 

Beleuchtnngsllnse« J. G. Penn yen ick u. P. 
Collamore. Pat 83. ^67. 

Belenchtiingsmaterialieii. Ueber Leuchtmate- 
rialien u. deren Eigenschaften etc. G. R. Strott. 
L. 80. 552. — Feste u. flüssige Beleuchtungs- 
materialien. L. Field. L. 83. 733. 

Beniln« Siedepunkt u. specifisches Gewicht. 75. 211 
212. — Die leichtflüchtigen Producte in den rohen 
Benzinen. 0. Vincent u. Del ach anal. L. 78. 
372. — Zur Kenn tniss der amerikanischen Benzine. 
C. Häusermann. L. 78. 478. ^ Benzin aus 
Petroleumgastheer, speciflsches Gewicht u. Siede- 
punkt. W. Rudnew. 81. 83. — Unterscheidung 
von Benzol. A. Allen. L. 81. 94. — Ueber 
Benzin. Brookmann. L. 87. 231. 

Benzinmotoren« Ueber Benzingasmotoren. J. O. 
Knoke. L. 87. 798. 

Benzol« Vorkommen im Leuchtgase. Literatur. 
Blochmann. 74. 448. Berthelot. 76. 406. 
409. — - Vorkommen im Pariser Leuchtgase. Ber- 
thelot L. 77. 525. — Ueber das Benzol im 
Leuchtgase. A. Hegen er. 78. 125. — Benzol- 
gehalt des Leuchtgases. 77. 688. 86. 618. ,— 
Ueber die Menge desselben in Gas und Theer. 
86. 713. 

— Darstellung aus Braunkohlentheeröl. Wichel- 
haus u. Salzmann. L. 79. 176. — Gewin- 
nung aus Petroleumrückständen. Liebermann. 
82. 809. — Gewinnung aus Steinkohle bzw. Stein- 
kohlengas. J. A. K endall. L. 84. 25. 194 
Pat. 84. 508. J. Hordman. L. 84. 25. -- 
Fabrikation. S. Melle r. L. 84. 317. 

— Die Leuchtkraft des Benzols. Frankland u. 
T h o r n. L. 78. 234. — Bestimmung der Leucht- 
kraft. Knublauch. 79. *652. 80. 253. 274. 

— Ueber dessen Wärme werth. F. Stohmann. 
L. 86. 697. — Siedepunkt, Entflammungs- u. 
Entzündungstemperatur. F. Gantter. L. 87. 551. 

~ Unterscheidung von Benzin. A. A 1|1 e n. L. 81. 
94. — Benzol aus Petroleumgastheer, specifisches 
Gewicht u. Siedepunkt. W. Eudnew. 81. 83. — 
Ueber den Begleiter des Benzols im Steinkohlen- 
theer. V.Meyer. L. 88. 734. 
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BenzoL NachweiB u. quantitative Bestimmung im 
Leuchtgase. M. Berthelot. 76. 406. — Bestim- 
mung im Leuchtgase. Berthelot 77. 197. 
Bunsen. 77. 688. Poleck. 78. 222. 

— Zur Constitution der BenzolkOrper . Th. Petersen. 
L. 74. 110. 

BenzolTorlanf« Zusammensetzung. L. 85. 154. — 
üeber Benzolvorlauf. K. E. Schulze. L. 87. 1082. 

Bergbau siehe Literatur u. Steinkohlen. 

Bemfagenosseiischaft siehe Vereine. 

Beton 8. a. Gement u. Goncret sowie im Register 
für Wasserversorgung. — Herstellung u. Ver- 
wendung zu Gasbehälterbassins. 8. Douglas. 
74. 575. — Zur Darstellung. G. Bues. L. 75. 
253. — Betonbereitungsmascliine. 79. 71. — 
PrOfung auf Festigkeit. H. Renette. L. 78. 
r>21. — lieber Gementbeton. Scharmann. 
L. 88. 621. — üeber Betonbauten. G. A. Wayss. 
L. 88. 622. ^ Beton in Verbindung mit Eisen 
als Baumaterial. W. E. Ward. L. 88. 737. v- 
Ueber Beton u. die dabei zur Verwendung ge- 
langenden Materialien. M. Niedermayer. L. 84. 
857. — Ueber Betonarbeiten. £. D y c k e r h o f 1 
84. 717. — «Ueber Betonbauten; Mischungsver- 
hältnisse des Betons u. Beschaffenheit der Ma- 
terialien; Bereitung u. Bearbeitung des Betons, 
Verputz der Betonbauten u. Arbeiten des Betons. 
E. Dyckerhoff. 88.S740. »760. 

Betrieb siehe Analyse u. Gasanstalten. 

Betriebsberichte siehe Elektrische Gesellschaften, 
Gasgesellschaften u. im Grtsregister. 

Betriebskrftfte siehe Motoren. 

Bitumeii« Gewinnung aus Asphaltschiefern. J. 
Grpiszewski. L. 79. 477. 

Blasebalg. Der Ligroinblasebalg. Th. Pfitz- 
mann. L. 74. 550. 

Blei. Untersuchung. L. 81. 401. — Zusammen- 
setzung eines Hartbleis von Pndbram. L. 81. 401. 
— Die Lage der deutschen Bleiindustrie im 
Jahro 1880. H. Wedding. L. 81. 770. — Blei- 
convention. 88. 718. 

Blitzableiter. Ueber Blitzableiter für Hochreser- 
voire u. Pumpstationen. 80. 518. — Die Frage 
wegen der Wirksamkeit der Blitzableiter. 82. 
726. — Ueber Blitzableiter, deren Nutzen u. An- 
wendung. Perin-Grados. L. 87. 11Ö6. — 
EinfluBS des Zustandes der Blitzableiter auf die 
Blitzgefahr. N. H. Schilling. 88. 685. — 
Geschichte des Blitzableiters. H. Meidinger. 
L. 88. 675. 

-> Anschluss der Blitzableiter an Metallmassen 
in Gebäuden. L. 87. 614. — Ueber den Anschluss 
der Blitzableiter an Gas- u. Wasserleitungsröhren. 
80. 681. 657. 88. 211. 888. 84. 62. 85. 841. 
87.872.1031. 88.178.419. L. 87. 614. Kirch- 
hoff. 80.478. L. 80. 652. Gutachtender 



kgl. sächsischen techniachen Depu- 
tation. 88. 218. A. Weinhold. 88. 892. 
Helmholtz. L. 83. 280. Windeck. 85.8. 
R. Hegelmann. L. 86. *87L Diehl. 87. 
1066. Ruoff. 87.1066. H. Bunte. 87.1066. 
N. H. Schilling. 87. 1066. Schneider. 88. 
13. Berliner Bezirksverein deutscher 
Ingenieure. 88.366. Kohlrausch. 88.446. 
546. L. 648. A. Fischer. 88. 567. 659. W. 
Kümmel. 88.695. Teucher. 88.697. Sal- 
zenberg. 88.698. Gramer. 88.698. Deutscher 
Architekten- u. Ingenieurverein. 88. 
857. Stude. L. 88. 1057. — Ueber bzw. gegen 
den Anschluss an Bohrleitungen. N. H. Schil- 
ling. 88. 604. 634 692. — Ueber bzw. für den 
Anschluss der Blitzableiter an Wasser- u. Gas- 
leitungsrohre ; Referat des Unterausschusses für 
Blitzgefahr an den elektrotechnischen Verein. 
L. Weber. 88. 706. 

Blitzableiter« Zerstörung einer Bohrleitung durch 
Blitzschlag. 85. *351. — Die Zunahme 4er Blitzge- 
fahr nebst einer Zusammenstellung der Blitz- 
schläge in München von 1880 bis 1887. N. H. 
Sc h i 1 1 i n g. 88. 604. — Der Blitzschlag in die 
obere Wasserleitung der Stadt Toigau. J.Frey- 
berg. 88. 797. Stude. L. 88. 1057. — üeber 
BlitzBchlaguntersuchungen mit Rücksicht auf den 
Anschluss der Blitzableiter an Rohrleitungen. 
88. 1092. A. Voller. 88. 1049. 

Blitzschlag siehe Blitzableiter. 

Bogheadkohle siehe Steinkohlen. 

Bohrer siehe Rohrbohrer. 

Bohrraische siehe Rohrbohrer. 

Bojen (Seetonnen) nach Pintsch's System mit Gas 
beleuchtet. L. 81. 541. s. a. Beleuchtung. 

Brände. Feuersicherheit in Theatern siehe Feuer- 
löschwesen im Register für Wasserversorgung. 
— Brand der Gasanstalt in Hagen. 75. 
309. — Brand eines Gasometers zu Strassbuig. 
75. 563. — Brand im Retortenhause zu Darm- 
stadt. 80. 206. — Feuer auf der Gasanstalt zu 
Nienstedten bei Altona. 87. 908. — Feuer in 
der Gasanstalt I zu Leipzig. 88. 131. 

— Brand durch Herabstürzen eines brennenden 
Elronleuchters in Oppeln. 75. 288. — Brand 
durch GasausstrOmung im Gircus zu Bern. 75. 347. 

— Brand in den Petroleumgruben zu Boryslaw. 
L. 74. 665. — Petroleumbrand in Treuen. 75. 
860. — Brand auf der Barke Grea in Bremer- 
hafen. 80. 772. 

— Brand in einer Fabrik zu Varallo in Folge eines 
Zwischenfalles an der elektrischen Beleuchtung. 
L. 81. 287. — Brand durch elektrische Beleuch- 
tung in einer Spinnerei zu Luneville. 83. 76. — 
Feuer durch elektrische Beleuchtung imPergamon- 
panorama der Kunstausstellung in Beriin. 86. 640. 
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Briiide. Feuer im Theater za Stuttgart. 80w 32. — 
DerTheaterbrand in Nizza. 81.221.— Theaterbrand 
in Wien. 81. 848. 82. 19. 72, 289. 317. 329. — 
Theaterbrand in Prag. 82. 176. — Brand des 
Hoftheatera in Schwerin. 82. 260. — Verschie- 
dene Theaterbrftnde. L. 82. 453. — Brand der 
komischen Oper in Paris. 87. 659. 846. — 
Theaterbrand in Oporto. 88. 846. 448. — Feuer 
im Hoftheater zu München. 88. 626. 

Branistatlttlk« Ueber die Schadenfeuer im Jahre 
1876 zu London. Shaw. 77. 168. — Brand- 
Statistik verschiedener St&dte. 86. 20. — Zur 
Brandstatistik europaischer und amerikanischer 
Grossstftdte. E. Reyer. 86. 754. — Zur Sta- 
tistik der Theaterbrftnde. Gilardone. L. 87. 
199. — Theaterbrftnde in den Jahren 1886 u. 
1887. L. 88. 158. 

Bratem mit Gas siehe Gaskochapparate. 

BrannkoUeii. Boghead-, Cannel- u. Plattenkohle 
siehe Steinkohlen. 

— Die Braunkohlenlager Oesterreichs. G. T h e n i u s. 
L. 74. 752. — Braunkohlenbergbau in Preussen. 
L. 83. 280. — Production des preussischen Staates. 
L. 83. 413. — Production des Deutschen Braun- 
kohlenindustrievereins. 86. 641. — Production 
im Deutschen Reiche während der letzten 20 Jahre. 
86. 786. — Verbrauch in Berlin. 88. 666. 

— Schwefelbestimmung. A. Eschka. L. 74. 548. 

— StickstoQgehalt. Eug. Schilling. 87. 711. 
715. — Cokeausbeute. Eug. Schilling. 87. 714. 

— Ammoniakentwicklui^ bei der Destillation mit 
u. ohne Kalk. Eug. Schilling. 87. 747. 776. 

— Versuche mit böhmischen u. rheinischen Braun 
kohlen für Gasbeleuchtung. S. S c h i e l e. 77. 626. 

— Veredlung der Braunkohle u. Verwerthung 
ihrer Abfiüle. 0. Gmelin. L. 77. 746. — Ueber 
Verwerthung für den Hochofenbetrieb. F. K u p e 1- 
wieser. L. 84. 124. 

— Verwendung der Braunkohlen durch trockene 
Destillation. G. T h e n i u s. L. 74. 752. — Ueber 
die Rectificationsrückstftnde der Braunkohlen- 
destillation. A. Adler. L. 80. 285. — Destil- 
lation mit Ghlorzink zur Gewinnung von Kohlen- 
wasserstoffen. E. Heusser. Pat. 84. 574. 

— Die Braunkohlenindustrie von Halle u. Umgegend. 
M. Alb recht. L. 74. 23. — Die Braunkohlen- 
industrie in Sachsen u. Thüringen. 74. 672. 75. 
560. 564. 76. 529. 78. 739. 82. 610. 88. 386. 
84. 53. 86. 284. 610. 641. 706. 87. 307. 693. 
88. 445. 831. — Die Braunkohlenindustrie in 
Deutschland. 86. 822. 

— üeber den Werth der Falkenauer Braunkohlen. 
75. 153. — Zusammensetzung der Falkenauer 
Xohle. 81. 328. — Ueber Falkenauer Braunkohle. 
Müller. 84. 232. 



Brannkohlen. Trockenapparat für Braunkohlen. 

G. Recknagel. Pat. 88. *949. 
Brannkohlenbriqnettes siehe Briquettes. 
Braunkohlenfheer siehe unter Theer. 
BrannkohlentheerM siehe TheerOl unter Oele. 
Breeie siehe Coke. 
Brenneisen, Brenneisen für Gasheizung. L. A. 

de Coster. u. Th. B. Oakley. Pat. 81. •25. 

s. a. Gassengmaschine u. Glühapparat. 
Brenner s. a. Lampen. 

— Verschiebbare Krone an Brennern zur Flammen- 
regulirnng u. Gylinderstellung. R. Lüders. Pat. 
81. ♦143. — Rundbrenner. St. v. Rozinay. Pat. 
88. ♦498. — Verschlussventil-Dichtungsvorrich- 
tung für Brenner. Fr. Koesewitz. Pat. 84. 
♦699. — Zerlegbarer Brenner. W. Weickart. 
Pat. 85. ^816. ~ Neuerung an Lampenbrennem. 
C. Holy. Pat. 87. ^804. J. de Bondini u. 
Albr. Seefelder. Pat. 88. ♦193. 

— Beleuchtungsbrenner für Mineralöl ohne Zug- 
glas. Delphin-Baudelot. L. 75. 26. — Petro- 
lenmbrenner. R. Punshon. Pat. 75. 684. — 
Normalpetroleumbrenner. Dietz u. Co. L. 75. 
864. — Kerosinbrenner. Manhattan Burner 
Company. Pat. 80. 259. — Brennerkopf an 
GasOllampen u. Vorrichtung zu dessen Bewegung. 
G.Hall er. Pat. 80. ♦351. — Flammenregulir 
Vorrichtung an Brennern für flüchtige Kohlen- 
wasserstoffe. F. Kose Witz. Pat. 80. ^351. Pat. 

81. ♦403. — Petroleum-Stembrenner. A. Rinck- 
lake. Pat. 80. 447. — Vorrichtung an Petro- 
leumlampenbrennem zum Emporschrauben von 
Zugglas u. Glocke. K. H. E. Hoybye. Pat. 80. 
♦555. -— Aus mehreren Dochtröhren bestehender 
Brenner mit Reflectorplatte für Petroleum-Sicher- 
heitslampen u. mit Vorrichtung zum Auslöschen 
einzelner Flftmmchen. H. Tüsselmann u. R. 
Peters. Pat. 80. 555. — Solarölbrenner des 
Mineralölvereins zu Halle a. d. S., Pat. Schuster u. 
Baer. 80. ^743. — Petroleumbrenner. 0. P a s s o w. 
Pat. 81. ^206. — Trompetenförmige Flammen- 
führung über dem Brennkopfe eines Volldocht- 
brenners. C. Holzboog.'^Pat. 8l. ♦403. — - 
Neuerung in der Vertheilung u. Zuführung von 
Luft bei Brennern an Petroleumlampen. Q u a a d t 
u. Hirschsohn. Pat. 81. ^573. — Explosions- 
sichere Brenner für Petroleumlampen. Schuster 
u. Baer. L. 82. 118. — Brenner, ohne Vasenring 
mit dem Oelbehftlter verbindbar. Th. Kennedy. 
Pat. 88. ^309. — Brenner für Mineralöle zur 
Verhinderung der Explosionsgefahr. Schuster 
u. Baer. Pat. 82. ♦310. — Petroleumlampen- 
brenner mit Flügelscheibe. C.Ruprecht. Pat. 

82. ♦311. — Brenner für Petroleumlampen. C. 
Votti. Pat. 82. ♦311. — Brenner für Docht 
lampen. Ehrich u. Grfttz. Pat. 81. •70. Pat. 
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82. *533. — Neuerung an Petroleumbrennem. 
J. C. C. Meyn. Pat. 82. •749. — Brenner für 
hochsiedende Kohlenwasserstoffe. B. Schwarz 
u. R. Huppertsberg. Pat. 82. •751. — Neue- 
rung an Brennern für Dochtlampen. R.Franke. 
Pat. 88. •66. — Ueber den Petroleumbrenner 
von Hinks. Engl er. 83. 164. — Brenner für 
leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe. F. K ö s e w i t z. 
Pat. 82. ♦750. Pat. 83. ♦ö37. — Neuerung an 
Brennern für Mineralöllampen. R. Ditmar. 
Pat. 84. *129. — Ausemandemehmbarer Brenner 
für Petroleumlampen. H. Knappe. Pat. 84. *360. 

— Petroleumbrenner mit Ventilvorrichtung. H. 
Lodders. Pat. 84. •861. — Luftzuführungs- 
vorrichtung an Petroleumlampenbrennem. F. 
Heintze. Pat. 84. •361. — Brenner für Petro- 
leumhandlampen. E. Grube. Pat. 84. ♦572. — 
Petroleumbrenner mit Saug- u. Brenndocht. O. 
Passow. Pat. 84.*807. — Brenner für flüchtige 
Kohlenwasserstoffe. E. Eckardt. Pat. 86. ^38. 

— Vorrichtung zur Verhütung des Austretens 
von Petroleum u. s. w. aus Brennern. R. u. 0. 
Bardenheuer. Pat. 85. *195. — Vorrichtung 
an Petroleumbrennem zur Vertheilung der Zug- 
luft. A. Martin. Pat. 86. •232. — Brenner für 
Dochtlampen. B. Schneider. Pat. 86. •596. — 
Neuerung an Petroleumbrennem. Wild u. 
W es sei. Pat. 86. *1U. — Kohlenwasserstoff- 
brenner für Lampen u. Oefen. Oh. Barton. 
Pat. 86. 174. — Sicherheitsbrenner für Oellampen. 
W. Notley. Pat. 88. *1122. — Vergleichende 
Untersuchung von Erdölbrennem. R.Zalozieki. 
L. 88. 798. 

Brenner. Neuerangen an Flachbrennem für Pe- 
troleumlampen. A. Böhm u. Brüder. Pat. 80. 
447. —Flachdocht-Petroleumbrenner. N. S. Wax. 
Pat. 80. *55ö. — Klappe an Petroleumflach- 
brennem zur Einführung des Zünders von unten. 
Rowald u. Thierfelder. Pat. 81. 26. — Ab- 
leitungsrohr an einem Petroleumflachbrenner ohne 
Cylinder. F. Kies er. Pat. 81. •lOO. - Flach- 
brenner mit mehreren nebeneinander liegenden 
Dochthülsen. H. Kuth. Pat. 82. *193. — Brenner 
an Petroleumlampen mit zwei Dochten. F. 
Puchinger. Pat. 82. •532. — Flachbrenner 
für Mineralöle. Schuster u. Baer. Pat. g2. 
•538. — Neuerung an Petroleum- u. Solarölflach- 
brennem. Th. Herrmann. Pat. 84. ^129. — 
Grekehlte Einfassung der Flammenausschnitte für 
vierflammige Flachbrenner. Schwintzer u. 
Graf f. Pat. 84. •130. 

— Petroleumrandbrenner. O. Wollenberg. Pat. 
80. 259. — Petroleum- u. Photogenrundbrenner. 
E. Schuster u. H. Baer. Pat. 80. •259. — 
Verbesserungen an Petroleumrundbrennem. A. 
Mlekusch. Pat. 81. *145. A. M. Silber. Pat. 



81. *145. — Runddocht-Petroleumbrenner. N. S. 
Wax. Pat. 81. ♦402. — Verbesserung an Rund 
brennem für Dochtlampen. E. Schustern. H. 
Baer. Pat. 81. •835. — Dochtmndbrenner mit 
zwei concentrisch in einander gestellten Cylindem. 
W. Rincklake. Pat. 82. •193. — Getheilter 
Rundbrenner mit doppelten Dochtscheiden. C. 
Mumm. Pat. 82. •310. — Triebräderführung 
bei Petroleumrundbrennem. Broekelmann, 
Jäger & Co. Pat. 82. ^532. — Brandscheibe 
für Petroleumrandbrenner. Wild u. Wessel. 
Pat. 82. •536. — Petroleumrundbrenner für 
Schlauchdocht mit Sangsträhnen. Wild u. Wessel. 
Pat. 83. ♦299. •740. — Rundbrenner für Petro- 
leum-Koch- u. Heizöfen. E. Schuster u. H. 
Bär. Pat. 83. *500. — Vorrichtung zum Regu- 
liren des inneren Luftstromes bei Rundbrennem. 
Stolzenberg u, Tangel. Pat. 88. •537. — 
Runddochtfächerbrenner. G. Wesch. Pat. 84. 
•127. — Neuerung an Petroleumrundbrennem. 
C. Holy. Pat. 86. *67a Quaadt u. Hirsch - 
söhn. Pat. 86. *904. - Metallener Hülfsring 
an Petroleumrundbrennem. J. Voorgang u. 
R. Wilke. Pat. 87. 304. — Lampenbrenner für 
runde Dochte. E. Ooninck u. A. Rolland. 
Pat. 87. •336. — Petroleumrandbrenner. V. 
Delloue. Pat. 87. ^337. — Rundbrenner für 
Petroleum mit seitlicher Brennfläche des Dochtes. 
A. Cautius. Pat. 88. •192. — Neuerang an 
Petroleumrundbrennem. E. M i 1 1 e r & o. Pat. 
88. *471. A. Zorn. Pat. 88. 770 

Brenner« Mitrailleusenbrenner. F. Knopp. Pat. 
80. 556. — TJeberdachung der Räume zwischen den 
Dochtröhren an Mitrailleusenbrennem. S ch wi n- 
tzeru. Graf f. Pat. 80. •691. — Zahnstange für 
Mitrailleusenbrenner. Schwintzer u. Graf f. 
Pat. 81. ^25. — Doppelte Zahnstangen u. Brand- 
scheiben an Mitrailleusen- u. anderen Rund- 
brennem. Lüders u. Geipel. Pat. 81. *7ü. — 
Freigelegtes Triebrad an Mitrailleusen- u. Rund- 
brennern. Schwintzer u. Gräff. Pat. 81. 
*100. — Neuerungen an Mitrailleusenbrennem. 
J. N. Douglas. Pat. 82. *634. WH. Hecht. 
Pat. 84. ^400. Brökelmann, Jäger & Co. 
Pat. 84. 699. 

— Petroleumdampf brenner für Heizzwecke. Schrö- 
der. Pat. 80. 262. — Vaporbrenner für Petro- 
leum, Gasolin u. ähnliche Brennstoffe. A. 
Böhm u. Brüder. Pat. 80. ^287. — Petroleum- 
dampfbrenner. C. Ruprecht. Pat. 80. •852. 
H. Zorn. Pat 80. •689. — Petroleumdampf- 
schnittbrenner. L. Runge. Pat. 81. ^620. — 
Dochtloser Petroleumbrenner zur Beleuchtung u. 
Heizung. E. Schultz u. R. Wulff. Pat. 81. 
*621 . — Anordnung eines Knierohres an Brennern 
von Erdöldampflampen. L. Runge. Pat. 81. 
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%2i. — Dampfbrenner. J. R. Buxbaum. Fat. 
82. *19ö. — Verstellbare Scheibe oberhalb des 
Brennerkopfs an Petroleamdampfbrennem. F. 
Eoesewitz. Fat 82. *5S2. — Fetroleumfrei- 
brenner. A. 0. Jonsson. Fat. 83. •86. — Dochtr 
loser Fetroleambrenner fflr Beleachtung u. Hei- 
zung. W. Wegner. Fat. 83. ♦536. — Vorrich- 
tong zum Beguliren der Lichtstärke an Dampf- 
brennem für leichte Kohlenwasserstoffe. N. 
Ponschkareff. Fat. 86. •232. — Bewegungs- 
mechanismus für den Ventilverschluss eines 
Dampfbrenners. G. Ha Her. Fat. 85. *39. Fat.' 
87. *368. — Lnftzuführungs- u. Gasausströmungs- 
r^ulator für Kohlenwasserstoff-Dampfbrenner 
0. Huff. Fat. 87. •368. — Oeldampfbrenner. 
0. Huff u. G. Scheinert. Fat. 87. ♦1086. — 
Dampfbrenner für flüssige Kohlenwasserstoffe. 
R. Wallwork u. A. Wells. Fat. 88. •dTO. 
Breimer. Verbesserungan Sicherheitsgasbrennern. 

A. Belt. Fat. 74. 755. — Gasbrenner für Seng- 
maschinen. J. W allace. Fat. 75. 685. — Brenner 
für sensitive Flammen. R. H. Ri d o u t. L. 77. 236. 

— Brenner zu Illuminationszwecken. A r e n d t. 79. 
725. — Zwillingsbrenner. Wolff &Co. 80. 191. 

— Ein von ausströmendem Leuchtgas in Rota 
tion versetzter Brenner (Segner'sches Rad) an 
einem Spiegelglasreflector. J. W. Göpel. Fat. 

80. 449. — dl29 Forzellanbrenner mit conischer 
Luftzuführung. Elster. 80. 459. — Gasbrenner 
mit selbstthätiger Erzeugung des Gases aus 
flüchtigen Oelen. Kerschbaum&Co. Fat 80. 
•555. — Focusbrenner. L. 81. 18. — Gasbrenner 
für monochromatisches Licht. A. Terquem. 

81. ^221 L. 81. 401. — Carouge-Brenner für 
Leuchtgas. Carouge. Fat. 81. •481. — Vor- 
richtung an Zweilochbrennem, um das Blasen 
zu vermeiden. F. Suckow. Fat. 82. ♦568. — 
Gasbrenner mit keilförmigem Schnitt £. S ch w a r- 
zer. Fat. 82. ♦825. — Crasdoppelbrenner. A. 
Fes c hei. Fat. 83. ♦135. — Normalgasbrenner. 
Giroud. 83. ♦221. — Fatentbrenner. C. W. 
Morley. 83. 409. — Neuer Gasbrenner, Bec 
Carboxy-hydrique. Helouis. L. 83. 413. — Alte 
u. neue Gasbrenner. 0. Merriman, L. 84. 550. 
L. 85. 256. — In beliebiger Winkellage einstell- 
barer Leuchtgasbrenner. C. Brandenburger. 
Fat. 85. ♦lOe. — Leuchtbrenner für Gas- u, Luft- 
gemisch. L. Sömz^e. Fat. 85. ♦l?^ — Brenner 
mit Ventilation durch eigene Wlürmeproduction. 
86. 541. — Spalt- oder Scheibenbrenner für Gas, 

B. Müller. Fat. 86. ♦534. — Der Fräcisions 
brenner von Fr. Siemens & Co. G. F. Schulze 
86. •680. — Brenner u. Luftzuführungseinrich 
tung für Gaslampen. Th. Thomas. Fat. 86. 
•701. — Hülse für Schnitt- u. Zweilochbrenner. 
E. ürbach. Fat. 86. •730. — Gasfreibrenner 



Jos. l)anischevski. Fat. 86. •985. — Gas- 
luftbrenner. F. Gebauer u. E. Tummer. Fat. 
87. •1022. — Flammenregulirvorrichtung für Gas- 
brenner. Horwitz u. Saalfeld. Fat. 88. •411. 

— Gasschnittbrenner. W. Hoppe. Fat. 88. •552. 
Brenner. Neuerungen an Gasbrennern. G. Bray. 

Fat. 74. 112. Fat. 77. 239. A. M. S i 1 b e r. Fat. 74. 
669. J. F. C. Farquhar. Fat. 75. 65. C. E. 
Hearson. Fat. 75. 65. E. H. Newton. Fat. 
75. 625. C. J Ta ekles. Fat. 75. 625. W. E. 
Newton. Fat. 75. 626. W. T. Sugg. Fat 76. 
•25. R. W.Rh am es. Fat. 76. 524. W. T. Sugg. 
Fat. 77. 239. Godefroy. L. 77. 412. F. J. 
Harrison. Fat. 80. •SSS. William L. 81. 330. 
M. Williams u. G. Davissen. Fat. 88. •233. 
C. Defries. Fat. 82. •541. Zulauf & Co. Fat. 
82. •823. W.Lönholdt. Fat. 83. •136. A.Rinck- 
lake. Fat. 84. •402. F. Schrör. Fat. 86. •985. 
G. Delaporte & Co. Fat. 87. ^509. Oh. Lun- 
gren, H. Brognard u. E. Moreau. Fat: 88. 
•951. 

— Argandbrenner. A. M. Silber. 74. 362. G. 
Porter. Fat. 76. 216. H. Jewik. Fat. 77. 18. 
W. 8 u g g. 79. •66. 306. H. H i r z e 1. Fat. 81. ^243. 
Fat. 83. •346. — Ueber Argand-Austria-Brenner. 
Hasse. 79. 724. — Ueber Argandbrenner. C. 
Müller. 81. 505. — Die Leistung von Argand- 
brennem. Fr. Rüdorff. 82. 140. 145. Taf. 1. 

— Rundbrenner ohne Zugglas für Graslaternen mit 
Anzündevorrichtung. E. Brouardel. Fat. 81. 
• 1 Ol . — Neuerung an Gasrundbrennem. E. H o 1 1 z. 
Fat. 83. •lOr A. Michel. Fat. 83. •SOS. - 
Gasrundbrenner mit innerem Luftzuführungsrohr. 
Fr. Küchler. Fat. 85. •532. 

— Der selbstthätig regulirende Gasbrenner von 
Sugg.Friedleben. 75. •361. 474. 477. 496. 567. 568. 

— Snyder's Gasbrenner u. Regulator. L. 78. 24. 

— Gasbrenner mit Sicherheitsstab. A. F. L i e b e r z. 
Fat. 80. •287. — Durchlassregulirvorrichtang für 
Gasbrenner. A. Michel. Fat. 83. •625. — Selbst- 
thätig regulirender Gasbrenner. A. Behl. Fat. 
84. •403. — Selbstsehliessender Gasbrenner. Aug. 
Kallenbach. Fat. 84. •599. — Gasbrenner mit 
selbstreducirender Flammengrösse. J. Bischof. 
Fat. 85. ^109. — Gasbrenner mit Schliess Vorrich- 
tung beim Erlöschen der Flamme. K. Fietz. 
Fat. 85. •757. — Selbstzündender Gasbrenner. 
A. Stent. Fat. 86. 242. — Gasbrenner mit selbst- 
thätiger Absperrung des Gases beim Erlöschen 
der Flamme. J. Birsch u. D. Henderson. 
Fat. 86. •933. 

— Brenner mit Carburationsapparat für Strassen- 
laternen. — Watkins. L. 77. 15. — Brenner 
mit Carburirung der Leuchtüamme durch eine 
Fetroleumflamme. Muchall. 80. 462. — Zur 
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Kenntniss der Albocarbonbrenner. Fr. Rüdorf f. 
82. 145. 523. s. a. Beleuchtung. 
Brenner. Beleuchtungsbrenner mit Luftyorwär- 
mung. H. E. Newton. Pat. 76. 87. Pat. 76. 691. — 
Frankland's Gasbrenner mit erhitzter Verbren- 
nungsluft. 80. •560. — Doppelcylinderbrenner, auf 
der Anwendung warmer Luft basirt. Ghaussenot. 
81. 4.52. — Regenerativgasbrenner für Zimmer- 
u. Eisenbahn Waggonbeleuchtung. S. Elster. 82. 
566. Taf. 7. — Regenerativgasbrenner. 0. W. 
M u c h a 1 1. 88. ^409. — LichtetÄrke, Gasverbrauch 
u. Kosten des MuchaH'schen Gasbrenners.Engl e r. 

83. 409. —Warmluftgasbrenner. Popp. 88. •359. 
Pat. 84. ^444. — Gasbrenner mit Vorwärmung 
des Gases u. der Luft. Chr. Westphal. Pat. 

84. ^196. Pat. 85. •309. •311. - Neuere Gas- 
brenner mit Vorwftrmung der Verbrennungsluft. 
L. 84. 280. L. 85. 814. — Gasbrenner mit Vor- 
wftrmung. J. Schalke. Pat. 84. •738. Pat. 85. 
•507. — Ueber Schülke's Brenner mit Recupera- 
tion der Wftrme. E. Servier. L. 84. 890. — 
Regenerativrundbrenner mit getheiltem Ver- 
schlussboden. 0. Muchall. Pat. 85. *507. — 
Gasbrenner mit Vorwftrmung des Gases. R. 
Flosky. Pat. 86. ♦532. *923. — Regenerativ- 
gasbrenner. W. Göbel. Pat. 86. ^667. — Regu- 
lirvorrichtung für Regenerativrundbrenner. 0. 
Muchall. Pat. 85. 339. ~ Regenerativgas- 
brenner mit horizontaler Flamme. 86. •351. — 
Der invertirte Warmluft-Litensivgasbrenner von 
Guibout. L. Giroud. 87. 770. — Gasbrenner 
mit Luftvorwftrmung. A. Bermbach. Pat. 87. 
♦1047. — Regenerativgasbrenner. J. Goulson. 
Pat. 88. *197. F. Siemens. Pat. 88. ^378. — 
Horizontaler Regenerativ • Gasflachbrenner. F. 
Siemens. Pat. 88. •772. — Mehrflammiger hori- 
zontaler Regenerativ - Gasflachbrenner. F. Sie- 
mens. Pat. 88. ♦950. — Gasschnittbrenner mit 
Vorwftrmung. G. Scheiner t. Pai 88. •1123. 

— Neuerungen an Gas- u. Petroleumbrennem für 
Beleuchtungszwecke zur Erzielung intensiven 
Lichtes. F. Siemens. Pat. 81. •72. — üeber 
Regenerativgasbrenner. Fr. Siemens. L. 81. 
20. L. 81, 202. 82. ♦547. M. Herrmann. 81. 
456. 563. G. Liege 1. 82. 556. — Ueber die 
Fortschritte an Gasbrennern mit Vorwftrmung 
(Regenerativgasbrenner). F r. S i e m e n s. 82. 178. 
81. Taf. 4. — Ueber die Regenerativgasbrenner 
von Fr. Siemens. L. 82. 746. Cornuault- 
Herrmann. 81. 610. Zweifel. L. 82. 154. 
Himly. L. 82. 340. Engler. L. 83. 166. — 
Regenerati v-Gasflachbrenner. Siemens. L. 82. 
308. Pat. 82. ^750. - Neuerung an Regenerativ- 
brennern. Fr. Siemens. Pat. 84. ♦128. — Ueber 
Constructionsftnderungen anSiemens-Regenerativ- 
brennern u. über verschiedene Anwendungen 



letzterer. 0. Götze. 84. 787. Ber. 86. 24. — 
Die Siemens-Regenerativbrenner als Ventilations- 
brenner. 86. 184. — Zur Verbreitung der Siemens- 
Regenerativgasbrenner; Angaben über stündlichen 
Gasverbrauch u . Über Leuchtkraft in Normalkerzen. 
O.Götze. 85. 189. — Brenner mit Luftvorwftrmung. 
Fr. Siemens. Pat. 85. •358. — Gasfreibrenner 
mit automatischer Zuführung vorgewftrmter Luft. 
Fr. Siemens. Pat. 85. ^923. — Regenerativ- 
freibrenner. Fr. Siemens. 85. ^807. — Inver- 
tb^r Regenerativgasbrenner. F r. S i e m e n s. 87. 
♦181. — Ueber die Siemens'schen Regenerativ- 
brenner. Vi eh off. 87. 318. Hase. 87. 818. — 
Horizontaler Regenerativ-Gasflachbrenner. F r. 
Siemens. 87. ^737. — Ueber Siemens* inver- 
tirten Regenerativbrenner. Götze. 88. 47. 
Brenner. Sonnenbrenner. J.^Rigby u. J. Man- 
chester. Pat. 76. 657. — Ueber die zur Concurrenz 
mit dem elektrischen Lichte construirten u. be- 
nutzten grossen Gasbrenner. K o h n. 79. ♦584. — 
Grosser Gasbrenner der Pariser Gasgesellschaft 
für Belenchtungsversuche. 79. •535. L. 79. 541. 
— ^ Lichtstarke Gasbrenner. Giroud. 80. ^224. 
Malle t. 80. ♦226. Coze. 80. *227. — Ueber 
Gasbrenner von grosser Lichtstftrke. P. Berard. 
L. 80. 652. Chamon. L. 80. 718. — üeber die 
neuen Intensivgasbrenner. Cornuault. L. 81. 
236. M. H e r r m a n n. 81. 607. — Intensivbrenner. 
Marini u. Gölzer. L. 81. 541. — Ueber den 
Intensivgasbrenner von Marini-Gölzer. Cornu- 
ault Herr mann. 81.609. — Ueber den Brenner 
für intensives Licht mit sphärischer Flamme 
von Bengel. Cornuault-Herrmann. 81. 609. 
— Ueber den Brenner für intensives Licht von 
Ulbrich u. Messmer. Cornuault-Herrmann. 

81. 610. — Die Intensivbrenner für Strassenbe- 
leuchtung. 82. 105. — Intensivgasbrenner: Brenner 
der Compagnie Parisienne. 82. 519. Taf. 6 Fig. 1 
u. 2, Brenner Giroud. 82. 520. Taf. 6 Fig. 3, 
Brenner Ulbrich u. Messmer. 82. 520. Taf. 6. 
Fig. 4, Brenner mit kugelförmiger Flamme 
von Bengel. 82. 521. Tal. 6. Fig. 5, Brenner 
Marini-Gölzer. 82. 521. Taf. 6. Fig. 6, Brenner 
Gauthier. 82. 521. Tal. 6. Fig. 7, Brenner 
Hubert. 82. 522. Taf. 6. Fig. 8, Brenner Coze. 

82. 522. Taf. 6. Fig. 9. — Die Intensivgasbrenner 
in Paris u. ihre Leistung. F. Le Blanc. L. 83. 
373. — Mnltiplidrter Strahlenbrenner. F. Sie- 
mens. Pat. 88. •196. — Strahlenbrenner. E. 
Teterger. Pat. 84. ^198. — Der neue Fr. 
Siemens' sehe Strahlenbrenner. M. Herr mann. 
84. •217. — Intensivgasbrenner. L. 86. 690. — 
Neue Construction eines Brenners zur Erzeugung 
eines intensiven Lichtes für die Spectralanalyse. 
E. L i n n e m a n n. 86. •633. — Intensivgasrund- 
brenner. H. Langen. Pat. 86. •764. — Glanz- 
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licht-Sparbrenner. Jul. 8chfi1ke. 86. *955. — 
Die SonneDbrenner im Saale des kgl. Odeons zn 
Manchen u. ihre Fanction. 87. 218. 220. — 
Doppelgasbrenner. F. Geisel er. Pat 87. *1019. 

BreBBer. UeberyerschiedenelncandescensbTenner. 
T. Qnaglio. 88. 607. — Incandescenzbrenner 
für Wassergas. O. Fahnehjelm. 85.824. »826. 
*801. — Bunsenbrenner ffir Gasglfihlichtbeleach- 
tung. J. Pintsch. Pat. 88. •950. — Anerbrenner 
u. Ciamondbrenner siehe Lampen. 

" Verbesserter Hydroozygengasbrenner. A.Prince. 
Pat. 74. 277. — Vorrichtung an Brennern eur 
Beleachtnng mit Sanerstoflgassufflhning. 0. L. 
Brin. Pat. 81. *797. — Knallgasbrenner. J. 
Lewis. Pat. 83. •625. Pat. 85. •SeS. — Mineralöl- 
Hydrogasbrenner. J. Müller. Pat. 87. •808. 

— Brenner für Leachtthürme n. Signallichter. 
Wigham. 79. 186. L. 82. 803. -- Wigham's 
Compoondbrenner tnr Lenchtthumbeleachtong. 
84.686. — Donglass-OelbrennerfürLeachtthnrm- 
belenchtang. 84. 686. — Brenner für Leacht- 
thürme. s. a. Beleuchtung. 

— Verbesserter Oasbrenner snm Heizen, Kochen 
u. Leuchten. Tb. Phillips. Pat. 74. 78. — 
Gasbrenner zu Leucht- u. Heizswecken. A. Hea- 
rington. Pat. 88. ^627. — Sicherheits Vorrich- 
tung an Gasbrennern für Heiz-, Koch- u. Beleuch- 
tungszwecke gegen unliebsame GasausstrOmungen. 
J. Plunkett. Pat. 84. ^444. — Neuerungen an 
Gasbrennern für Leucht- u. Heizzwecke. L. 87. 
113. J. Horton. Pat. 87. »272. •1048. 

— Heiz- u. Kochbrenner. J. H. Mills. Pat. 74. 
45. — Heizbrenner. 8. T. Wentworth. Pat. 
74. 46. 77. — Brenner zu einem Gasofen. J. 
Wallace. Pat. 74. 79. — üniyersalbrenner. R. 
Muencke. L. 74. 817. — Gasbrenner mit seit- 
lichem u. bedecktem Einfluss zu Heizzwecken. 
W. E. Gedge. Pat. 75. 103. — Gasbrenner zu 
Heizzwecken. £. van der Straten. Pat. 75. 
626. Wallace. 76. •Tl. — Brenner für Gas- 
kochofen. J. M. Holmes. Pat. 76. 690. — Gas- 
feuerungsbrenner. J. L. Piedboeuf. Pat. 81. 
•241. 0. Haupt Pat. 81. ^242. — Brenner für 
Gasheizung. J. Gougnet. Pat 81. ^482. — 
Wulstbrenner zu Koch- u. Heizzwecken. Schulz 
u. Sackur. Pat. 81. ♦658. — Zerlegbarer Koch- 
brenner. K. P. Simmelbauer. Pat. 88. •128. 

— Oelgasheizbrenner. F. Wurl. Pat. 82. ^542. 

— Regulimngsvorrichtungen der Brenneröffnun- 
gen für Gas-Koch- u. Heizapparate. J. Wobbe. 
Pat. 88. •138. — Regulirbarer Heizbrenner für 
Laboratorien. J. Wobbe. 83. •625. — Gasheiz- 
brenner von Fletscher u. Wobbe. Isler. 86. 
272. 461. Wobbe. 86. 361. 580. - Heizgas 
brenner mit Heisslnftzuführung. H. Delmas- 
Az^ma. Pat 86. •366. — Gasbrenner für Heiz- 



zwecke. H.Brandes. Pat86.*367. —Brenner- 
düse für Heisgase. Schuhmann u. Küchler. 
Pat. 86. •393. 
Brenner. Ein neuer Bunsenbrenner. H. Morton. 

76. 43. — Theoretische Betrachtungen über die 
Vorgänge im Bunsenbrenner und Verbesserungen 
an demselben. J. W all a c e. L. 76. 53. L. 76. 123. 

— Die Theorie der Bunsenlampe. F. E. Thorpe. 
L. 78. 137. — Verbesserter Bunsenbrenner. C. 
S. R o b i n s n. Pat. 78. 809. — Das Rückschlagen 
der Bunsenbrenner zu verhüten. E. R e n n a r d. 
L. 78. 371. — Bunsenbrenner aus Glas. R Bieder- 
mann L. 78. 476. P. Ebele. L. 78. 478. — 
üeber die Ursache des Leuchtendwerdens der 
Flamme des Bunsenbrenners in Folge des Er- 
hitzens des Brennerrohrs. R. Blochmann 
82. 360. 394. s. a. unter Flamme. — Verstell 
barer Bunsenbrenner. G. Wobbe. 82. ^845. — 
Neuer Bunsenbrenner mit Luftzuführungs-Regu 
lirungsvorrichtung. R. M u e n c k e. L. 84. •625. 

— Der Bunsen'sche Brenner. Maillard u 
Le Ohatelier. 86. 143. 

— Theerbrenner zur Theerfeuerung. Th. Hahn 
74. 122. — Gasflammenreinigungs- u. Gasspar- 
apparat J. V. R i m a nö c z y. Pat 81. 483. 

— Apparat für Brenneruntersuchung. H. Giroud. 
74. 133. — Ueber die sparsame Gasverbrennung 
mit Berücksichtigung der verschiedenen Brenner. 
W. Wallace. L. 74 388. 752. ^ Verbesserung 
in der Aufstellung der Brenner an Apparaten 
zur Ausnutzung der Wftrme zum Erhitzen, 
Kochen, Beleuchten und Ventiliren. C. 
Ritschie. Pat 74. 755. — Distanz zwischen 
Flamme u. Brenner. K. Heumann. 75. 
637. — Gtosbrenneruntersuchungen. J. Pat- 
tison. L. 76. 315. — Einfluss der Nonnal- 
brenner auf die Entwicklung der Leuchtkraft. 

77. 263. '•— Versuche mit dem Giroud'schen 
Brenner. Elster. 79. 538. — Erfahrungen mit 
Sugg'schen Brennern. Salm. 79.537. Elster. 
79. 538. — üeber den Suggbrenner. Ooge. 79. 
223. Hasse. 79. 724. — Versuche mit Sugg'- 
schen Brennern von 100 Kerzen Leuchtkraft. 
Merke ns. 81. 503. — Ueber Versuche mit 
Untereder'schen Brennern. C. M ü 1 1 e r. 80. 193. 

— Fortschritte in der Gonstrucüon von Gas- 
brennern. 80. 379. 437. 459. — Versuche mit 
William's Brenner. J. W i 1 k i n s o n. L. 81. 330. 

— Versuche über die Heizkraft verschiedener 
Brenner. F. W. Hartley. 81. 450. — Die von 
Fresnel festgestellten Brenngrössen u. ihre Licht- 
stärke in Carcels. 81. 608. — Die Leistung von 
Schnittbrennem. Fr. Rüdorff. 88. 142. 145. 
Tai 1. — Die Leistung von Zweilochbrennem. 
Fr. Rüdorff. 82. 142. 145. Taf. 1. — üeber 
die Leistung der gebrftuchlicfasten Gasbrenner. 
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L. 82. 7ö7. Fr. Rüdorff. 82. 137. Taf. 1. — 
Ueber Gasbrenner. W. Sugg. L. 82. 786. L. 83. 
62. Pepys. L. 83. 620. — Einfluss des Durch- 
messers der Brenneröffnung auf die Helligkeit. 
H. Krüss. 83. •217. — Lichtetärke, Gasver- 
brauch u. Kosten des Morley - Patentbrenners. 
Engler. 83.410. — Nachtheile eiserner Bren- 
ner. 85. 540. — Gasverbrauch des gewöhnlichen 
Schnittbrenners, des Aigandbrenners u. der Sie- 
mens-Regenerativlampe pro Lichtstarke u. Stunde. 
W. H e m p e 1. 87. 634. — Lichtstärke u. Consum 
verschiedener Gasbrenner. C. Heim. 87. 675. 

— Vorrichtung an Oelgaslampenbrennem zur 
Anwendung des Gasschnittbrenners. 0. Lilien- 
fein. Pat. 87. •1141. — üeber den Einloch- 
brenner von Giroud. F. Uppenborn. 88. 
•488. 513. — Prüfung des Einlochbrenners von 
Giroud auf seine Constanz. F. Uppenborn. 
88. 515. — Beleuchtungseffect u. Gasverbrauch 
von invertirten Gasbrennern. H. Bunte. 88. 
673. •817. — Vergleichende Untersuchung ver- 
schiedener Grasbrenner, Schnitt-, Argand-, Incan- 
descenz- und invertirter Regenerativbrenner. S. 
Lamansky. 88. 629. Ber. 720. — Versuche 
behufs Beschaffung passender Brenner fflr die 
in Schottland üblichen Leuchtgase. G. Paisley. 
L. 88. 915. R. Hislop. L. 88. 916. 

Brenner. Fabrikation in Berlin. 87. 953. — Apparat 
zur Herstellung von Grasbrennern. J. 8. Hent. 
Pat. 78. 309. — Die Fabrikation der Specksteingas- 
brenner. E. Hartig. 83. 839. — Einführung 
der Specksteinbrenner durch J. v. Schwarz. N. H. 
Schilling. 88. 186. 

Brennkalender siehe Beleuchtung. 

Brennmaterialien s. a. Braunkohlen, Briquettes, 
Coke, Holz, Holzkohlen, Steinkohlen u. Torfkohlen. 

— Ausnutzung der Heizkraft H. W i e b e. L. 78. 
137. — Studien über BrennmaterialiiBn. M. Len- 
c a u c h e z. L. 78. 551. 579. — Brennmaterialien- 
förderung im Jahre 1876. L. 78. 604. — Werth- 
bestimmung. W. Weyl. L. 78. 706. — Die 
Fabrikation künstlicher Brennstoffe in Frank- 
reich. L. 78. 728. — Verwerthung von Brenn- 
stoffabftllen. Ehrbar dt. L. 79. 759. — Aus- 
nutzung durch Zimmeröfen. F. Fischer. L. 

79. 759. Bode. L. 82. 561. - Ueber die Be- 
stimmung des Brennwerthes. F. F i s c h e r. L. 

80. 236. — Wasseigas als der Brennstoff der 
Zukunft. J. Quaglio. 80. 333. Anm. 419. s. a. 
Wassergas. — Die chemische Technologie der 
Brennstoffe. F.Fischer. L. 80. 350. - Ueber 
fossile Brennstoffe. G u t e r m a n n. L. 82. 340. 

— Neuer Brennstoff zur Heizung oder Beleuchtung. 
K.v. Kordig. Pat. 82. 540. — Ausnutzung. 
W. 8. Sutherland. L. 83. 374. — DieLehre 
von den Brennmaterialien. R. Krüger. L. 83. 



378. — Die chemische Technologie der Brenn- 
stoffe. F.Fischer. L. 87. 1046. — Apparat 
zur Grewinnung von trockenem entgasten Brenn- 
material. O.Pieper. Pat. 88. ♦194. — Ver- 
wendung flüssiger Brennstoffe. G. Busley. 
L. 88. 335. 
Brlqnettes. Herstellung. E. F. Loiseau. L. 

74. 170. — Darstellung ohne Kohlen u. Coke. 
G. H, Forbes. Pat. 74. 346. 730. 755. 795. 
836. — Darstellung aus Coke u. Kohlenklein etc. 
M. Campbell. Pat. 74. 346. — Darstellung 
aus Kohlenstaub. A. M. Clark. Pat. 74. 836. 

— Darstellung aus Kohle, Coke, Theer etc. 
G. H. Forbes. Pat. 75. 65. 750. — Eine neue 
Presskohle (Glühkohle). H. Meidinge r. L. 

75. 413. — Verwerthung der menschlichen Ex- 
cremenle zu Brennmaterial. F. Fischer. L. 

76. 422. — Darstellung aus der bei der Theer- 
Schwelerei gewonnenen Coke. Wilke. L. 76. 
662. — Darstellung von Kohlenziegeln. Savy. 
L. 76. 559. A. Detombay. L. 77. 746. — 
Darstellung von Kalkcokebriquetts. R. Hengsten- 
berg. 78. 61. — Fabrikation in Frankreich u. 
Belgien. Hörnecke. L. 78. 727. — Briquet 
tirung westfälischer Steinkohle. L. 79. 413. 

— Das Formen der Kohlenziegel. H. Fischer. 
L. 79. 523. — Darstellung unter Anwendung 
eines Gemisches von Magnesia-Ghlonnagnesium 
als Bindemittel. A. Gurlt. L. 79. 541. — 
Fabrikation in Port Richmond bei Philadelphia. 
Loiseau. L. 81. 47. — Die Briquetteindnstrie 
u. die Brennmaterialien. F. Jünemann. L. 
81. 330. — Herstellung aus Staubkohle. E. 
Fiedler. Pat 82. 230. — Darstellung unter 
Anwendung eines Gremisches von Chlormagnesium 
u. von gebranntem Dolomit oder anderen mag- 
nesiahaltigen Körpern. A. Gurlt. Pat. 82. 
343. — Herstellung von Ookebriquettes in Ooke- 
öfen mit intermittirendem Betriebe. F. Lür- 
mann. Pat. 82. 762. — Darstellung. L. 85. 
171. — Herstellung von Kohlenbriquettes. E 1 s n e r 
u. Heinzerling. L. 86. 171. — Zur Fabrika- 
tion. 86. 678. — Die Presskohlenindustrie. E. 
Preissig. L. 87. 1046. 

— Die Fabrikation der Braunkohlenbriqnettes. 
J. Wendtland. L. 85. 336. — Der gegen- 
wärtige Stand der Braunkohlenbriquettes-Fabri- 
kation. H. Franke. L. 86. 529. — Jahres- 
Fabrikation des Deutschen Braunkohlen - In- 
dustrie-Vereins. 86. 641. — Die Briqaettirung 
der Braunkohle. F. Johanni. L. 87. 799. — 
Die Presskohlenindustrie. Ed. Preissig. L. 
88. 375. 

— Maschine zur Darstellung von Kohlenziegeln. 
L. 75. 413. — Briquettemaschine von Bietrix 
& Co. Hör 11 ecke. L. 78. 727. — Briquette- 
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inaachinen. Mazeline und Cody. L. 78. 
728. — BriqnettemaBchine, oonstmirt von der 
Sod^t^ nonyelle des Foiges et Chantiera de la 
Mediterran^. L. 78. 728. L. 79. 7d8. — Ma- 
schine ZOT Briquette&brikation. L. 79. 477. — 
Briqnettepresse für Braunkohlen. Sachsen- 
berg. L. 83. 620. — Ueber Darstellung von 
Kohlenbriquettes n. hieza verwendete Maschinen. 
L. Bataalt. L. 84. 25. 
Biiqiettes. Ueber amerikanische Presskohlen. 
B o c k e 1 b e r g. L. 83. 538. — Verwendung zur 



Leuchtgasfabrikation. Kos mann. 86. 679. — 

Ueber Kohlenbriquettes. L, 87. 40. 
BuehfUroBg. Das Rechnungswesen der Gaswerke. 

E. Durand. L. 74. 793. — Neue Buchführung. 

O. Poppe. L. 84. 824. 
Bügeleisen siehe Gasbflgeleisen u. Gasheizung. 
Bvtter. Die Fabrikation von Wiener Sparbutter 

auf der Pariser Weltausstellung. 78. 5^)0. 

Bvtylen. Quantitative Bestimmung im Leucht- 
gase. B lochmann. 74. 449. 



C. 



CalorifersB siehe Oefen. 

Calorlmeter. F. Fischer. L. 80. 236. 

Calorlmetrie siehe Wärme. 

Caiumliawaehs. Gehe. L. 75. 412. s a. Erdwachs. 

CmBselkoUe siehe Steinkohlen. 

Carbolsinre* Gewinnung aus Theer. C. Lowe 
a. J. Gill. Pat. 75. 345. — Gewinnung reiner 
Sfture aus schwersiedendem Theeröl. R. H e i n z e . 
81. 471. - ReindarsteUung. 86. 484. — Nach- 
weis durch Salpetrigsäureaether. J. F. Eyk- 
mann. L. 83. 373. 

Oarbvntioii s. a. Gasbereitung u. Leuchtkraft. — { 
Carburirung von Leuchtgas durch Injection von 
schweren Kohlenwasserstoffdämpfen. M. Wil- i 
1 i a m s. Pat. 74. 278. — Verfahren u. Apparate 
zur Erzeugung von Licht aus Benzin, Naphta u. 
ähnlichen Substanzen W.R. Lake. Pat. 74. 729. 

— Methode u. Apparate zur Reinigung und Car- 
buration von Leuchtgas. J. H. W es ton Pat. 
75 178. — Verbesserungen in der Carburation j 
des Leuchtgases. W. Young. Pat. 78. 238 

— Einfluss der Carburation mit Benzol oder 
Naphta auf die Leuchtkraft des Gases. A. Ait- 
ken. L. 78. 706. — Carburirung von Leucht- | 
gas mit Naphtalindämpfen. 79. 108. — Ueber 
Carburirung von Leuchtgas durch festes Naph- 
talin. Salzenberg. 79. 693 Fähndrich. , 
79. 693. — Fortschritte in der Carburirung. 80 ! 
379. 437. 459. — Carburirung der Leuchtflamme 
durch eine Petroleumflamme. Mach all. 80 
462. — Carburirung gewöhnlichen Steinkohlen 
gases u. Apparat hiezu. Sugg. 81. 39. Taf. 1 

— VergrOeserung der Leuchtkraft des Stein 
kohlengases. J. Kidd. Pat. 81 *24d. —Scott 
Moncrieff Über Carbonisation. £. G. Steven 
Bon. L. 81. 329. — Verfahren u. Apparate zur 
Erhöhung der Leuchtkraft des Steinkohlengases 
durch Carburirung. J. Macdonald. Pat. 82. 
♦567. — Verfahren u. Einrichtung zur Carboni- 
sirung von comprimirtem Steinkohlengas fOr Be- 



leuchtung von Eisenbahnwagen. L. Riedinge r. 
Pat. 83. *419. — Carburation des Steinkohlengases 
nach Wackemie. P. Chevillard. L. 87. 550. 
Carbvratlon. Darstellung von Heiz- u. Leuchtgas 
durch Carbnriren von Wassergas u. Apparate hiezu. 
K. M L. P. Louttit. Pat 74. 668. — Darstel- 
lung von Leuchtgas durch Carburiren von Was- 
serstoff. L. Bois. Pat. 74. 729. — Carbnriren 
von Steinkohlengas oder Wassei^gas mit deo 
Dämpfen von Petroleum, Holzgeist etc. L. See- 
gert. Pat. 74. 756. — Carburiren von Wasser- 
gas zu Leuchtzwecken nach Lowe, Tessi^ du 
Motay und nach Strong E. Blase. 86. 225. 
Tat 5. 

— Darstellung von Leuchtgas mittelst Carburirung 
atmosphärischer Luft. R. u. K. Simon. Pat. 
74. 277. — Carburations- Verfahren für Luft n. 
Gas. C. W. Harri son. Pat. 74. 346. — Ver- 
besserungen in der Erzeugung von Luftgas u. 
den Apparaten dazu. J. Kidd. Pat 74. 640. 

— Darstellung von Leuchtgas durch Carburiren 
von Luft u. Apparate dafür. H. G a r d ne r. Pat. 
74. 755. — Ueber Gasbereitung auf kaltem Wege 
durch Carburation atmosphärischer Luft. Mer- 
kens. 74. 789. — Methode u. Apparate zum 
Carburiren von atmosphärischer Luft. A. G. 
H u n t e r. Pat. 76. 255. — Carburiren von Luft. 
M. Neu haus. Pat. 76. 317. — Gasbereitung 
für Blasetische. A. C. Thomson. L. 78. 74. 

— Verbesserungen in der Carburation von Luft. 
J. W. Gidney. Pat. 78. 809. — Darstellung 
von Leuchtgas durch Carburation von Luft mit- 
tels Ligroin u. Apparate hiezu. C. Rong^. 
Pat. 88. •265. 

— Verbesserte Darstellung von Leucht- und Heiz- 
gas mittels Carburirung von atmosphärischer 
Luft. C. W. Harrison. Pat. 74. 277. J. Broel. 
Pat. 74. 279. — Carburation von atmosphärischer 
Luft zur Darstellung von Heiz- u. Leuchtgas u. 
Apparate hiezu. A. H. u. C. W. Harrison. Pat. 

üigitized by KJi^OQlC 



2(1 



BeleoGhtnngswesen. ^ I. Sachregister. 



74. 77. 148 E. J. L. Caillot. Pat. 74. 79. W. 
Wright. Pat. 74. 346. J. Baggs. Pat. 74. 640. 
Carbnratlon. Darstellung von Heizgas durch Car- 
burirung atmosphärischer Luft. R. W a 1 k e r. Pat. 
74. 149. O. 0. D. Rofs. Pat. 74. 668. 

— Darstelhing von Leucht- u. Heizgas durch Car- 
huration von Wasserdampf. A. Lafargue. 
Pat. 74. 345. W. Wright Pat. 74. 639. 

OarbnratloiiBapparate (Carburateure). Seeger's Gar- 
burateur. L. 74 491. — Carburationsapparat 
zur Darstellung von Leuchtgas aus flfissigen 
Kohlenwasserstoffen. F. G. Voigt. Pat. 74. 
755. — Neuerungen an Garbmrationsapparaten. 
0. W. W. Thomas. Pat. 76 301. Houssaye. 
L. 75 656. J. 0. Peacock. Pat 76. 684. G. 
Grundy. Pat. 77. 20. Wirth & Co. L. 79. 327. 
— Amerikanischer Oarburationsapparat. Pew u. 
Wearts. L. 79. 603. 

— Carburationsapparat fOr Strassenlatemen. Wat- 
kins. L. 77. 15. 

— Apparat zur Darstellung von Leucht- u. Heiz- 
gas durch Carburation von Luft. 8. H. £ m m e n s. 
Pat. 74. 112. — Apparat zur Darstellung von 
Leuchtgas durch Carburation von atmosphärischer 
Luft. G. Haseltine, Pat. 74. 112. — Car 
burateure für Luft. J. J, Seh ed lock. Pat 74 
148. E.T. X. Vaughan. Pat 74. 149. C.W. 
u. A. H. Harri son. Pat 74. 160. Ph. How 
land u. C. G. M'K night Pat 74. 150. W, 
R. Lake. Pat 74. 278. — Luft • Carburations 
Apparate' für kleinere Orte. J. F. u. J. J. 8c h e d 
lock. Pat 74. 160. — Luftgasapparat mit In 
jector u. Sicherheitsregulator. W. L. Wise. 
Pat. 74. 346. — Verbesserungen an Apparaten 
zum Carbnriren von Luft zu Zwecken der Be- 
leuchtung n. Heizung. H. L. M'Avoy. Pat 
74. 667. A. G. Hunt er. Pat 74. 668. — Luft- 
carburationsapparat. R. P. Spiee, Hartleyu. 
F. W. Stock well. Pat 74. 708. — Apparat zur 
Darstellung von Leuchtgas durch Carburiren at- 
mosphärischer Luft. E. P. H. Vaughan. Pat. 76. 
103. — Apparat zur Beladung von atmosphäri- 
scher Luft mit Kohlen Wasserstoffen. H. Holland. 
Pat 76. 256. — Luftcarburationsapparate. W. H. 
Howes. Pat 76. 418. S. Claydon. Pat 76 657. 
W. Malam u. T. Graves. Pat 76. 684. C. F. 
Schüssler. Pat 76. 653. C. A. M. Balling. 
L. 80. 235. — Luftcarburationsapparat zur Be- 
leuchtung von Eisenbahn- oder Tramway- Wagen, 
Schiffen, Lagerhäusern etc. D. Laidlaw. Pat 
77. 676. — Apparate zur Herstellung von Leucht- 
gas auf kaltem Wege. 79. 124; der Hydrocar- 
burateur von P^öplu. 79. 125; der Appareil 
maitre von £. Lecourt 79. 126; der Apparat 
von L. Meyer. 79. 126; der Apparat von H. L. 
Müller. 79. 127 u. der Apparat von W. Wright 



79. 127. — Luftcarburationsapparat zur Her- 
stellung von Heiz- oder Leuchtgas. G. Ragot 
Pat 81. *102. — Apparat zur Carburinmg von 
Luft mittels flüssiger Kohlenwasserstoffe. P. 
Richter u. W. Triebel. Pat 81. •480. — 
Carburirungsapparate für Luft E. Genty. 
Pat 81. •658. O.Brandt Pat 82. • 124. Klever 
<Sc Co. Pat 88. *126. G. Westinghouse jun. 
Pat 82. •127. A. Badt Pat 82. ♦413. Th. Bum. 
Pat 82. •414. A. Wittamer. Pat 88. ^195. E. 
Vigreux. Pat 83. ^624. J. Muhr. Pat 84. 
•738. H. Pollack. Pat 84. 827. Pat 86. •öSl. 
G. Schoth. Pat 86. ^156. Pr. Dubos. Pat 
86. ^507. — P. Carmien. Pat 86. •367. — 
Apparat zur continuirlichen Erzeugung von 
Leucht- u. Heizgas auf kaltem Wege. L. Fuchs. 
Pat 86. ^984. — Lothanmiers Apparat zur Car- 
buration der Luft. P. Chevillard. L. 87. 
281. — Tragbarer Apparat zum Carburiren von 
Luft. F. Lothammer. Pat 87. *1022. 
Carbirationsappamte. Gasolinapparat zur Carbu 
ration von atmosphärischer Luft. M üU er. L. 77, 
236. — Carburationsapparat für Gasolin. L. 78. 307 

— Die Gasolinapparate u. deren Behandlung. L. 78 
579. — Carburir- resp. Gasolinapparat für Luft. 
J. Faignot-Chav^e. Pat 82. *376. — Wärm 
apparat zu Gasolingas- Apparaten. E. Richter 
u. T r i e b e 1. Pat. 82. ^567. — Regulirvorrichtung 
für den Zufluss des Gasolins zum Carburator. 
A. Pourbaix. Pat 86. ^107 — Ueber Gasolin- 
Gassparapparate 80.626. 527. 628. 662. 698. L. 756. 

— Apparate zum Carburiren von Luft oder Gas. 
H. E. Cooper. Pat 76. 626. T. B. Fogarty. 
Pat 76. 750. — Carburationsapparat für Luft 
u. schwachleuchtende Gase. 0. C. D. Ross. 
Pat. 76. 123. — Apparate zum Mischen von Luft 
oder Gas mit Kohlenwasserstoffdämpfen u. Pump- 
apparate dazu. E. A.Craig-Pew,E. Moranu. 
A. J. L a V a 1 U e. Pat. 80. ♦726. — Gas- u. Luft- 
Carburatoien. 6. Böhm. Pat. 82. •24. WM. 
Jackson. Pat 82. •128. L. F. A. Lascols. 
Pat 82. •824 P. v. Richter. Pat 86. •311. 

— Vorrichtung zur Regulirung des Gasstromes 
an Carburationsapparaten. J. Dery. Pat 88. 
*377. — Apparat zum Carburiren u. Mischen 
von Gas u. Luft. G. Cottrell. Pat 88. •439. 

— Neuerungen an Carburir-. u. Gaserzeugungs- 
apparaten. R. Lawrence. Pat 88. ^441. 

— Apparat zur Erhöhung der Leuchtkraft des 
Gases in Lampen. J. H. Weston. Pat 76« 
265. — Apparat zum Carburiren von Gas. F. 
Lenoir. Pat 76. 846. — Apparate zur Er- 
höhung der Leuchtkraft des Gases. F. W e s t o u. 
Pat 77. 16. Pat 82. ♦415. J. Livesey u. J. 
Kidd. Pat 80. *285. -> Carburaüonsapparate für 
Leuchtgas. M. Bum. Pat 81. •lOl. H. Vale. 
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Pat. 81. •481., Pat 83. •136. P. Bischof f. 
Pat 81. •656. — Einrichtang Eur Oarbonisining 
von comprimirtem Steinkohlengas znr Beleach- 
tnng von Eisenbahnwagen. L. Biedinger. 
Pat 83. H19. ^ Gascarburator mit Regulator. 
A. Höh mann. Pat. 84. *1%. — Apparat zum 
Entwickeln u. Einleiten von Kohlenwasserstoff; 
dftmpfen in die Gasleitung behufs Anreicherung 
des Leuchtgases. A. Decker. Pat. 84. 733. — 
Neuerungen an Apparaten zum Carbuiiren von 
Leuchtgas. Vale. Pat. S6. 213. 

Carlmratlouapparmte. Garburateur für Wasser- 
stoff, genannt Brillantgasapparat. G. Zenker. 
L. 75. 800. — Garburationsapparat fOr Wasser- 
stoff. W. R. Lake. Pat. 75. 668. — Apparate 
zur Garburation von Wassergas. E. W. Glark. 
Pat. 75 626. J. Kidd. Pat. 77. 289. E. Jerz- 
manowsky. Pat. 85.* 109. 

Carbnrovieter. Goquilion. 78. •48. 

CarbjlamlB siehe Isocyanflr. 

CarceL 81. 608. Anmerkung. — Relativer Werth der 
gebrauchten Lichtmesseinheiten mit Beziehung 
auf 1 Garcel. Monnier. 83. 7.58. 

Cememt s. & Beton u. Goncret. — Fabrikation von 
Gementrohren siehe Rohre im Register für 
Was8ervef8<Mgung. 

— üeberGemente, ihre Bereitung imd Anwendung. 
H. V. Gerstenbergk. L. 74. 793. — Darstel 
lung. G. H. Forbes. L. 75. 65. Aigner. L 
76. 374. R. R. Home. Pat. 75. 749. J G. Sei 
Urs. Pat. 76. 87. — Fabrikation aus Gaskalk 
Geith. 82. 744. — Künstlicher Feueroement. 
L. 86. 150. — Herstellung L. 87. 113. 

— Erfahrungen mit Sellars-Gement. J. F 1 e i s c h e r. 
74. 525. — Gementüberzug als Schutz gusseisemer 
Rohre. Engelhardt. L. 74. 793. -> Ueber 
das Treiben der Gemente. W. Wolters. L. 75. 
103. J. Bauschinger. L. 78. 21. — Vereuche 
mit verschiedenen Gementsorten. H. Schfllke 
u. F. Wieb e. L. 75. 683. — Die Veränderungen 
des Portlandcements beim Lagern. L. Erd- 
m enger. L. 75. 412. -— Kohlensäureaufnahme 
des erhärtenden PorÜandcementgusses. L. Erd- 
menger. L. 76. 491. — Einfluss der Bindezeit 
auf die Festigkeit des Gements. Dyckerhoff. 
L. 78.234. — Gement und Gementwaaren auf der 
Pariser Weltausstellung. G. Lang. 79. 287. — 
Hydraulischer Kalk u. Portlandcement mit be- 
sonderer Rücksicht auf die Gementindustrie. H. 
D. Zwick. L. 80. 23. — Ueber Schlampe's 
Cement. Stawitz. 80. 99. — Ueber Gement- 
arbeiten u. die Industrie der Gementwaaren. G. 
A. Wayss. L. 88. 622. — Die Gement- u. 
Cementwaarenfabriken von Dyckerhoff & Söhne 
in AmOneburg u. Dyckerhoff & Widmann in 
Biebrich a. Rb. 84. 476. — • Ueber Gementarbeiten. 



E. Dyckerhoff. 84. 717. — Die Mischfrage 
in der Gementindustrie u. die Hochofenschlacke. 
86. 577. — Monier's Herstellung von Baustücken 
aus GementmOrtel mit Drahteinlagen. L. 86. 89». 

Cement. Prüfung auf seine Güte. S. Douglas. 74. 
575. — Werthstellung. W. Michaelis. L. 77. 82. 
413. — Prüfung von Portlandcement. Dycker- 
hoff. 77. 75. Michaelis. L. 77. 168. — Festig- 
keitsprüfung. H. Frühling. L. 77. 412. — Die 
Festigkeit der Gemente u. deren Prüfung. A. 
Gottschaldt. L. 80. 284. — Prüfung u. Ver- 
wendung des Portlandcements. W. W. M a c 1 e y. 
L. 81. 48. — Ueber die Zusammensetzung der 
Gemente. H. Le Ghatelier. L. 82. 868. — 
Verfälschung des Portlandcements. 88. 764. 774. 
83. 677. — Ueber Gement u. dessen Verfälschun- 
gen. Manske. L. 85. 991. — Untersuchung. 
L. 87. 113. 

— Einheitliche Normen für Handel, Fabrikation 
u. Prüfung von Portlandcement. L. 77. 199. 235. 

— Bestimmungen für einheitliche Lieferung u. 
Prüfung von Portlandcement. 78. 546. L. 78. 520. 

— Normen für einheitliche Lieferung u. Prüfung. 
L. 87. 895. — Normen für einheitliche Liefe- 
rung u. Prüfung von Portlandcement, Verpackung 
u. Gewicht, Bindezeit, Volumbeständigkeit, Fein- 
heit der Mahlung, Festigkeitsproben, Zug- u. 
Druckfestigkeit. 87. 915. — Protokolle der Ver- 
handlungen des Vereins deutscher Gementfabri- 
kanten u. der Section für Gement des deutschen 
Vereins für Fabrikation von Ziegeln, Thonwaaren, 
Kalk u. Gement. L. 87. 732. 

Cementseluitre für Rohrdichtung. G. F. Noack. 

79. 66. 
Geresln. Ueber das Geresin. J. Grabowsky. 

L. 77. 747. 
Chftmotte s. a. Feuerung. — Ghamottewaaren auf 

der Pariser WeltaussteUung. G. Lang. 79. 127. 

— Lagerung von Ghamottewaaren im Freien. 
A. Klönne. 79. 49^ — Mängel an Ghamotte- 
ziegeln. Merkens.t80. 96. 

Chlllsalpeter siehe Natronsalpeter. 

Clilor. Vorkommen in Steinkohlen P. B e h r en d. 

88. 1007. 
Chlormagiiesiiim. Verwendung als Füllmaterial 

für nasse Gasuhren. 77. 577. 84. 107. Raupp. 

83. 797. 
Chlorwasserstoff« Ueber Kupferchlorür u. die 

Absorption des Kohlenoxyds u. Ghlorwasserstoff- 

gases. Thoma. L. 78. 371. 
Chrysen. Zur Kenntniss. E. Schmidt. L 74. 

388. — Derivate. A. Adler. L. 80. 236. 
Coke s. a. Feuerung u. Heizung. — Gewinnung 

8. a. bei Gasbereitung u. Gokeöfen unter Gefen. 

— Einwirkung der Schlacken auf feuerfeste 
Steine siehe Feuerung. 
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Coke. Darstellung von Presstorf coke. Beta. L. 74. 
726. — Gewinnung von Coke bei der Darstel 
hing von Leuchtgas aus Lignit, Torf, Holz etc. 
A. M.Clarke. Pat. 74. 765. — Cokegewinnun^. 
R. W. Grice. Pat. 74. 668. A. L. Steavenson 
L. 77. 648. — Darstellung von Coke auf dem 
Werke Marais zu St. Etienne. L. 75. 747. — 
Vercokung von Anthracit in Südwales. W. Hack- 
ney. L. 76. 51. — Herstellung aus Braunkohlen. 
O. Gmelin. L. 77. 746. — Darstellung. H. C. 
Bull. Pat. 81. *835. — HersteUung von ge- 
presstem Coke in Cokeöfen mit intermittirendem 
Betriebe. F. Lürmann. Pat. 88. 752. — Behand- 
lung bituminöser, kohlenhaltiger u. kalkhaltiger 
Stoffe zur Cokegewinnung. H. Aitken. L. 83. 
656. — Jameson's Verfahren zur Cokebereitung. 
84. *440. — Neuerungen in der Fabrikation. J. 
Jameson. Pat. 84. 574. — Zusatz von Theer- 
pech zu den zu vercokenden Kohlen. J. J a meso n. 
Pat 85. n04. — Bericht über die Herstellung 
von Coke. J. D. Wecks. L. 85. 501. — Die 
Cokefabrikation im Oberbergamtsbezirk Dort- 
mund. F. Simniersbach. L. 87. 1175. — Dar- 
stellung aus mit Coksmehl versetztem Theer. 
W. Bäcker. Pat. 88. 778. 

— Nebenproducte bei der Herstellung von Coke. 
Simon. L. 80. 419. — Ueber die Gase der Coke- 
öfen n. die Gewinnung von Ammoniumsulfat bei 
der Vercokung. Smith. L. 80. 686. — Destil- 
lationscokerei. 83. 877. — Geschichte der Destil- 
lationscokerei. Stercken. L. 84. 280. — Ueber 
Cokereien mit Gewinnung der Nebenproducte im 
rheinisch-westfälischen Kohlenbezirk. 83. 482. — 
Gewinnung der Nebenproducte in den Cockereien. 
T. B. Lightfoot. L. 83. 532. A. Hüssener. 
L. 83. 587. L. 84. 25.; s. a. 84. 161. 85. 356. 
Otto. 85. *115. W. Cohn. L. 85. 307. F. W. 
Lürmann. L. 85. 814. — Ueber Cokegewinnung 
u. Nutzbarmachung der Nebenproducte. Scheu- 
rer-K estner. L, 84. 624. — Ueber Vercokung 
der Saarkohle mit Gewinnung der Nebenproducte. 
E. Müller. L. 85. 631. — Gewinnung der Neben- 
producte bei Cokeöfen mit Gasfeuerung. Ant. 
Mandersbach u. Alf. Siersch. L. 87. 613. 

~ Construction u. Bau von Verookungsapparaten. 
Dürre. L. 79. 327. — Apparat zur Darstellung 
unter gleichzeitiger Gewinnung der Destülations- 
producte. J. G. Beckton. Pat. 82. 230. — Ap- 
parat zur Gewinnung von Theer u. Ammoniak 
bei der Cokebereitung. Fr. Hornig. Pat. 83. 
776. — Apparate zum Trocknen u. Vercoken von 
Braunkohlen. L. 83. 810. — Schlauch zum 
Löschen der Coke. E. Höfingholf. Pat. 85. 
*259. 

— Einfluss der Destillationsdauer u. der Betorten- 
temperatur auf die Qualität der erzeugten Coke. 



II gen. 74. 624. 628. — Einfli^ss der Vercokung 
auf den Schwefelgehalt der Brennstoffe. F. T. 
Drown. L. 88.300. — Beschreibung des Coke- 
ofenprocesses Bauer. Th. v. Bauer. L. 85. 171. 
s. a A. Schmalz. L. 85. 446. — Einfluss von 
Kalkzusatz zu der zu deetillirenden Kohle auf 
die Ausbeute an Coke. Knnblanch. 87. 55. 96. 
— Ueber die Bindung des Schwefels in Stein- 
kohle u. Coke u. die Erzeugung von schwefel- 
armer Coke. F. Muck. L. 87. 199. 
Coke. Schwefelbestimmung in Coke. A. Eschka. L. 
74. 648. s. a. Schwefel. — Aschengehalt der zur 
Gasfeuerung verwendeten Coke. F. Tonnar. 
77. 228. — Chemische Zusammensetzung der 
Aschenschlacke verschiedener Cokesorten. H. 
Bunte. 79. 377. Liegel. 79. 377. -^ Schmelz- 
barkeit der Schlacken verschiedener Cokesorten. 
79. 376. 378. 470. — Analyse einer Naphtacoke. 
A. Lidow. L. 83. 167. 810. — Ueber Porosität 
u. specifisches Gewicht von Coke. F r. P. D e w e y . 
L. 84. 280. — Die physikalischen Eigenschaften 
der Coke mit Rücksicht auf den Hochofenbetrieb. 
J. Fulton. L. 85. 171. — Einfluss des Aschen- 
u. Wassergehaltes auf den metallurgischen Werth 
der Coke. F. C. G. Müller. L. 85. 171. — 
Directe Bestimmung des specifischen Gewichtes 
der Cokesubstanz. W. Thor n er. L. 85. 171. — 
Aschengehalt der Coke verschiedener Abstam- 
mung. 87. 5. 6. — Stickstoffbestimmung. Schmitz. 
L. 86. *208. s. a. Stickstoff. — Stickstoffgehalt 
verschiedener Cokesorten. W. Smith. L. 85. 15. 
Knublauch. 87. 665. W. Foster. 87. 666. 
Eug. Schilling. 87. 713. — Schwefelgehalt 
belgischer u. westfälischer Coke. L. Blum. L. 
88. 917. 

— Procentsatz der Cokegewinnung bei der Ver- 
gasung von Steinkohlen in den Retortenöfen von 
Liegel. 74. 409. — Cokeausbeute von Kohlen u. 
Torf. L. 76. 149. - Ueber Cokeausbeute. C. 
Müller. 79. 345. Knublauch. 83. 446. — 
Ueber Cokeausbeute u. die verschiedenen Metho- 
den beim Verkauf . C. Müller. 81.391. Liegel. 
81. 393. — Bestinmiung der Cokeausbeute. G. 
Liegel. 88. 368. C. Müller. 82. 369. — Be- 
triebskostenberechnung einer Cokerei mit u. ohne 
Gewinnung der Nebenproducte. 83. 711. — Ver- 
gleichende Zusammenstellung der Betriebskosten 
u. Ueberschüsse bei Ofen- u. Destillationscokerei. 
83. 714. — Erzeugung der Londoner Gasanstalten 
an Kleincoke. Mc. Millan. L. 86. 363. 

— Die Sortirung der Coke auf der Pariser Welt- 
ausstellung. 78. 499. — Brechmaschine, System 
Fd. Arbey. 79. 294. — Cokezerkleinerungsma- 
schinen. Chr. Beyer. Pat. 81. •146. W.Beckert 
Pat. 81. •621. — Cokereiniger. G. F. Geismar. 
Pat. 82. 305. — - Ueber Cokezerkleinerungsroa- 

üigitized by KJi^i^v iv^ 



Beleachtangswesen. — I. Sachregister. 



29 



flchinen. Kunath. 82.401. — Erfahrungen mit 
Cokemflhlen. Müller. 84. 237. — Cokeserkleine- 
rungsmaachine. Kunath. 84. 287. — Ueberdie 
Cokeserklemerangsmaschinen von £iüe. L. 85. 
100. ^ Die CokeEerkleinerangsmaBchinen von 
Eitle, von Brink & Hübner n. von Leroy-Chevalet 
86. *621. — Fahrbare Cokezerkleinerungsmaachine 
der Stadt Kölner Gaswerke. A. He gen er. 86. 
949. Taf. 21. — Ueber Cokezerkleinerong. 86. 
492. H. Ries. 86. 573. Reichard. 86. *619. 

C. Eitle. 86. *924. 

€oke. Verwerthnng. 74. 791. — Mittel zur Hebung 
des Gokeconsnms. Ben e 1 1. 77. 744. — üeberCk>ke- 
verwerthung. Townsend. 85. 611. Reichard. 
86. 619. — Dampfkesselleuerung mit Goke. A. 
Ehren dorf er. 86. *35. — Verwendung des 
Cokestaubes zur Kesselfeuerung. 86. 627. 628. 

— Üeber Steinkohlen, Coke a Holzkohlen als 
Hochofenbrennmaterial. Wilh. Thörner. L. 

86. 668. 900. — Verwendung der sogen. Breeze 
zur Feuerung. 86. 678. — Zur Verwerthnng von 
Cokestanb. 86. 678. — Verwerthnng von Coke- 
staub im Ofenbetrieb. Liegel. 86. 775. ^ Ver- 
Buche zur Verheizung von Cokestanb. Brunet. 

87. 770. 

- Ueber Werth Verminderung der Coke beim Lagern. 

D. A. Graham. L. 74. 386. — Ueber Preis u. 
Qualität für den Hochofenbetrieb. F. Lürmann. 
L. 85. 171. — Syndicat für Coke u. Cokekohlen. 
85. 427. — Werth der Hochofencoke, bei wel- 
chen Destillationsnebenproducte gewonnen sind. 
J L. Bell. Li. 85. 901. — Normalpreise für Coke- 
verkaul Reichard. 86. 624. — Ueber Coke- 
verkauf. Kunath. 86. 779. — Frachttarif für 
Qascoke» Petition von Barmen. 86. 181 . — Fracht- 
tarif für Coke im Verein für Rheinland u. West- 
falen. 86. 217. — Zur Transportfrage. 86. 562. 

— Zur Frage der Frachttarife, Eingabe der Direc- 
tion der Gas- u« Wasserwerke in Köln an die 
kgl. Handelskammer daselbst. 86. 844. — Trans- 
portvorschriften des Reichseisenbahnamts. 87. 
1087. 

Cokebrlqaettes siehe Briquettes. 

Cokedfen siehe Oefen. 

Coketheer siehe Theer. 

Cokeziegel siehe Briquettes. 

GoloimeiiwasiAer siehe Wascher. 

Colophea (Triteren). Vorkommen im Leuchtgase. 

M. Berthelot. 76. 409. 410. 
Conposltioiiskenen siehe Kerzen. 
Csaeret s. a. Beton u. Cement. -— Oekonomische 

Herstellung von Concretmasse. Sandemann. 

80. 49. 
r'OBcarrenzaasselireibeii siehe Preisausschreiben. 
Condeuatton* Ueber Condensation u. ihren £in- 

fluss auf die Naphtalinabscheidung. J. W a t s o n. 



74. 635. — Vorrichtung zur selbstthätigen Ab- 
leitung des Condensationswassers aus Gasleit- 
ungen. Bartl. L. 74. 760. — Entfernung von 
in Gasen oder Dumpfen aulgelösten Materien. 
A. M. Clark. Pat 75. 104. — Ueber die Con- 
densation des Gases. Young. 75. 589. ~ 
Ueber Condensation. 75. 701. — Versuche Über 
Condensation. £. Grahn. 75. 705. — Ueberdie 
Richtung des Gasstromes in den Condensatoren. 
77. 49. — Ueber Condensation u. Condensations- 
producte bei der Gasbereitung. A. K 1 ö n n e. 79. 
580. — Ueber den Aitken-Young-Process. 80. 628. 
H. L. G r e V i 1 1 e. 80. 602. — Ueber Condensation. 
80. 627. 665. — Ueber eine neue Vorrichtung 
für die Condensation u. sur Beseitigung der 
durch den Exhaustor verursachten Oscillationen. 
J. Sommerville. 80. 635. — Ueber die An- 
wendung einer Methode der Condensation zur 
Vermehrung der Leuchtkraft des Gases u. zur 
Verhinderung der Naphtalin- Abscheidung. F. 
Cadel. 80. 686. 81. 452. >- Neues System 
der mechanischen Condensation. Ed. Servier. 
80. *639. -- Ueber Condensation. £. Grahn. 
80. 702. — Ueber Kühl- u. Waschräume für 
Gase der Hochöfen, CokeOfen u. Generatoren. 

84. 633. F. Lürmann. 84. 639. — Die warme 
Condensation als Mittel zur Verhütung von 
Naphtalinabscheidungen. H. Salzenberg. 84. 
817. — Ueber Condensation. M. Hempel. 

85. 987. — Condensation des Gases in der Wärme. 
Alavoine. 85. 611. 

Condensatloiiswaflserableiter^ selbstthätiger. Ha- 
we's Automat. J. Keidel. 82. *733. Eitner. 82. 
735. Salzenberg. 82. 735. 

CoBdensatoren. Ueber das Grössenverhältniss 
der Gascondensatoren. W. A. Y. Werber. 
L. 78. 671. — Zur Theorie der Gascondensatoren. 
G. Per i sein i. 80, •568. — Ueber Gasconden- 
satoren. W. H. J. Webber. L. 80. 669. — 
Der einfache Luftcondensator, Theorie. G. Pe- 
rissini. 80. 570. — Der ringförmige Luft- 
oondensator, Theorie. G. Perissini. 80* 
574. — Der Wassercondensator mit beschränkter 
Wassermenge, Theorie. G. Perissini. 80. 
576. — Der combinirte Luft- u. Wasserconden- 
sator mit beschrünkter Wassermenge, Theorie. 
G. Perissini. 80. 578. 

— Ueber mechanische Condensatoren. M a 1 d a n t. 
L. 74. 388. — Der Condensator von Pelouze 
u. Audouin. 74. 125. 246. 358. 445. L. 705 

75. 474. 476. 483. 484. 76. »757. 77. 2. 88. 798] 
Schilling. 74. 487. Hasse. 74. 487. J. P* 
Krost L. 75. 375. de Mongeot. 76. 556. 
F. Leblanc. L. 76. 718. Klönne. 88. 798 
— Condensator, combinirt mit Scrubber u. Ex- 
haustor. Clark. L. 75. 462. — Ueber den 
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Cleland'Bchen CSondensator. B. Körting. 75. 
483. — Ck>nden8ator für kleine Gasanstalten. 
G. Joaanne. L. 77. 114. — Ueber die Wirk- 
ung des Blochmann'schen Schaafelcondensators. 
Merkens. 79. 385. — Mechanischer Conden- 
sator für .Theer. Ed. Servier. 80. *e40. — 
St. John's Gondensationsapparat. 81. 633. — 
Verbesserang an Luftcond ensatoren. A . E i t n e r. 
81. 720. — Ueber Servier's Stabcondensator. 
Roll. 84. 753. >- Apparate für warme Con 
densation. H. Salzenberg. «4. 820. — Kühl 
gefässe für Leuchtgasleitungen. 0. Branden- 
burger. Pat. 84. •827. — Der Waseerconden- 
sator von Cheyalet. 84. 851. — Zusammen 
gesetzter Condensator mit siebartigen Zwischen 
böden. Ch. Burghardt. Pat. 86. •504. 
Neuerung an Rieselcondensatoren. E. Span 

•dau. Pat. 86. ^907. 

Condensatoren. Neuerungen an Leuchtgasconden 
satoren. Schwarzer. 75. 483. s. a. 484, 
E. Ledig. 76. 611. Umlauf. 76. 16. W 
Cleland. Pat. 77. 19. J. Steel. Pat. 78. 309. 
W. P. Wilson. L. 79. 176. 0. Mohr. Pat, 
83. •303. Pat. 86. •393. W. Walker. Pat. 
86. •392. 0. Ruppert. Pat. 88. •198. 

— Kühlvorrichtungen zur Condensation von Flüs 
sigkeiten u. Gasen. R. Morton. Pat. 74. 7%. 
— Kühlapparat zur fractionirten Condensation 
der Kohlenwasserstoffe. G u ^ g u e n. 83. 759. — 
Kühlvorrichtung für den Grossbetrieb. L. R am- 
dohr. 86. •470. 

ControlTOirlchtnng für Droschkenführer. M. 
Prandstätter. Pat. 88. 953. 

Grotonylen. Vorkommen im Leuchtgase. E. Ca- 
ventou. L. 75. 68L M. Berthelot. 76.411. 

CunoL Gehalt verschiedener Erdölsorten an 
Pseudocumol. C. Eng 1er. L. 86. 901. — Siede- 
punkt, Entflammungs- u. Entzündungstemperatur 
des rohen Cumols aus Theer. F. Gantter. 
L. 87* 551. 

Gnrrentmeter. Apparat zur Messung des elek- 
trischen Stromes. Hopkinson. L. 83. 342. 

Cyan s. a. Isocyanür. 

Cyan «• CyanTerbindniigen. Nachweis. A.Vogel. 
L. 86. 102. — Methoden zur Bestimmung in 
Gasreinigungsmasse. Leschhorn. 88. 878. — 
Ueber Cyan u. Cyan Verbindungen in den Pro- 
ducten der Steinkohlendestillation. P. B e h r e n d. 
88. 1006. — Bestimmung von Cyan u. Schwefel- 
cyan im Gaswasser u. in gebrauchter Reinigungs- 
masse. Pendri^. 88. 1006. — Bestimmung 



der Ferrocyanverbindungen in gebrauchter Rei- 
nigungsmasse. Petri. 88. 1107. 
Cyan n. Cyanrerbinduigeii. Gewinnung von Cyan- 
verbindungen aus gebrauchter Eisenoxyd-Reini- 
gnngsmasse. W. G. Valentin. Pat 76. 760. — 
Erzeugung von Cyaniden der Alkali- u. Erdalkali- 
MetaUe. V. Adler. Pat. 81. 207. Pat. 84. 507. 

— Gewinnung der Cyanide aus gebrauchtem Gas- 
kalk. A. F. Schüssler. L. 83. 620. — Dar- 
stellung. L. Mond. Pat. 83. •663. — Gewinnung 
beim Claus'schen Gasreinigungsverfahren durch 
Ammoniak. H. Joly. 87. 1037. — Gewinnung 
aus gebrauchter Reinigungsmasse u. aus Gas- 
wasser. H. Bunte. 87. 1063. — Abscheidung 
aus Gasen. Knublauch. L. 88. 374. Pat 472. 

— Ueber die Grewinnung von Blutlaugensalz bei 
der Gasbereitung. 76. 401. — Darstellung von 
Ferrocyankalium mittels Rhodanammonium. Br. 
AI an der. L. 78. 20. — Gewinnung von Blut- 
laugensalz aus stickstoffhaltigen oiganischen 
Substanzen. Th. Richters. Pat. 81. 736. — 
Gewinnung von Ferrocyanverbindungen aus den 
ausgenutzten Reinigungsmassen . H. K u n h e i m 
u. H. Zimmermann. Pat. 84. 825. — Dar- 
stellung von Eisencyanürverbindungen. G. de 
Vigne. Pat. 86. 105. — Darstellung von Ferro 
cyanverbindungen aus gebrauchter Gasreinigungs 
masse sowie aus Rhodansalzen. A. Sternberg. 
L. 86. 901. — Gewinnung von Ferrocyanver 
bindungen aus unbrauchbarer Gasreinigungs- 
masse. M. Hempel u. A. Sternberg. Pat. 
86. 366. 

— Bildungsweise von Cyan- u. Schwefelcyan- Ammo- 
nium bei der Leuchtgasbereitung. 76. 401. — 
Schwefelcyanwasserstoff aus Schwefelkohlenstoff. 
Saint-Pierre u. G. Jeannel. L. 76. 656. 

— Darstellung von Rhodanverbindungen aus 
gebrauchter Reinigungsmasse. S. Marasse. 
Pat. 86. 105. — Zur Fabrikation von Rhodan- 
salzen. R. Gasch. 86.550. F. Naf zger. 86. 
694. L. 86. 606. R. Gasch. 87. 313. 

— Einwirkung von Aetznatron auf Schwefelcyan- 
verbindungen. A. Esilmann. L. 76. 141. 

— Vorkommen von Schwefelcyanammonium im 
Leuchtgase u. seine Wirkung auf das Auge. 
Meusel. 76. 6. Anm. Tb. Poleck. 7A. 6. 
Jos. Jacobi. 76. 10. Anm. — Einfloss der 
Rhodanverbindungen auf das Pflanzen wachsthum. 
83. 510. Märcker. L. 83. 810. 

Cylinder siehe Lampencylinder. 
CymoL Vorkonmien im Leuchtgase. M. Berthe- 
lot. 76. 409. 
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Blmpfe siehe Quee. 

Dampf. Einwirkung von Methan auf Wasser- 
dampf. J. Lang. 88. 988. — Einwirkung von 
Wasserdampf auf Kohlenoxyd. J. Lang. 88.971. 

— Einwirkung von Wasserdampf auf Gaskohle 
u. Graphit. J. Lang. 88. %7. — Einwirkung 
von Wasserdampf auf Kohle. J. Lang. 88. 972. 
8. a. Wasseigas. 

— Ueber die von Dampf durch eine Metallwand 
in Wasser übertragenen Wftrmemengen. Nage- 
mann. L. 84. 560. — Die Centraldampfstation 
in New- York. Rüdiger u. Paschke. L. 84. 
281. — Die Dampfleitungen in New-York. L. 84. 
673. ^ Gentraldampfanlagen der New-York 
Steam-Go. L. 84. 673. 825. L. 85. 171. — Die 
Dampfvertheilung in den Städten. L 85. 279. 

IHimpfbetrieb s. a. Dampfkessel. Dampf, Kalender 
für Dampfbetrieb. B. Mittag. L. 87. 1088. L. 88. 947. 

— Verhaltungsregeln bei Dampfbetrieben für 
Fachmänner u. Fabrikanten. A. Hlubek. L. 
88. 497. — Leitfaden des Dampfbetriebes. J. 
Fe eh an. L. 88. 675. — Taschenbuch für Mecha- 
niker, Heizer u. Dampfmaschinenbesitzer. A. 
Jaunez. L. 88. 675. 

Dampfkeünuig siehe Dampf u. Heizung. 

Dampfkessel u. Dampfkesselanlagem s. a. Explo- 
sionen u. Feuerung, sowie Kesselstein u. Reini- 
gang im Register für Wasserversorgung. 

— Lehi^u. Handbuch über oomplette Dampfkessel- 
anlagen. H. L. Thielmann. L. 79. 327. — Die 
Dampfkessel, deren Festigkeit, Gonstruction u. 
Betrieb. B. Wilson. L. 79. 327. — Die Dampf- 
kessel mit Bücksicht auf ihre industrielle Ver- 
wendnng. J. Denfer. L. 79. 735. — Kessel- 
iormeln. G. Schmidt L. 81. 617. — Techno- 
logie der WSrme u. des Wassers mit besonderer 
Berücksichtigung des Dampfkesselbetriebes. F. 
Schwackhöfer. L. 83. 267. 877. L. 84. 730. 

— Dampfkesselievisionsbuch. L. 84. 730. — Vor- 
schriften über Anlage, Betrieb u. Beaufsichtigung 
der Dampfkessel in Freussen. H. Meissner. 
L. 85. 172. — Zur Statistik der Dampfkessel in 
Preussen. L. 85. 386. ^ Anlage u. Betrieb von 
Dampfkesseln. H. v. Beiche. L. 86. 173. L. 88. 
622. — Handbuch für Dampfkesselbesitzer. M. P. 
B a I e. L. 87. 1175. — Die Dampfkessel, deren Feh- 
ler, Behandlung u. Bau. B. D. Munro. L. 87. 1175. 

— üeber die zur Zeit gebräuchlichen Kesselcon- 
structionen nebst einem üeberblick der neueren 
Systeme. H. Walther. L. 74. 491. — Der Lan- 
cashire-Keesel von Adamson & Go. auf der Wiener 
Weltausstellung. L. 74. 215. — Böhrendampf- 
kesael. J. Watt. L. 74. 318. — Dampfkessel 



von Paul Havrez. J. Havrez. L. 74. 549. — 
Der Kux*sche Dampfkessel. L. 77. 142. — Böhren- 
dampfkessel. Th. Ehlers. L. 78. 21. — Dampf- 
kessel mit Generatorfeuerung. Liegel. 79. 385. 
*570. ~ Bootskessel mit Knap's Stoker auf den 
Wasserwerken in Birmingham. L. 80. 720. L. 
85. 869. — Neuerung an Ten-Brink-Kesseln. A. 
Kux. Fat. 83. "^501. — Ueber den Dampfkessel 
von Martini. L. 85. 100. — Ueber Dampfkessel 
mit Gokeheizung. Beyer. 88. *1036. 
Dampfkessel n. DampfkesseUnlagen. Die Dampf- 
kessel auf der Wiener Weltausstellung. J. F. 
Badin g er. L. 74.343. 550. H. v. Beiche. L. 74. 
388. — Die Dampfkesselanlagen der Wiener Welt- 
ausstellung. G. L u d w i k. L. 74. 387. — Ueber die 
Dampfkessel, Dampfmaschinen u. zu deren Betrieb 
nOthigen Apparate auf der Wiener Weltausstel- 
lung. H. Walt her. L. 74. 491. — Die Dampf- 
kessel der Pariser Ausstellung. S. Gottlob. L. 
79.393. Müller-Melchiors. L. 79. 603. — 
Die Dampfkessel auf der Ausstellung in Düssel- 
dorf. Bücking. L. 81. 18. 

— Apparat zum Vorwfirmen des Speisewassers. 
£. Green & Sohn. 79. 81. — Apparat zur 
Scheidung des Dampfes von mitgerissenem Kessel- 
wasser. Ehlers. L. 79. 522. — Ueber die oon- 
tinuirliche u. selbstthätige Speisung der Dampf- 
kessel. B. Pro 11. L. 81. 792. ~ Vorrichtung 
zur Begulirung der Speisung von Dampfkesseln. 
H. Wehage. L. 82. 154. — Hawe's Automat, 
ein selbstthätiger Gondensationswasserableiter. 
J.Keidel. 82. *733. Eitner. 82. 735. Salzen- 
berg. 82. 735. — Ununterbrochen arbeitender 
Bohrreinigungsapparat für Dampfkessel. Th. 
Drzymalla. Pat. 85. 635. -- Benutzung des: 
Abdampfes zu Heizzwecken. L. 86. 91. — Vor- 
richtung au Dampfkesseln zur Sicherung gegeni 
Wassermangel. Bösen kränz. L. 87. 73. — 
Automatischer Speiseapparat für DampfkesseL 
Jansen. 88. *903. 

— Berechnung der Leistungsfähigkeit von Dampf- 
kesseUnlagen. L. 77. 748. — Grundsatze u. An- 
leitung zur Untersuchung von Dampfkesseln u. 
Dampfmaschinen zur Ermittlung ihrer Leistungen. . 
85. 298. — Die Beurtheilung der Dampfkessel;; 
Grundlagen für praktische Untersuchungen. G.. 
Schimming. L. 86. 552. 

— Verdampfungsversuche für einen Dampfkessel;. 
System Ten-Brink. K. Teich mann. L. 77. 602. 
— Verdampfungsversuche mit venchiedenem 
Kohlensorten. F. M ü n s t e r. L. 78. 480. — Ueber 
die Ausführung von Heizversuchen im Dampf- 
kesselbetrieb. F. Fischer. L. 79. 523. — Ver- 
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dampfuDgsversach mit einer Liegel'schen Gene- 
ratorfeuerung. Li e gel. 79. ♦570. — Die Ver- 
dampf ungsversuche des Magdeburger Vereins für 
Dampfkesselbetrieb, fl. Peter. L. 79. 789. — 
Ein Verdampfupgsversuch. F. Fischer. L. 88. 

809. 

Dampfkessel n. Dampfkesselanlagen. Ueber die Ab- 
nutzung der Dampfkessel. F. Fischer. L. 79. 
138. 759. — Ueber die Einwirkung des beim Beini- 
gen des Speisewassers mit Magnesia entstehen- 
den Ghlormagnesiums auf die Dampfkessel. E d. 
Boh 1 ig. L. 79. 327. — Ueber Corrosion an Dampf- 
kesseln u. deren Veranlassung. Kirchwege r. 
L. 79. 542. 

Dampfspiüliapparat. Dampfsprühapparat mit Gas- 
heizung. L. Ramd Ohr -Gotha. 87. ^494. 

DaiiipfstralilexliaiiBtor, Dampfstrahlgeblftse siehe 
Exhaustoren. 

Dasymeter* Das compensirte Dasymeter von A. 
Siegert u. W. Dürr. A. Siegert. 88. •736. 

Deltametall. Darstellung u. Eigenschaften. Dick. 
84. 671. 

Diffüsioii siehe Gase. 

Dilhisioaeop. Apparat zum Auffinden schadhafter 
Stellen an Gasleitungen. C. v. Than. 83. *157. 

Dimethylanilin. Siedepunkt, Entflammungs- u. 
Entzündungstemperatur. F. G a n 1 1 e r. L. 87. 551. 

Dinaphtyl. Darstellung. W. Smith. L. 76. 559. 

Dinaskrystall siehe Feuerung. 

Diphenyl. Vorkommen im Steinkohlentheer. E. 
Büchner. L. 76. 140. 

Sissociation siehe Gase. 

Docht. Dochte aus Metallfäden in Verbindung 
mit saugfähigen Materialien. J. P. Kuhlen & 
Söhne. Pat. 81. 145. — Combinirter Metall- 
docht für Illuminationslampen. R. Büttner. 
Pat. 82. *195. — Dochte mit in ihre oberen 
Enden eingelassenen Metallplatten. N. S. Wax. 
Pat. 82. 342. — Herstellung mineralischer Dochte. 
G. Beck. Pat. 84. 127. — Vorrichtung zum Auf- 
bewahren Yon Lampendochten. C. H.Ludwig. 
Pat. 88. *138. — Lampendocht für Gel- u. Petro- 
leumlampen. H. Pieper. Pat. 88. 985. 

Dochtabschneider s. a. Dochtputcer. — Dochtab- 
schneider. A. B. Rösch. Pat. 81. •SSö. — Docht- 
abschneider für Rundbrenner. W. Eggert Pat. 
84. •361. — Mit Borstenwischer combinirter 
Dochtabschneider. H. Rieger. Pat. 84. *806. 

Dochtbehälter s. a. Dochte. Dochtbehälter an 
Regulatorlampen. M.Merichenski. Pat. 83. ^67. 

DochtfUiniiiiir (Dochtgetriebe, Dochtregulatoren). 
Dochtregulator für Petroleum- oder Kerosin-Heiz- 
Öfen. Winterburn. L. 79. 176. — Dochtfüh- 
rung in einer beweglichen Blechkapsel an Petro- 
leumflachbrennem. A. Krohn. Pat. 80. *260. — 
Dochtführung an Brennern. E. H. Häckel. 



Pat. 81. •143. — Andrücken des Dochtes mittels 
Federn an die Triebräder bei Brennern, B r ö k e 1- 
mann, Jäger & Co. Pat. 82. 58. — Docht- 
führung für Flachbrenner. G. Hall er. Pat. 82. 
•59. — Dochtbewegungsvorrichtnng für doppelte 
Flachbrenner an Lampen. Körner & Co. Pat. 

82. *749. — Dochtfflhrung für Petroleumlampen. 
J. Meih6. Pat. 83. ^299. — Vorrichtung zur 
Verhinderung des Zurücksinkens des Lampen- 
dochtes. H. Dönneweg. Pat. 84. ^670. — 
Dochtführung an mehrflammigen Rund- u. Flach- 
brennem. Schwintzer u. Gräff. Pat 84. 
•572. — Dochtführung an Petroleumrundbrennem. 
J. Kumberg. Pat. 85. ^197. — Dochtführung 
u. Löschvorrichtung an Rundbrennem. Edw. 
Hickor. Pat. 86. ♦874. — Neuerungen an der 
Dochtbewegung für Rundbrenner. R u d. D i t m a r. 
Pat. 86. •903. — Dochtführung an Rundbrennem. 
H. Kock. Pat. 86. •905. — Gleichzeitig »um 
Löschen der Flamme verwendbarer Dochtbewe- 
gungsmechanismus an Flachbrennem. Tb. C as- 
pers. Pat. 86. *905. — Auswechselbares Docht- 
getriebe fürPetroleumrundbrenner. Schwintzer 
u. Gräff. Pat. 87. 368. — Dochtbewegungs- 
vorrichtung an Rundbrennem. F. Witing. Pat. 

87. ♦369. — Dochtführung für Rundbrenner. A. 
Mus mann. Pat. 88. ^471. ^ Dochtführung für 
Lampen. Schwintzer u. Gräff. Pat. 88. ♦717, 

Dochthalter. Dochthalter ohne Papierkranz an 
NachÜichtsch wimmern. W. Simon. Pat. 86. 
•669. — Doppelter Dochthalter für Rundbrenner. 
G. Mc. Gill. Pat. 86. •906. — Dochthalter für 
Petroleumlampen. Schwintzer n. Gräff. Pat. 

88. ♦470. 

Dochthlllgen (Dochtscheiden). Zweitheilige Docht- 
scheide an Brennem. A. R e i n i t z. Pat. 81. ♦14i. 

— Dochthülse an Flachdochtbrennem. A. R i n c k- 
lake. Pat. 82. •194. — Flachdochthülse u. -Ge- 
triebe an Petroleumbrennem. J. C. C. Mey n. Pat. 

83. ♦67. — Befestigung der Dochtscheide an 
Petroleumbrennem. J. CG. Mey n. Pat. 84. •863. 

— Dochtführungsröhren für Mitrailleusenbrenner. 
W.Hecht. Pat. 86. •l 74. — Neuerung an Petro- 
leumdochtscheiden. J. Mieyn. Pat. 86. ^904. 

Dochtlampen siehe Brenner u. Lampen. 

Dochtpntzer s. a. Dochtabschneider. Dochtputzer 
für Rundbrenner. Kaufmann u. Krön. Pat. 
81. •621. — Dochtputzer für Rund- u. Flach- 
brenner. L. u. G. Kugler. Pat 85. •257. -- 
Neuerang an Dochtputzem. J. Bräutigam. 
Pat 85. ♦597. J. Fischer. Pat 86. •905. J. 
Meyer. Pat 88. ^770. 1121. 

Dochtscheiden siehe Dochthülsen. 

Dochtträger. Dochtträger für Petroleummnd- 
brenner. Wildu.Wessel. Pat 85. •595. 

Dowsongas siehe Wassergas. 
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Drille siehe Rohrleitung. 

Druck siehe Gasdrack, Gase, Regulatoren a. Ver- 
brennung. 

Dmckerschwirze. Darstellung aus Gastheer. 
Persoi u. Jeannolle. L. 76. 52. 

DrvckmeflMr siehe Manometer. 

DmekrervUtar, Draekregnlirang siehe Regu- 
latoren. 

Dtnger s. a. Ammoniaksalze, Ammoniumphosphat, 
Ammoniumsulfat , Cyanverbindungen , Natron- 
salpeter u. Abfallstoffe im Register fOr Wasser- 



versoigung. Behandlung von Phosphaten u. 
stickstoffhaltigen Stoffen zur Bereitung von 
Dünger. H. Young Daracott Scott. L. 
83. 656. — Bereitung eines Düngemittels. J. 
Duke. L. 83. 657. — Düngungsversuche mit 
Rohammoniak - Snperphosphaten. E. W o 11 n y . 
L. 84. 24. — Ueber Düngung u. künstliche 
Düngemittel: Ol. Winkler. 84. 337. — Zur 
Bestimmung von Stickstoff in Düngemitteln. 
Pieper. L. 84. 549. 
Dynamometer siehe Elektrische Apparate. 



£• 



Elseii« Der Eisenreich thum Amerikas. L. Simo- 
nin. L. 76. 719. — Das Eisen im Welthandel 
von Ibttö— 1876. W. V. Lindheim. L. 77. 
237. — Neuere Gesichtspunkte in der englischen 
Eisenindustrie. E. F. Dürre. L. 79. 759. — 
Vorkommen u. Gewinnung. H. Kreusser. 
L. 87. 581. 

— Die Krupp'sche Gussstahlfabrik. 79. 555. — 
Zwei neue Processe der Eisenerzeugung. J. v. 
Ehrenwerth. L. 88. 374 — Bull's u. York's 
Verfahren sur directen Eisendarstellung. L. 83. 
413. — Darstellung von schmiedbarem Eisen. 
Bulls Iron and Steel Company limited. 
Pat 84. •169. — Anwendung von heisser Luft 
n. heissem Kohlenoxyd u. Apparat cur Her- 
stellung von schmiedbarem Gusseisen. W. S. 
Sutherland. Pat. 84. *400. — Einfiuss der 
Gewinnung von Nebenproducten in den Gokereien 
auf die Herstellungskosten des Roheisens. F. 
W. Lürmann. L. 85. 814 

— Die Herstellung Äusserer Ueberzüge auf Guss- 
eisen znm Schutz gegen Oxydation u. zur Ver- 
zierung. E. F. Dürre. L. 77. 113. — Schutz- 
mittel des Eisens. Verzinkung und Verbleiung. 
0. Leonhardt. L. 83. 62. — Das Bower- 
Barff'sche Verfahren, Eisen vor Rost zu schützen. 
83. 121. 85. 7. L. 84. 981. — Apparat zur 
Erzeugung einer Schutzhülle für Eisen u. Stahl. 
A. Spencer. Pat. 85. •568. 

— Preisbnch der Eisenhüttenwerke Marienhütte. 
L. 87. 582. 

Etsentiabn-Beleachtniig siehe Beleuchtung. 

Eisenbaluitarlf s. a. Steinkohlen. Deutsche Eisen- 
bahntariffrage. 74.85. W. T. Mulvany. L. 74. 
110. B. a. 77. 49. — Streitfragen der Eisen- 
bahnpolitik. Fr. v. Holzen dorfu. W. Onken. 
L. 76. 28. 

ElsenlMdinwaireii. Einrichtung der Personenwagen 
zur Grasbeleuchtung nach Pintsch. 74. 199. 
Taf. 8. Fig. 1: s. a. Beleuchtung. 

Kisenkitt. 86. 508. 

Qeneral-Beg. e. Joum. f. Oubel. u. Wauerven. 



Eisensteine. Zusammensetzung einiger Eisensteine 
zur Gasreinigung. M. Salanson. L. 82. 227. 

Eisensteinmnlme, manganhaltige als Material zur 
Gasreinigung. C. Pütz. 74. 630. 

Eisessig. Siedepunkt, Entflammungs- u. Entzün 
dungstemperatur. F. Gant t er. L. 87. 551. 

Elektrlclt&t. Die elektrische Haustelegraphie. 
L. Scharn weher. L. 80. 720. — Der Elektro- 
techniker, Journal für angewandte Elektricität. 
L. 82. 342. — Elektrotechnische Bibliothek. 
L. 82. 788. — Katechismus der Elektrotechnik. 
Th. Schwartze. L. 83. 168. L. 87. 835. — 
Kalender für Elektrotechniker. F. Uppenborn. 
L. 83. 811. L. 84. 824. L. 88. 1087. — Zeit- 
Schrift für Elektrotechnik. J. Kareis. L, 84. 
125. — Handbuch der Elektrotechnik. E. Kitt- 
ler. L. 85. 756. — Vademecum für Elektro- 
techniker. E. R o h r b e c k. L. 86. 960. L. 87. 
1106. — Hülfsbuch für Elektrotechnik. C. Gra- 
winkel u. K. Strecker. . L. 87. 1106. — 
Jahrbuch für Elektrotechnik. G. Krebs u. C. 
Grawinkel. L. 88, 883. 

— Einfiuss des Lichtes auf den elektrischen Lei- 
tungswiderstand von Metallen. R. B o e r n s t e i n. 
L. 77. 599. — Wirkung elektrischer Ströme von 
hoher Spannung. Planta. L. 78. 521. — Ueber 
die Abhängigkeit der Lichtmenge von der Natur 
des glühenden Körpers. Helmholtz. 81.767. 
— Das Studium des elektrischen Zustandes der 
Atmosphäre. 82. 726. — Ueber Temperatur, 
Licht, Gesammtstrahlung u. Bestimmung der 
Sonnenwttrme mit Hülfe der Elekricitttt. W. 
Siemens. 84. 49. — Ueber die Elektricität 
der Flammen. J. Elster u. H. Gelte l. L. 84. 
825. — Die elektrischen Erscheinungen u. Wirk- 
ungen in Theorie u. Praxis. A. Kleyer. L. 
85. 529. — Ueber den elektrischen Widerstand 
isolirender Substanzen. G. Foussereau. L. 
85. 529. 

— Regulirung u. Messung elektrischer Ströme. 
C.W. Siemens. 79. 146. — L. 80. 23. — Mittel 
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zum Messen u. Registriren elektrischer Ströme. 1 
Th. A. Edison. Pat. 82. •539. •792. Ueber die 
elektrischen Einheiten. 82. 726. s. a. L. 82. 409. 
G. Duguet. L. 82. 300 — Ueber elektrische 
Maasseinheiten u. elektrische Messungen. Edel- 
mann. 83. •86. — Die Messung der Elektricität. 
J. N. Shoolbred. L. 83. 342. — Das inter- 
nationale elektrische Maasssystem im Zusammen- 
hange mit anderen Maasssystemen. F. Üppen- 
born. L. 85. 103. — Ueber elektrische Einheiten 
u. Bezeichnmigen. R. Rühlmann L. 87. 798. 
Elektricit&t. Der elektrische Bogen, sein Wider- 
stand u. seine Leuchtkraft. E. Thomson u. Ed. 
Houston. L. 79. 543. — Bildung der Oxyde des 
Stickstoffs durch den Volta'schen Bogen in der 
Luft. T. Wills. L. 79. 791. — Versuche über 
die strahlende Wärme des Volta'schen Bogens. 
Rosetti. 81. 767. — Einfluss der Temperatur 
des Volta'schen Bogens auf die schwefelsauren 
Salze von Baryum u. Calcium. F. Je rem in. 
L. 82. 52. — Der Volta'sche Bogen. L. 82. 
788. — Ueber den Widerstand des elektrischen 
Lichtbogens. 0. Fröhlich. L. 83. 342. 

— Erzeugung elektrischer Ströme mittels der bei 
den Retortenöfen verloren gehenden Wärme. 
Hospitalier. 81. 706. — Erzeugung u. Verthei- 
lungsweise der Elektricität für Beleuchtungs-, 
Heiz- u. Kraftttbertragungszwecke. Th. Edison. 
Pat. 85. *105. — Die Erzeugung von Elektricität 
mit Hülfe von Wasserkräften. 87. 580. M. Le- 
blanc. L. 84. 24. 

— Die elektrische Kraftübertragung u. ihre Be- 
deutung für das Kleingewerbe. Slaby. L. 83. 
342. — Uebertraguug der Elektricität für ver- 
schiedene Zwecke. Th. Edison. Pat. 84. 167. 
— Ueber elektrische Kraftübertragung. M. 
Schroeter. L. 84. 35ß. 

— Theilung des elektrischen Stromes. 79. 90. 
145. P. Sil van US. L. 79. Vib. — Kanalisation 
des elektrischen Lichtes. Tschikoleff. 81. 
768. — System der elektrischen Transmission u. 
Vertheilung des elektrischen Stromes. D ep r e t z. 
L 82. 52. — System der Vertheilung der Elek- 
tricität. Gaulard u. Gibbs. L. 83. 265. — 
Ueber die Vertheilung der Elektricität. C. A. 
Stephenson. L. 84. 24. G. Forbes. L. 85. 
901. — System der Theilung des elektrischen 
Stromes zur Speisung mehrerer Lampen. P. 
Semmler. Pat. 85. •106. — Elektricitätsver- 
theilung durch Inductionsapparate. R. Rühl- 
mann. L. 86. 727. 

~ Anwendung der Elektricität auf Peebles System 
der Gasregulatoren u. zur Erzeugung von Licht- 
blitzen bei Leuchtthürmen u. Signalen auf 
Eisenbahnen. Bruce Peebles. 77, 592. — 
Ueber Edison's Erfindungen. 79. 146. — E. 



Weston. L. 80. 23. Du Moncel. 80. 34. 
W. S i e m e n s. 80. 57. — Der elektrische Strom 
zum Schmelzen der Metalle. Oh. W. Siemens. 
L. 81. 542. — Ueber Wärmevertheilung auf 
elektrischem Wege. Cabanellas. 81 767. 
Hospitalier. 81. 768. — Ueberblick über den 
heutigen Stand der Elektrotechnik. Dietrich. 
L. 83. 166. — Laboratorium zum Studium der 
Elektricität insbesondere deren Verwendung zur 
Beleuchtung u. Kraftübertragung. Marchö. 
83. 357. — Ueber die Organisation des elektro- 
technischen Laboratoriums in Paris. 83. 516. — 
Die Elektricität u. ihre Anwendung. L. Grätz. 
L. 83. 588. — Die Fortschritte der Elektrotech- 
nik. L. 84. 163. — Fabrikmässige Darstellung 
von Aluminium u. Magnesium auf elektrolitischem 
Wege. 84. 447. — Das Atelier der Firma 
Schuckert in Nürnberg. L. 84. 504. — Zur 
Entwicklungsgeschichte der Elektrotechnik. T. 
Rittershaus. L. 84. 642. — Die Elektricität 
im Dienste der Menschheit. A. v. Urbanitzky. 
L. 85. 256. — Die Ziele der Elektrotechnik. 
W i 1 d e r m a n n. 86. 43. — Die heutige Elektro- 
technik. W. Dietrich. L. 87. 198. — Die 
Fortschritte der Elektrotechnik. K. Strecker. 
L. 88. 84. 336. 918. — Amerikanische elektro- 
technische Industrie. L. 88. 334. 

Elektricität. Der elektrische Oongress in Paris. 
81. 763. — Beschlüsse der elektrischen Oonferenz 
in Paris. 82. 726. — Internationaler Elektriker- 
congress in Paris 84. 411. 

Elektrlcitäts-Messer u. -Zähler siehe Elektrische 
Apparate. 

Elektrische Apparate s. a. Anzünde- u. Auslosch- 
apparate sowie Wasserstandsanzeiger im Register 
für Wasserversoiigung. — Neuerung an Apparaten 
zur Erzeugung des elektr. Lichtes. Th. L. 1 i n g - 
man. Pat. 82. 345. — Illustrirte Beschreibung 
der hauptsächlichsten elektr. Apparate, Anhang 
zu dem Gesetze für elektr. Beleuchtung. H. C u - 
nyngham. L. 83 737. 

— Accumulateurs oder Excitateurs. 78. 682 — 
Faure-Batterie oder Accumulateurs. F a u r e. 81. 
709. L. 83. 61. — Versuche mit der Secundär- 
Batterie von Faure. 82. 406. — Neuerung an 
secundären galvanischen Batterien. 8oci^t4 
generale de l'Etricit^. Pat. 82. *538 — 
Neuerung an Accumulatoren. K a b a t h. L. 82. 
528. — Ueber elektr. Sammler sog. Accumulatoren. 
L. 82. 788. 83.878. 84.813. Frischen. L. 82. 
339. — Secundärbatterie. Brush. L. 83. 265. 
732. — Theorie der Accumulatoren u. Erfahrungen 
mit denselben H. A ron. L. 83. 342. — Elektr.Accu- 
mulatoren u. deren Anwendung. 0. Fink. L. 83. 
772. — Die Accumulatoren auf der Elektricitäts- 
Ausstellung in Wien. 83. 792. — Verwendung 
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der Accuinulatoren für elektr. Kraftübertragung 
u. Kosten des elektr. Betriebes. 83. 879. — Die 
elektr. Accumnlatoren. Dietrich. L. 85. 335« 

— Neaemng an Accumnlatoren. N. BaBset. 
Pat 85. 506. — Auto-accumulator Jabloch- 
koff. L. 85. 529. ~ Unheil über Accumnla- 
toren. Siemens. L. 86. 170. — Ueber Ver- 
besserungen u. Leistungen der elektr. Accumn- 
latoren. F i t « G e r a l d. L. 87. 895. — Verwen- 
dung von Accumulatoren im Princesstheater zu 
London. L. 87. 895. — Elektr. Sammler. B. 
Rü hl mann. L. 87. 798. -- Ueber Accumula- 
toren. A. Hegener. 88. 259. — Die elektr. 
Accumulatoren. A. Wits. L. 88. 886. — Com- 
pletes Handbuch über die Behandlung der Ac- 
cumulatoren. D. Salomon. L. 88. 336. — 
Eleraentarabhandlung über elektr Accumulatoren. 

E. Reynier. L. 88. 883. — Zur Verwendung, 
von Accumulatoren. 88. 1059. 

Elektrische Ap|Mirate. Ueber Edison's Dynamo- 
meter. Brack ett u. Young. L. 80. 551. — 
Maxim's Dynamometer. L. 80. 653. L. 81. 48. 

— Elektricitätsmesser. L. 80. 348. S2yAV2. — 
Messapparat zur Bestimmung der Stftrke elektr. 
Ströme. Th. A. Edison. Pat. 82. ♦822. — 
Currentmeter, ein Apparat zur Messung des elektr. 
Strom^. Hopkinsons. L. 83. 342. — Ap- 
parat zum Messen der Quantität der Elektricitftt. 
C.Boys. Pat 83. 416. Apparat zum Messen 
elektr. Ströme. 8t. G. Lane. Pat. 84. •576. — 
Elektridtätszähler H. Aron. Pat 85. *785. 
Pat. 86. 176. — Elektrometer. S. de Ferranti. 
Pat 86. *176. — Aron's ElektricitätszAhler. 
Uppenborn. 88. •211. 

— Elektroden für galvanische Batterieen aus 
Naphtacoke. A. Lidow. L. 83. 167. 

— Elektromagnet mit intermittirenden Strömen. 

F. Nysten. L. 81. •240. 

— Elektromotor. C. Zipernowsky u. M. D^ri. 
Pat. 85. 872. 

— Vorrichtung zur selbstthätigen Ausschaltung der 
Lampen aus dem Stromkreise beim Erlöschen des 
Lichtbogens. Siemens&Halske. Pat. 80. *319. 

— Vorrichtung zur Vertheilung der Elektricitftt 
mittelsCk>mmutatoren nach denLampen. J a b 1 o c h - 
koft Pat. 81. •478.— Apparat für Leitung u. Ab- 
zweigung elektr. Ströme. R. Crompton. Pat. 88. 
•537. — Apparat zur Bestimmung der Brennzeit 
elektr. Lampen. H. Austermann. Pat. 85 282. 

r- Regulator für elektr. Ströme zu Beleuchtungs- 
zwecken. C. W. Siemens. L. 79. 604. — 
Apparate zum Regnliren u. Vertheilen elektr. 
Ströme. Ch. W. Siemens. Pat. 80. 353. — 
Stromregulator. Lane Fox. L. 83. 100. Pat. 
83. •299. — Stromkreisregulator. Th. Edison. 
Pat. 85. ^259. -- Lichtstarke-Regulimngsapparat 



für Glühlampen. Deutsche E disongese li- 
sch aft. Pat. 85. •281. 
Elektrische Apparate. Ueber secundftre Genera- 
toren, ein neues Vertheilungssystem der Elek- 
tricitftt. R. Rühlmann. L. 85. 628. — Ueber 
Secundftrgeneratoren. Rühlmann. L. 85. 901. 

— Secundftrgeneratoren. Gaulard u. Gibbs. 
L. 87. 198. 

— Ueber Transformatoren. Rühlmann. L. 85. 
901. — Transformator von Den u. Zipemowski. 
L. 85. 754. — Geschichte der Transformatoren. 
F. Uppenborn. L. 88. 622. 649. 

— Thermoelektrische Sftule. Doerffel. L.75. 142. 

— Die thermoelektrische Sftule von Ciamond. 74. 
620. L. 74. 727. L. 75. 374. 

— Elektr. Apparat zum Nachweis schlagender 
Wetter in Steinkohlenbergwerken. L. 80. 588. 

— Ueber elektrotechnische Hülfsmittel gegen 
schlagende Wetter in Bergwerken. W.Siemens. 
L. 80. 589. — Apparat zur elektr. Registrirung 
des Wasserstandes in Reservoiren. Du Moncel. 
L. 80. 719. — Elektr. Registrirung des Gleich- 
gewichtes an der Kerzenwage. H. Krüss. 85. •345. 

— Die elektr. Apparate auf der Ausstellung in 
Antwerpen und auf der Erfindungsausstellung in 
London. L 85. 813. 

Elektrische Belenchtnng s. a. Gesetze. — Dampf- 
maschinen für elektr.Beleuchtnng siehe Maschinen. 

— Bogen- u. Glühlampen, ein praktisches Hand- 
buch für elektr. Beleuchtung. J. Mai er. L. 86. 
814. — Taschenbuch für Monteure elektr. Be- 
leuchtungsanlagen. S. V. Gaisberg. L. 86. 697. 
L. 87. 885. L. 88. 436. 

— Darstellung n. Anwendung des elektr. Lichtes. 
Rosenkranz. L. 77. 200. — Praktische An- 
weisung zur elektr. Beleuchtung. H. Fontaine. 
L. 77. 377. L. 79. 543. - Praktische Verwen- 
dung des elektr. Lichtes. A. F. W e i nh o 1 d. L. 77. 
528. — Anwendung des elektr. Lichtes. E. C l a r k 
u. Briggs. L. 78. 631. — Anwendung des elektr. 
Lichtes um die Nachtarbeit wfthrend der Ernte- 
zeit zu ermöglichen. A. Buquet. L. 78- 631. — 
Die Benutzung des elektr. Lichtes bei Vortrftgen 
über Chemie. Landolt. L. 78. 479. — Ver- 
wendung von elektr. Licht. L. 78. 726. — Ueber 
die Principien der elektr. Beleuchtung. Th. 
Porges. L. 79. 603. — Die elektr. Beleuchtung. 
H. Meidinger. L. 79. 760. A. Bern-stein. 
L. 80. 165. — Das elektr. Licht, seine Darstel- 
lung u. Anwendung. J. W. Urquhart. L. 80. 
419. — Das elektr. Licht. Mc. L. H. Badel. L. 
79. 23. H. Vogel. L. 82. 53. E. Alglave u. 
J.Boulard. L. 82. 341. — Die Anwendung der 
Gasmotoren zur Erzeugung elektr. Lichtes. Ayr- 
ton. L. 81. 769. L.82. 85. — Die Grundsfttze der 
elektr. Beleuchtung. G.N.Adams. L. 82. 117. 
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— Die elektr. Beleuchtung u. ihre Anwendung in 
der Praxis. Alfr. v. Urbanitzky. L. 82. 341. 

— Üeber die Grundzüge der Stromerzeugung u. 
Lichtproduction. M. Edelmann! 82. *847. — 
£lektr. Sicherheitsvorrichtung für Installationen. 
Hedges. L. 83. 100. — Die elektr. Beleuchtung. 
J. Dredge. L. 83. 103. — Elektricität u. elektr. 
Beleuchtung. F. Tieftrunk. L^v'SS. 267. — 
Die Praxis der elektr. Beleuchtung, a! B. H o 1 m e s. 
L. 83. 588. L. 84 730. L. 87. 732. - Das elektr. 
Licht im Hause. Rob. Hammond L. 84. 124. 
194. 730. — Die Grundsätze u. die Praxis der 
elektr. Beleuchtung. A. Swinton. L. 84. 281. 
730. — Die elektr. Beleuchtung in systematischer 
Behandlung. A. Merling. L. 84. 730. — Die 
elektr. Beleuchtung. T. duMoncel. L. 84. 730. 

— Das elektr. Licht u. die elektr. Beleuchtung. 
W. H. U bland. L. 84. 730. — Die Anwendung 
des elektr. Lichtes zu Versuchen in der Micro- 
graphie. H. vanHeurk. L. 84. 730. — Die 
elektr. Beleuchtung von Privathäusern. L. 85.919. 

— Das elektr. Licht im Dienste des Markscheiders. 
0. Chris mar. L. 86. 582. — TJeber Verwen- 
dung von Batterien zur elektr. Beleuchtung. 
Dietrich. L. 86. 758. — Einrichtungsarbeiten 
für elektr. Beleuchtung in Gebäuden. H e r z b e r g. 
L. 87. 112. — Bau, Betrieb u. Reparaturen elektr. 
Beleuchtungganlagen. F. Grün wa Id. L. 87. 835. 

— Anweisung für den elektr. Lichtbetrieb. O. 
May. L. 88. 84. — Die verschiedenen Anwen- 
dungen des elektr. Lichtes. B. v. Wetter. L. 88. 
336. — Die Aufstellung von Accumulatoren u. 
die Einrichtung elektr. Beleuchtungsanlagen für 
Private. D. Salomons. L. 88. 84. — üeber 
die bei der Errichtung von Elektricitätswerken 
maassgebenden Gesichtspunkte. R. R ü h 1 m a n n. 
88. 593. 

Elektrische Belenchtiing« Rückblick u. Umschau 
auf dem Gebiete der elektr. Beleuchtung. 77. 293. 
79. 650. 80. 1 . — Das elektr. Licht in Amerika. L. 78. 
632. — Gegenwärtiger Stand der elektr. Beleuch- 
tung. J. N. Shoolbred. L. 76. 23. 92. — Ge- 
schichte. 80. 36. H. Morton. L. 81. 201. — Die 
Fortschritte der elektr. Beleuchtung. P h. Po r g e s. 
L. 80. 757. B. a. L. 81. 364 — Fortschritte der 
elektr. Beleuchtung in England. L. 81. 236, in 
Amerika. 81. 58. L. 85. 630. H. W. Preece. L. 
85. 153. — Die internationale Elektricitätsaus- 
Stellung in München u. der gegenwärtige Stand 
der elektr. Beleuchtungstechnik. H. SOhren. L. 
83. 267. — Geschichtlicher Ueberblick der elektr. 
Beleuchtung in Berlm. K. Specht. L, 84. 239. 

— Ueber die Fortschritte der elektr. Beleuch- 
tung in Italien Rebuffel. 84. 540. — Die 
Verbreitung des elektr. Lichtes in Spanien u. Por- 
tugal. L. 85. 475. — Ueber den gegenwärtigen 



Stand der elektr. Beleuchtung. N. H. S c h i 1 1 i n g. 
85. 056. 693. 722. L. 86. 639. 87. 929. 963. L. 
1045. — Ueber die Verbreitung der elektr. Be- 
leuchtungin Frankreich. 86. 727. — Die Entwick- 
lung der elektr. Bogenlichtbeleuchtung. 0. B i e d e r- 
man. L. 87. 798. — Statistische Mittheilungen. 
N. H. Schilling. 87. 929. 933. 968. — Zur 
Statistik in Bayern. N. H. Schilling. 88. 394. 

— A usdehnung der elektr. Beleuchtung im Deut- 
schen Reiche. 88. 1093. 

Elektrische Belenchtnng« Die elektr. Beleuchtung 
auf der Pariser Weltausstellung. 78 501.527.531. 
H. Nachtsheim. L. 79. 327, auf der British 
Association L. 78. 726. — Elektr. Beleuchtung der 
Brüsseler Ausstellung. 80. 739. — Die elektr. Be- 
leuchtung auf der internationalen Ausstellung 
für Elektricität in Paris. 81. 124. L. 82. 52. - 
Die elektr. Beleuchtung auf der Elektricitäts 
ausstellutig zu München. 82. 662. Taf. 8. — Die 
elektr. Beleuchtung auf der Ausstellung in Wien. 

83. 749. 791. — Die Beleuchtungsanlagen auf 
der Wiener Elektricitätsausstellnng. St. Dou- 
brava. L. 84. 24. — Die elektr. Beleuch- 
tung der Fisch ereiausstellung in London. L. 

84. 25, der Gesundheitsausstellung in London. 
84. 735. L. 84. 549. G. Forbes. L. 84. 891 
und der Erfindungsausstellung in Loi^don. G. 
Zweifel. L 85. 846. — Beleuchtung der Aus- 
stellung in Brüssel. 88. 801. 

— Ueber elektr. Beleuchtung im Allgemeinen. 75. 
327. 81. 338. L. 509. L. 82. 52. 84. 809. L. 85 
98. — Ueber elektr. Beleuchtung. Heil mann 
Ducommun. L. 75. 655. M. Kohn. L. 78. 728. 

— Ueber elektr. Licht. Thompson. L. 79. 176 
— - Ueber elektr. Beleuchtung. V. Geiy. L. 79 
393. J. Throwbridge. L. 79. 479. J. Hop 
kinson. L. 79. 542. H. Fontaine. 80. 146 
J. Hobkinson. L. 80. 552. R.Briggs. L. 80 
685. — Ueber elektr. Beleuchtung nach verschie 
denen Systemen. L. 81. 166. 82. 42. L. 82. 301 

— Ueber elektr. Beleuchtung. F. Lux. L. 85. 279 
V. Gaisberg. L. 85. 990. -^ Zur Orientirung 
über die Frage der elektr. Beleuchtung. Braun 
u. Heider. L. 86. 92. 

— Sehschärfe u. Farbensinn bei elektr. Licht. Z. 
Cohn. 79. 367. — Ueber die Farbe des elektr. 
Lichtes u. dessen Wirkungen auf das mensch- 
liche Auge. E. 0. Meyer. 79. 686. s. a. 80. 3. 
N. H. Schilling. 85. 659. — Absorption des 
elektr. Lichtes durch die Atmosphäre. A y r t o n 
u. Perry. L. 83. 61. — Das elektr. Licht a. 
die Gesundheit. L. 84. 549. — Ueber die Ein- 
wirkung des elektr. Lichtes auf die in der Malerei 
angewendeten Farben. Decaux. L. 84. 730. — 
Die Luftqualität im kgl. Hoftheater zu München 
bei elektr. Beleuchtung, bei leerem u. bei vollem 
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Hanw. Fr. Renk. 85. 374. 381. - üeber den 
Einflass der elektr. Beleuchtung auf die Luftver- 
hältnisse. N. H. 8 c h i 1 11 n g. 85. 660. — Die elektr. 
Beleuchtung in gesundheitlicher Beziehung. H e i • 
le m a nti. L. 86. 53. — Die elektr. Beleuchtung im 
Gamisonslazareth in Spandau. 86. 63.~ Effekte der 
elektr. Beleuchtung in künstlerischer Beziehung. 
Fr. Roth. L. 86. 171. — Das elektr. Licht u. 
das Auge. Oohn. 86. 214. W. Hempel. 87. 
f>35. K. Hartmann. 87. 1041. — Einfluss des 
elektr. Lichtes auf Pflanzen. 87.'"442. 476. — Die 
elektr. Beleuchtung u. ihre Nachtheile in hygieni- 
scher Beziehui^. K. Hartmann. 87. 1040. — 
Einfluss der elektr. Beleuchtung auf die Erhöh- 
ung der Temperatur nach Fischer u. Peuckert. 
K. Hartmann. 87. 1041. 
Elektrische Belenehtung. Incandescenzbeleuch- 
tung. 79.a3. 82.469. L. 82. 604. 651. N.H.Schil- 
ling. 82. 643, — Ueber den Werth der elektr. In- 
candesoenzbeleuchtung. Shoolbred. 81.67.— 
Die elektr. Incandescenzbeleuchtung. W. E. S a- 
wyer. L. 81. 771. — Die elektr. Incandescenz- 
beleuchtung; System Edison 82. *75. 763. 777. 
L. 82. 86. 408. 788. L. 83. 773; System der 
British Electric Light Company. 82. 
110; System Lane Fox. 82. •108. 763. 778. L. 

82. 652; System Maxim. 82. •109. 763. 777; 
System Swan. 82. ^107. 763. 777. L. 82. 651. 

— üeber die Incandescenzbeleuchtung mit 
Swanlampen im Rathhause zu Berlin. 82. 268. 

— Apparat zur Ein- u. Ausschaltung von In- 
candescenzlampen. Edmunds&Co. L82. 652. 

— L'^eber die elektr. Beleuchtung durch Glüh- 
lampen, Dietrich. L. 88. 60. — üeber die 
Beleuchtung mit Glühlicht. W. Siemens. L. 

83. 412. — Die Beleuchtung von Privathäusem 
n. Fabriken mit elektr. Glühlampen. Giemen- 
ceau. L. 84. 356. — Ueber die Farbe u. die 
Helligkeit des elektr. Glühlichts. O. Schumann. 
L. 84. 825. — Edison's elektr. Incandescenzlicht 
für Strassenbeleuchtung. A. Hickenlooper. 
L. 87. 74. 

— Das elektr. Licht von Ladyguine; Beseiti- 
gung des Verbrennens der Kohlenspitzen. 74. 
328. 75. 463. — Elektr. Kiesellieht. G. Planta. 
L. 77. 602. — Neuerung in der Erzeugung von 
elektr. Licht F. H. Varley. Pat. 80. •SIS. J. 
O. Ja min. Pat. 80. •387. — Combination von 
elektr. u. Gasbeleuchtung. J. J. W. Watson. Pat. 
82. 375. — Elektr. Beleuchtungsverfahren. L. 
Sotoz^e. Pat. 83. •132. — Das B r u s h - System 
für elektr. Beleuchtung. L. 81. 236. L. 82 409. 
L. 83. 731. — Brush's System in seiner Wirk- 
samkeit als Strassenbeleuchtung für London. 81. 
•343. — Das System Brush auf der elektr. Aus- 
stellung in Paris. 81. 679. — Zur Anwendtmg 



des Brush-Systems. 88. 1059. - System Bürgin. 
L. 82. 787. — System Crompton. L.81. 732. — 
System Heinrich s.L. 81. 732. — System H o c h- 
hausen. L. 84. 124. — System Jablochkof f. 
L, 82. 652. — .Das System Jablochkoff auf der 
elektr. Ausstellung in Paris. L. 81. 73 t. — 
SystemdeKhotinzky. 88. 1059. — System Le - 
V e t t-M ü 1 1 e r. L. 82. 788. — Optisches System der 
elektr. Beleuchtung. Molerau. Gebrian. L. 
79. 603. L. 80. 137. — Die neue elektr. Be- 
leuchtung von Siemens <& Halske. L. 80- 
552. — Das System Siemens in seiner Wirk- 
samkeit als Strassenbeleuchtung für London. 
81. »341. — System Weston. L. 88. 100. 264. 
L 85. 813. — System Zipernowsky L. 
83. 531. 
Elektrische Belenchtmig« Beleuchtungsversuch 
mit dem elektr. Licht von Wilde L. 74. 491. — 
Versuche mit elektr Licht. W.A.Anthony. L. 
77. 40. — Versuche mit elektr. Beleuchtung in 
Berlin. Cuno. 82 769. — Zweck u. Art der Ein- 
richtung von Versuchsanstalten für elektr. Be- 
leuchtung. A. Fischer. 85. 737. 

— Die elektr. Beleuchtung in Paris vor dem Ge- 
meinderath. 78. 680. 79. 63. — Die elektr. Be- 
leuchtungsfrage in der englischen Parlaments- 
commission. 79. 304. 373. 436. — Die Frage der 
elektr. Beleuchtung auf dem elektr. Congress in 
Paris. 81. 766. - Die Stellung der städtischen 
Verwaltungen in England zur Frage der elektr. 
Beleuchtung. 82. 724. — Regie- oder Privatbe- 
trieb? 87. 1112. — Vorzüge der elektr. Beleuch- 
tung. A. Hegen er. 88. 256. 

— Strassenbeleuchtung mit elektr. Licht. 79. 223. 
81. 217. 716 745. 82. 177. 196. 318. N. H. Schil- 
ling. 82. 640. ~ Die Städtebeleuchtnng mit 
Elektricität. H. C. S pal ding. L. 81. 95. — An- 
lage mit Weston-Bogenlampen u. Maxime-Incan- 
descenzlampen. L. 83. 165. — Eiserner Gitter- 
mast für elektr. Beleuchtung grösserer Plätze. 
L. 84. 624. — Zur Frage der elektr. Strassen- 
beleuchtung. 84. 737. — Zur elektr. Strassen- 
beleuchtung mit Beziehung auf Berliner Ver- 
hältnisse. 84. 756 — üeber das elektr. Bogen- 
licht, besonders für Strassenbeleuchtung. 84. 810. 

— Die Strassenbeleuchtung mit elektr. Glüh- 
lampen. W. H. Preece. L. 85. 475. — Zur elektr. 
Strassenbeleuchtung. 85. 641. — Zur Frage der 
elektr. - Strassenbeleuchtung. N. H. Schilling. 
85. 722. — üeber das System der sog. Thurm- 
beleuchtung. 85. 823. — Bogenlicht u. Glühlicht 
in Parallelschaltung. R. Rühlmann. L. 86. 91. 

— üeber elektr. Städtebeleuchtung. Kam Iah« 
87. 183. — Gutachten des Prof. Dr. Hagen über 
das Project zur elektr. Beleuchtung der Strasse 
> unter den Linden c in Berlin. 87. 1025. ~ Z^ir 
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Beleachtung grösserer Stadtgebiete mittels Mek- 
tricitat. A. Hegen er. 88. 257. 261. 
ElektriBChe Beleachtung. Bericht über die Er- 
richtung einer Gentralstation für Glühlichter. 
W. Cooke. L. 83. 165. — Ueber die zweck- 
raftssigste Art einer Centralanlage für elektr. 
Beleuchtung. Kfiiik. L. 84. 672. — Die elektr. 
Beleuchtung mit besonderer Berücksichtigung 
der in den Vereinigten Staaten Nordamerikas 
zu Oentralanlagen vorwiegend verwendeten 
Systeme. E. Hagen. 84. 809. — üeber elektr. 
Centralstationen. N. H. Schilling. 85. 693. 
~ Elektr. Centralstationen mit Transformatoren 
u. Becundärgeneratoren. 86. 146. — Die elektr. 
Beleuchtung von Centralstationen, System Ziper- 
nowsky-Deri. L. 86. 960. — Erfahrungen mit 
Centralstationen. 87. 549. — Üeber Central- 
stationen, deren Anlagekosten u. Betrieb gegen- 
über Einzelanlagen N. H. Schilling. 87. 935. 

— üeber Centralstationen und deren Errichtung in 
einer Anzahl grösserer deutscher Städte N. H. 
Schilling. 87. 963. — Blockstationen. N. H. 
Schilling. 87. 968. 969. Anm. — Einrichtung u. 
Betrieb elektr.Centralstationen. üppenborn.88. 
•205.— üeber die Anforderungen, welche an elektr. 
Centralstationen zu stellen sind. A. Hegen er. 
88. ^8. — Die Erzeugung u. Vertheilung der 
Elektricität in Centralstatioi^en. M. Krieg. L. 
88. 497. 918. 1087. — Ueber die Einführung, 
den Bau u. den Betrieb elektr. Centralstationen 
durch Städte. A. H e g e n e r. 88. 568. 749. H e m m e. 
569. 755. — Üeber Anlage, Betrieb u. Renta- 
bilität von Centralstationen für elektr. Beleuch- 
tung. W. Pritsche. 88. •700. •727. 

— Die Edison'sche Centralbeleuchtung in New- 
York. 82. 723. 83. 151. 84. 812. — Die Edison'sche 
Centralstation in Mailand. L. 83. 731. C. H. 
Ben ton. L. 84. 672. s. a. L. 86 255. — Das 
Ende der elektr. Centralstation am Holborn- 
Viaduct in London. 84. 33. — Die elektr. Central- 
station in Boston L. 84. 549. — Elektr. Central- 
anlage für die innere Geschäftsstadt Dresdens. 
T. Rittershaus. L. 84. 642. — Elektr. Glüh- 
lichtstationen in Berlin. 84. 738. — Die Central- 
station in Stanton Street New- York. L. 88. 813. 

— üeber die von der Deutschen Edison-Gesell- 
schaft ausgeführten Centralanlagen 0. v. M i Her. 
L. 85. 846. — Centralstation der städtischen 
Elektricitätswerke in Berlin. 85. 904. — Die 
elektr. Centralstation in Antwerpen. L. 86. 207, 
in Frankfurt a. M. 86. 563. 609, in Luzem. L. 
86. 847. — Die elektr. Centralstationen in Berlin. 
J. Zacharias. L. 87. 72. — Elektr. Central- 
stationen in Amerika. 87. 517. — üeber die 
Anlage einer Centralstation für elektr. Beleuch- 
tung in der Stadt Köln. A. Hegen er. 88. 256. 



Elektrische Beleftchtung» Die elektr. Beleuchtung 
in der Spinnerei zu Epinal. W. Grosse-Teste. 
L.78. 306. — Beleuchtung gewerblicher Etablisse- 
ments mit elektr. Regulirlampen. 78. 381. — Die 
elektr. Beleuchtungsanlage in den Steinbrüchen 
von Anger. B lavier. L. 81. 46 — Die elektr. 
Beleuchtung in Bergwerken. Freece. L. 81. 
95. — ^ Die elektr. Beleuchtung für industrielle 
Zwecke. R. E. Crom p ton. L. 81. 237, — Die 
elektr. Beleuchtung auf der Kruppschen Gussstahl- 
fabrik. 82 447. — Die elektr. Beleuchtungsanlage 
des Lagerhauses von P. Jones in London. L. 83. 60. 

— Vorzüge der elektr. Beleuchtung in Fabriken. 
L. 83. 165. — Die elektr. Beleuchtung in Fabriken 
u. Mühlen. C. J. H. Woodbury. 83. 47. L. 83. 
373. — Die elektr. Beleuchtung der Hütte Gnaden - 
berg bei Köflach. L. 83. 413. -— üeber die Anwen- 
dung der elektr. Beleuchtung der industriellen 
Etablissements Schlesiens. L. 84. 59. s. a. 84. 
131. — Elektr. Beleuchtungsanlagen in Schlesien. 
84 839.- — Die elektr. Beleuchtungsanlagen der 
Firma Ganz & Co. L. 84. 549. — Elektr. 
Beleuchtung von Zuckerfabriken. L. 84. 239 
9. a. 87. 925^ — Die elektr. Beleuchtung der 
Kautschuk- u. Gnttaperchawerke in Silbertown. 
L. 86. 758. 

— Edison's elektr. Beleachtung in Menlo-Park. 
Ouderbridge. L. 80. 348. — Die elektr. 
Strassenbeleuchtung in London nach verschie 
denen Systemen 80. 739. 81. *340. 82. 249. 
464. 508. — Die elektr. Beleuchtung in Paris. 
80. 145. 716. 745. — Die elektr. Beleuch- 
tungsanstalten in Paris. L. 81. 18. — Die 
elektr. Beleuchtung der Louvre- Magazine in 
Paris. Honorö. L. 81. 509. L. 83. 732. — 
Die elektr. Beleuchtung von Godalming. 82. 
73. — Die elektr. Beleuchtung in New -York. 
82. 4. 372. 85. 492. — Die elektr. Beleuch- 
tung der Brücke zwischen New-York u. Brooklyn- 
L. 83. 732. — Die elektr. Beleuchtungsinstallation 
in einem Clubhaus zu Oxford. L. 83. 373. — 
Die elektr. Beleuchtung bei der Illumination 
zu Ehren der Kaiserkrönung in Moskau. L. 83. 
773. — Die elektr. Beleuchtung des Magazins 
du Printemps in Paris. L. 83. 413. L. 84. 504. 

— Die elektr. Beleuchtung des neuen Stadthauses 
in Paris. L. 84. 25. 124. — Die Beleuchtung 
des Torcadero-Saales in Paris mit Soleillampen. 
L. 84. 58. — Die elektr. Beleuchtung des 
Sedan - Panoramas in Berlin. 84. 62. — Die 
elektr. Strassenbeleuchtung in Temesvar. M. 
Läzär. 84. 875. — Actenstücke zur elektr. 
Beleuchtung in Temesvar. 84. 878. — Die elektr. 
Beleuchtungsanlage in Temesvar. Kierzkows- 
ki -Stewart. L. 85. 169. — Die elektr. Strassen- 
beleuchtung in Hannover. L. 86. 255. — Die 
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elektr. Beleuchtung des Thronsaales des Königs 
▼on Rumänien mit Soleillampen. C. So u läge. 
L. 85. 305. — Die elektr. Beleuchtung im Rath- 
hause zu Berlin. L. 86. 414. — Die elektr. Be- 
leuchtungsanlage im neuen Wiener Rathhause. 
A. Fausek. 86. 805. M.v.Pichler. L. 87. 231. 
73^. — Die Beleuchtungsanlage in Pittshurg u. 
die Secundflrgeneratoren von Gaulard u. Gibbs. 
L. 87. 198. — Die elektr. Beleuchtungsanlage 
im kaiserl. Winterpalast in Petersburg. 87. 312. 

— Die elektr. Beleuchtungsanlage im Kriegs- 
ministerialgebäude zu München. 8. v. G a i s b e r g. 
L. 87. 732. — Gegenwärtige Ausdehnung u. Stand 
der elektr. Beleuchtung in Hamburg. Y o 1 b e h r. 
87. 943. — Beschreibung der Elberfelder Elek* 
tridtfttswerke. Hemme. 88. 782. 

Elektrische Belenehtuig. Die elektr. Bühnen- u. 
Theaterbeleuchtung. 82. 377. 388. L. 82. 340. — 
Theaterbeleuchtung mittels elektr. Glühlichts. 
L. 83. 732. — Die elektr. Beleuchtung von 
Theatern mit Edison • Glühlicht. Deutsche 
Edison-Gesellschaft. L. 84. 730. — Ap- 
parat zur farbigen Glfihlichtbeleuchtung für 
Bühnen. 0. Lautenschläger. Pat. 84. *H05. 

— Zur elektr. Theaterbeleuchtung. A. Sturm - 
hoefel. L. 85. 662. — Das elektr. Licht in 
Theatern. L. 86. 53. — Theatercontracte n. 
elektr. Licht in Halle. 86. 128. — Zur elektr. 
Theaterbeleuchtung. 88. 418. 

— Die elektr. Beleuchtung der Pariser Oper. 81. 
747. L. 82. 52 117. L. 86. 124. E. de Fodor. 
L. 87. 47>\ des Savoy-Theaters in- London. L. 
82. 153. P. Jordan. L. 83. 372. 772, des Theaters 
in Brunn. 82. 417. 755. L. 83. 60. 265. P. 
Jordan. L. 83. 372. 772. — Die Einrichtung 
der elektr. Bühnenbeleuchtung mit Glühlicht 
auf der MOnchener Elektricitäts- Ausstellung. 
L. 83. 342. — Die elektr. Beleuchtung des Eden- 
theaters in Paris. L. 83. 531. 732, des Residenz- 
theaters in München. L. 83. 773, des Theaters 
in Stuttgart. 84. 70. L. 84. 280, des Scala- 
Theaters in Mailand. R. Ferrini. L. 84. 356. 

— Die Belenchtungseinrichtungen für elektr. 
Licht u. das Theater der intemationalen^Elek- 
tricitätsausstellnng in Wien. L. 84. 624. — Die 
elektr. Beleuchtung des Theatre de l'Ambigu in 
Paris. L. 85. 153. — Die elektr. Beleuchtungs- 
anlage der kgl. Theater in München. Ph. Seubel. 
L. 85. 754. B. a. L. 87. 72. — Die elektr. Be- 
leuchtung des Princesstheaters in London. L. 
87. 395,'' des Opernhauses in Berlin. 87. 952, 
des Theaters am Gärtnerplatze zu München. 88. 
964, des neuen Bnrgtheaters in Wien. 88 1026. 

— Beleuchtung der Schienenwege mit elektr. Licht. 
L. 75« 341. — Elektr. Beleuchtung auf Eisenbah- 
nen. A. R. von Wettstein. L. 78. 707. — Die 



elektr Beleuchtung des Holbom-Viaducts mittels 
Jablochkoff*scher Kerzen. L. 79. 138. — Fahrbares 
elektr. Licht für Eisenbahnen. Ransomes, Sims 
u. Head. L. 79. 393. — Elektr. Beleuchtung für 
Eisenbahnen. L. Becker. L. 79. 521. — Die 
elektr. Beleuchtung des St. Gotthard-Tunnels. 81. 
175. — Die elektr. Glüblichtbeleuchtung des 
Holbom-Viaducts in London. 83.503. L 84. 193. 
Elektrische Beleachtang. Elektr. Beleuchtung von 
Eisenbahnwagen in Frankfurt a. M. 82. 131. — 
Die elektr. Beleuchtung der Eisenbahnwagen auf 
der Route zwischen Jersey City u. Newark. L. 83. 
60. -— Einrichtung zur Beleuchtung von Eisen- 
bahnzügen mittels Elektricität u. Gas. D. Tom- 
masi. L, 85. 256. Pat. 85. 359. — Versuche 
mit elektr Beleuchtung der Eisenbahnwagen in 
Württemberg. 87. 554. — Die elektr Beleuch- 
tung der Eisenbabnzüge. Dietrich. L. 87.651. 

— Ueber die Anwendung der elektr. Beleuchtimg 
auf deutschen Bahnhöfen. (Berlin, Düsseldorf, 
Elberfeld, Hannover, München.) A. Oelwein. 
L. 81 95 81. •13J. H. v. Corswant. 81. 259. 

— Die elektr. Beleuchtung des Nordbahnhofes 
in Paris. 76. 180, des Centralbahnhofes in Mün- 
chen. 80. 6. 10. 15, des Ostbahnhofes in Berlin. 
80. 15, des Strassburger Bahnhofes. 82. 104. 841, 
des Bahuhofes in Zürich. 82. 762, des schlesi- 
schen Bahnhofes in Beriin. 82. 234. L. 82. 340. 
M. Wille. L. 86. 7S8, des neuen Centralbahn- 
hofes in Strassburg. L. 84. 672, des Central- 
bahnhofes von Budapest. L. 84. 728. L. 85. .ST), 
des Great Western Bahnhofes in London. Garbe. 
L. 86. 847, des Paddington-Bahnhofes in London. 
L. 86. 898. — Die hydraulische Betriebsanlage 
zur elektr. Beleuchtung des neuen Centralbahn- 
hofes in Frankfurt a. M. 87. 190. — Bahnhof- 
beleuchtung in Frankfurt a. M. 88. 803. 

— Die elektr. Beleuchtung auf dem Themse Em- 
bankement mittels Jablochkoff 'scher Kerzen. 
L. 79. 138. — Die elektr. Beleuchtung der 
Albert Docks in London. L. 80. 685. L. 81. 
236. — Die Beleuchtung des Hafens von 
Havre mit 33 Jablochkoflfkerzen. L. 82. 152. — 
Die Hafenbeleuchtung von Rouen mit Apparaten 
von Sautter u. Lemonnier, Siemens u. Jabloch- 
koff. L. 82. 788. — Die elektrische Beleuch- 
tung der rue Canebi^re u. des alten Hafens 
von Marseille durch Brush Lampen. L. 84. 57. 

— Die elektr. Beleuchtungsanlage der Docks, 
Werkstätten u. Bureaus des Norddeutschen Lloyd 
in Bremerhafen. 86. 214. — Die elektr. Be- 
leuchtung des Freihafengebietes in Bremen. 87. 
371. — Die für die elektr. Beleuchtung des Frei- 
hafens zu Hamburg bestimmte hydraulische An- 
lage. L. 88. 190. — Elektr. Anlage im Hamburger 
Freihafengebiete. 88. 434. 
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Elektrische Beleachtang. Das elektr. Licht auf 
Leuchtthünnen. 81. 328. — Elektr. Beleuchtmig 
der Kosten von Frankreich. L. 82. 408. ö51. — 
Die elektr. Beleuchtung des Leuchtthurmes Planier 
bei Marseille. L. 82. 528. — Das elektr. Licht 
für Leuchtthurmbeleuchtung. M. Herrmann. 
84. B83. 85. 403. s. a. L. 85 8G9. — Das elektr. 
Licht auf Leuchtthünnen. J. Hopkinson. L. 
87. 231. 

— Elektr. Beleuchtung auf See. L. 77. 412. — 
Die elektr. Beleuchtung des Sundes. 78. 678. — 
Das elektr. Licht im Dienste der Schifffahrt. 
H. Krüss L. 83. 265. 588. — Die elektr. Be- 
leuchtung des Suezkanals. 86. 28. — Erfahr- 
ungen mit der elektr. Beleuchtung des Fahrwassers 
bei New-York. 86. 971. 

— Die elektr. Beleuchtung auf Schiffen. H.Fon- 
taine. L. 76. 422. — Das elektr. Licht am 
Bord der Schiffe. L. 76 521. L. 82. 651. - Die 
elektr. Beleuchtung des Schiffes Arizona. L. 83. 
413. — Die elektr. Beleuchtung von Schiffen 
durch die Edison & Swan Co. L. 84. 124. — Die 
elektr. Beleuchtungsanlage des Schnelldampfers 
»Elbe«. L. 84. 504. 

— Das elektr. Licht für Kriegszwecke. 79. 306. L. 
83. 342. — Versuche mit elektr. Lichtapparaten 
seitens der Militäringenieurschule zu Chatham. 
L. 81. 3B4. — Fahrbare Anordnungen von Mo- 
toren mit Lichtmaschinen für militärische Zwecke. 
81. 639. — Apparate für Projection elektr. Lichtes 
für militärische Zwecke. L. 81. 617. — Trans- 
portable Apparate für die elektr. Beleuchtung 
im Kriege. Sauter u. Lemonnier. L. 82. 153. 

— Elektr. Beleuchtungsapparat für Kriegszwecke. 
L. 83. 61. 

— Die elektr. Beleuchtung in ihrem Concurrenz- 
Verhältnisse zum Gas. W. Oechelhäuser. 77. 
433. 689. Frischen. 77. 441. Henning. 77. 
444. Krakow. 77. 444. H. Bunte. 77. 445. 
Grahn. 77. 446. N. H. Schilling. 88. 392. — 
Die elektr. Beleuchtung im Allgemeinen u. ihr 
Verhältniss zur Gasbeleuchtung. 78. 557. 613. 
641. 682. 717. 745. 79. 1. 40. 61. 105. 109. 204. 
81. 258. 705. 82. 319. 469. 661. 803. 84. 174. 186. 
85.823. Lentz. L. 82. 562. C.W.Siemens. 
82.666. N.H.Schilling. 82.639. 692. 85. 729. 
C. F. Jahn. L. 88. 1144. 

— Elektr. Beleuchtung u. Gasconsum in Paris. 
79. 259, in London. 82. 106. — Beleuchtung 
durch Gas u. durch Elektricität. Sugg. 80. 48. 

— Vergleich der Lichtstärke des elektr. Lichtes 
mit dem Gaslicht. L. 81. 509. — Elektricität u. 
Gas. 82. 719. C.W.Siemens. 82.666. Kfiiik. 
L. 84. 671. — Vergleichung von Gas u. Elektri- 
cität in Bezug auf Leuchtkraft u. Wärmeerzeug- 
ung. G. Gueroult. L. 83. 732. — Die Resul- 



tate vergleichender Versuche zwischen elektr. 
Bogenlicht u. verschiedenen Gasbeleuchtungs- 
systemen. Fischer. 88. 800. — Elektr. Licht 
u. Gas in den kleineren Städten der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. 88. 965. -— Die elektr. 
Beleuchtung gegenüber der gewöhnlichen Strassen- 
beleuchtung. S. Elster. 88. *1080. 
Elektrische Beleachtniiflr. Versuche zur Fest- 
stellung der Kosten der elektr. Beleuchtung gegen- 
über der Gasbeleuchtung. 79. 105. 109. 80. 11. 

— Kostenpunktim Vergleich mit Gasbeleuchtung. 
78. 561. 81. 749. 82. 470. 83. 46. 151. 84. 811. 
85. 153. 54L Sartiaux. L, 76. 384. H. Fon- 
taine. L. 78. 520. Cernesson. L. 79. 327. 
Othegraven. L. 82. 561. Schwarzer. L. 82. 
562. N. H. Schilling. 82. 647. 650. J. E. Melon. 
L. 85. 501. — Kosten der Glühlichtbeleuchtang 
im Verhältniss zur Gasbeleuchtung. Delahaye. 
83. 761. Ber. 904. 

— üeber die Kosten der elektr. Beleuchtung. 80. 
4. L. 82. 340.561. 82.724.772. 86. 359. Dupuy. 
L. 80. 685. Crompton & Co. L. 82. 300. — 
Kosten der elektr. Haus- u. Strassenbeleuchtung. 
W.H. Preece. L. 8L 365. — Kosten der elektr. 
Hausbeleuchtung. 82. 5. Preece. L. 86. 667. — 
Kosten der elektr. Eisenbahnwagenbeleuchtang. 
L. 82. 409. — Kosten der elektr. Beleuchtung 
von Eisenbahnwagen mit Accumulatoren, Edison- 
u. Swan-Lampen. C. Fink. L. 83. 772. — An- 
lage- u. Betriebskosten der elektr. Beleuchtung. 
L. 88. 100. 83. 800. — üeber die Betriebskosten 
des elektr. Lichtes. F. Decker. L. 88. 732. — Die 
finanzielle Seite elektr. Unternehmungen. 84. 177. 
N. H. Schilling. 85. 697. — Concurrenzofferten 
für die Beleuchtung des neuen Theaters in 
Pressburg. 85. 452 — Bedingungen u. Preis 
für elektr. Beleuchtung bei Centralstationen. 86. 
735. — Anlage- u. Betriebskosten der comb!- 
nirten elektr. Beleuchtung. A. e l w e i n. L. 
87. 680. — Kosten der elektr. Beleuchtung in 
industriellen Anlagen. A. Bayon. L. 88. 84. — 
Die Kosten der elektr. Beleuchtung u. die Auf- 
stellung von Tarifen. A. Hegener. 88. 260. 262. 

— Entwicklung von Formeln zur Betriebskosten- 
berechnung elektr. Beleuchtungsanlagen mit 
Glühlicht. Ch. Garbe. L. 88. 648. — Materialien 
für Kostenanschläge elektr. Lichtanlagen. E. de 
Fodor. L. 88. 947. — Ueber die Kosten der 
elektr. Beleuchtung. May. 88. 1096. 

— Anlage- u. Betriebskosten der elektr. Beleuch- 
tung in Rlackpool. W. Chew. 80. 307. — An- 
lage- u. Betriebskosten der elektr. Beleuchtung 
in der Bleicherei zu Breuit-en-Auge. L. 81. 166, 
in den Schieferbrüchen zu Augers. L. 81. 167. 

— Kosten der elektr. Beleuchtung in Boston. 
83. 75. — Die Kosten der elektr. Beleuchtung 
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des Louvre-MagaziüB in Paris. 83. 787. — fie- 
triebaeif^bnisse der elektr. BelenchtungBanlage 
in der Leipzigerstrasse n. dem PotsdamerpUts 
in Berlin. Fr. ▼. Hefner-Alteneck. 84. 182. 
Jährliche Kosten der elektr. Beleuchtung in den 
beiden Hoftheatem zu Mflnchen. 85. 392. — 
Kosten der elektr. Beleuchtung bei der Erfin- 
dungsausstellung in London. 86. 188. 
Elektrische Belenehteng. Ueber die Kosten der 
elektr. Beleuchtung mit Jablochkoff'schen Kerzen. 
W. OechelhÄuser. 78. 614. — Betriebsver- 
hältnisse u. Kosten der Beleuchtung nach dem 
System Jablochkoff. 79. 404. 80. 2. 113. L. 88. 562. 

— Kosten der elektr. Incandescenzbeleuchtnng 88. 
470. 473. 662. 805. L. 88. 528. 652. 84. 810. 
Krimping. L. 88. 604. N. H. Schilling. 88. 
fV47. H.Cunynghame. L. 83. 265. A.Fischer. 
86.745. — Anlage- u. Betriebskosten einer elektr. 
Beleuchtung mit Glflhlampen System Swan u. 
Lichtmaschinen System Siemens. 88. 673. — 
Kosten der elektr Glflhlichtanlage zu Nottingham. 
L. 88. 413. — Preis des Edisonlichtes in New- 
York. 83. 76. 84. 811. 

— Kosten des elektr. Bogenlichtes nach Schuckert- 
schem System. L. 88. 562. — Ueber die Kosten 
der elektr. Bogenlichter. Siemens u. Halske. 
L. 83. 100. A. Fischer. 85. 746. — Kosten- 
anschlag für eine selbständige Bogenlichtanlage 
mit 5 Lampen u. deren jährliche Unterhaltungs- 
kosten. L. 85. 414. — Betriebskosten von drei 
Bogenlampen in Nürnberg. 86. 575. 

— Hi ndemisse der allgemeinen Verbreitu ng, Woo- 
dall. 79. 40. — - Ueber die mit der elektr. Be- 
leuchtung verbundenen Gefahren. 81. 750. — 
Vorsichtsmaassr^eln gegen Gefahren der elektr. 
Beleuchtung. 88. 9. L. 88. 117. 

— Ueber die Feuersicherheit der elektr. Beleuch- 
tung. 83. 47. L. 88. 652. L. 85. 814. N. H. Schil- 
ling. 88. 646. 85. 658. — Feuergefährlichkeit 
u. die Mittel dagegen. H. Morton. 88. 7. W. 
Siemens. L. 83. 264. 83. 308. — Feueigefähr- 
lichkeit. K. Hartmann. 87. 1042. — Feuer- 
versicherung u. Elektricität. L. 83. 342. 586. 87. 
920. — Vorsieh tsmaassregeln bei der Einrichtung 
u. Angaben zur Verhütung von Feuersgefahr. 
K. Hedges. L. 88. 497. — Zur Feuersicherheit. 
88. 672. — Ueber die Ursache der Feuersgefahr. 
L 88. 946. 

— Unglücksfall durch elektr. Licht. 80. 667. — 
Brand in Folge eines Zwischenfalls an der elektr. 
Beleuchtung zu Varallo. L. 81. 237; zu Lune- 
ville. 83. 76. — Feuer durch Glühlichter bei der 
Ausstellung in Wien. 83. 788. — Tod durch 
Elektricität. 84. 760. — Feuer durch elektr. Be- 
leuchtung in Berlin. 86. 640. — Tod durch Elek- 
tricität 88. 158. — Feuer durch Transformatoren 



in Luzem. 88. 387. 496. — Gasexplosion in Ham- 
burg durch elektr. Leitung. 88. 446. 
Elektrische Belenchtmig« Zur Frage der Betriebs- 
sicherheit. N.H.Schilling. 85. 659. — Störungen 
der elektr. Beleuchtung in Paris. 78. 642, in Lon- 
don. 88. 508, im Theater zu Brunn. 85. 158. 232, im 
Theater zu Stuttgart. 85. 208, inTemesvar. 85. 288. 
368.454, im Theater zu München. 85. 734, in Beriin. 

85. 733. 86. 765, inNew-York. 86 881. — Nicht- 
znstandekommen der Theaterbeleuchtung in 
Brüssel. 86.94. — Ausserbetriebsetzung der elektr. 
Beleuchtung in der Leipzigerstrasse zu Berlin. 

86. 29. — Störung der elektr. Beleuchtung in 
Prag. 88. 272. — Beleuchtungsstörung im Hof- 
theater zu München. 88. 1024. — Versagen der 
elektr. Beleuchtung im herzoglichen Palais zu 
Darmstadt. 88. 1063. — Versagen der elektr. 
Beleuchtung im kgl. Odeon zu München. 88. 1064. 

— Vorschriften für die Anlage u Bedienung elektr. 
Beleuchtungsinstatlationen. L. 88. 652. — Be- 
stimmungen der städtischen Elektricitätswerke 
in Berlin über die Beleuchtung einzelner Grund- 
stücke. 84. *798. — Verpachtung des Betriebs 
in Hamburg, Vertrag zwischen der Stadt u. dem 
Pächter. 87. 396 — Lieferungsbedingungen für 
elektr. Strom zu Belenchtungszwecken in Salz- 
burg. 87. 405. 

— Einführung der elektr. Beleuchtung, Errichtung 
von Oentralstationen u. elektr. Anlagen zu: Tri- 
berg. 85. 23, Frankfurt a. M. 86. 30. 878. 1049. 

87. 1141. 88. 652, Lübeck. 86. 62. 614, Rom. 
86. 95, Salzburg. 86. 95. 87. 1116, Dessau. 86. 
126. 877, Schwerin. 86. 128, Wien. 86. 192. 516. 
883, Bad Gastein. 86. 563, Köln. 86. 641. 88. 
203, Schaffhausen. 86. 675, London. 86. 706, 
Trient. 86. 707, Hamburg. 86. 823. 912. 88. 5^3, 
Neumünster. 86. 827, Elberfeld. 86. 852, Tivoli 
bei Rom. 86. 882, Leipzig 86. 913, Wiesbaden. 

86. 1032, Troppau. 87. 443, Mülhausen i. E. 

87. 517, Darmstadt. 87. 734. 88. 554, Barmen. 

87. 764, Magdeburg. 87. 1112, Halle a. d. S. 
87. 1142, Dresden. 88. 32. 343, Königsberg. 88. 66. 

Elektrischer Beleachtnngswagen für nächtliche 
Arbeiten. L. Becker. 79. 306. s. a. 87. 623. 

88. 502. 

Elektrische CentralstaüoBen siehe Elektrische 
Beleuchtung. 

Elektrische Qesellschaften« Actiengesellschaften 
in England zur Ausbeutung der verschiedenen 
Erfindungen im Gebiete der Elektricität. 78. 
684. — Gesellschaften für elektr. Beleuchtung 
in England. L. 81 769. — Die Gesellschaften 
für elektr. Licht in England. R. Mittag. 83. 
158. — Stand der Actien der Gesellschaften für 
elektr. licht in England, Amerika u. Frankreich. 
L. 84. 58. L. 85. 99. 85. 697. 
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Elektrische Geseilschaften. 

— Austraf tan Electric Light and Power Storage Co. 
Actienkapital u. Stand der Actien. L. 84. 58. L. 
85. 99. 85. 697. 

— Anglo-Amerikaii-Brus/i E. L. Co. L. 82. 153. — 
Actienkapital u. Stand der Actien der Anglo- 
American Brush Electric Light Co. L. 84. 58. 
239. L. 85. 99. 85. 697. — Anglo - Außtrian- 
BrushEIectrical-Company. L 82. 528. — Actien- 
kapital u. Actiencours der Brush Elektric Light 
and Power Co. for Scotland. L. 85 99. 85. 697. 

— Vertrag der Brush-Gesellschaft mit der Stadt 
Temesvar. 83. 275. 

— Eaatern Electric Light and Power Co Actien- 
kapital a Actiencours. L. 84.58. L. 85. 99. 85. 697. 

— Edison Electric Illuminating Company in Now- 
York. Geschäftsbericht. 85. 305. 362. — Actien- 
kapital u. Actiencours. 85. 698. — Die perma- 
nenten Installationen der Edison - Gesellschaf t. 
L. 84. 90. — Soci^t^ Edison in Paris. 87. 518. 

— Deutsche £(//8o/?- Gesellschaft für angewandte 
Elektricität in Berlin. Statuten. 83. 287. 304. — 
Vertrag mit der Stadt Beriin. 83. 853. 87. 621. 

— Ofifert der Gesellschaft wegen Anlage einer 
elektr. Centralstation in Lübeck. 84. 249. — 

^eschäftsmittheilungen. 84. 899. — Die deutsche 
Edisongeseilschaft. N. H. Schilling. 85. 700. 

— Geschäftsbericht der Deutschen Edisongeseil- 
schaft. 85. 422. 86. 425. — Verwaltungsbericht 
der Edisongesellschaft. 87. 174. — Rechnungsab- 
schluss. 87. 619. — Fusion der deutschen Edison- 
gesellschaft u. der Firma Siemens & Halske, 
Allgemeine ElektriciUtgesellschäft. 87. 476. 618. 

— Allgemeine Eiektricitätsgesellschaft in Berlin. Ge- 
schäftsbericht. 88. 922. 1094. 

— Die Actiengesellschaft der städtischen Efektricitäts- 
i¥erke in Berlin. N. H. Schilling. 87. 939. 

— Berliner Elektricitätswerke s. a. Berlin im Ortsre- 
gister. Vertrag mit der Stadt Beriin. 88 162. 284. 
530. 923. — Generalversammlung. 88. 593. — 
Geschäftsbericht. 88. 922. 990. 1095. 

— Erste Actiengesellschaft für elektr. Centralstationen 
in Wien, 85. 80. 

— Elektrische Gesellschaft S. Schuckert & Cons. in 
Manchen, 86. 881. 

— Actienkapital u. sonstige Verhältnisse der Edison 
Si Swan United Electric Light Company in London. 
L. 84. 58. 239. L. 85. 98. 99. 85. 697. 

— Faure Electric Accumulator Company. L. 81. 60. 
L. 82. 652. 

— Great Western Electric Light and Power Co. 
Actienkapital u. Actiencours. L. 84. 58. L. 85. 99. 
85. 697. 

— Hamond Electric Light and Power Supply Co. 
Actienkapital u. Actiencours. L. 84. 58. L. 85. 99. 
85. Ö97. 



Elektrische QesellschAften, 

— Maxim Westen Electric Light Co. Actienkapital 
u. Actiencours. L. 84 58. L. 85. 99. 85. 697. 

— Schweizerische Gesellschaft für Elektricität. L. 
82. 652. 

— Societä Generale Italiana d'Electricita, System Edison. 
Geschäftsabschluss. 85. 342. 

— Swan United Electric üght Co. Klage gegen die 
Edison Electric Light Co. 84. 172.. L. 84. 192. 

— Compagnie Generale d Electr leite in Brüssel. 87. 517. 

— Der Schwindel in Elektricitäts- Actien. 82. 389. 
543 — Ueber elektr. Gesellschaften. 88. 78^^. 
84. 295. 812. L. 85. 98. 

Elektrische Lampen s. a. Elektr. Apparate. 

— Beleuchtungsapparate für Leuchtthürme. 74. 
815. 818. — Neue elektr. Lichter. L. 78. 234. 

— Lampe von Bouliguine. L. 78.478. — Carre's 
elektrische Lampe. L. 79. 137. — Neuerungen 
an elektr. Lampen. Fahrig. L. 79. 138. 
E. Thomson u. J. Houston. L. 79. 176. Sa- 
gan u. MacCarty. Pat. 80. 353. Dudley 
Brougham. Pat. 81. •lOO. Weston. L. 81. 732. 
Solignac. L.83. 100. 413.— Soleil-Lampe. Clerk 
u. Bureau. 81. 641. L. 8L 617. 769. — Ueber 
elektr. Lampen auf der Pariser Ausstellung. 
O. Fröhlich. L. 82. 340. — Modulationslampe. 
C. Zipernowsky. Pat. 83. *300. — Gray's 
elektr. Lampe. L. 83. 732. -- Versuche mit 
Lampen auf der Pariser Ausstellung. L. 83. 772. 
— Die elektr. Lichtträger auf der Wiener Aus- 
stellung. Hedlinger. L. 83. 773. — Lampen 
von 200 Volt Spannung. 88. 830. 

— Elektr. Kerzen. Debrun u. Law. 81. 639. 
Wilde. 81. 639 Latimer, Clark, Muir- 
head & Co. 81. 640. — Elektr. Spiralkerrc. 
Tichomirow. 81. 680. — Versuche mit elektr. 
Kerzen auf der Ausstellung in Paris. L. 83. 342. 

— Die elektr. Lampe (Kerze) von Jablochkoff. 
L. Denayrouze. 77. 297. P. Jablochkoff. 
L. 77. 142. 413. L. 78. 72. 479. s. a. 78. •98. 

78. ^567. Taf. 11. Fig. 3. — Die Anwendung 
der elektr. Kerze. P. Jablochkoff. 78. 682. — 
üeber die selbstthätige Vorrichtung zum Aus- 
wechseln der Jablochkoff 'sehen Kerzen, v. Hef- 
ner-Alteneck. 79. 62. — Neuerungen an 
elektr. Brennern, insbesondere an Jablochkoff - 
sehen Kerzen. Sociöt^ G^nörale d'Eletricite. 
Pat. 80. 319. — Die Jablochkoffkerze auf der 
Ausstellung in Paris. 81. 637. — Die Leucht- 
kraft der Jablochkoffkerze. L. 82. 116. — Auto- 
matische ümschaltevorrichtungen für die Jabloch- 
koffkerzen. L. 82. 528. 

— Elektr. Lichtapparat, Lampe. J. C. Jamin. 

79. 224. 80. 395. *457. Pat. 80. •387 ♦556. 693. 
Pat. 81. M?^ *625. L. 81. 769. — Versuche 
mit der Lampe von Jamin. 80. 395. — Jamin'? 
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elektr. Kerze. 80. *457. — Jamiii» ' elektr. 
Kene oder Lampe auf der Ausstellung in Paris. 
81 640. 

Elektrische Lampen« Lampe für die Ausstellung 
in Philadelphia. DuMoncel. L. 76. 38ö. — Die 
Lampen von Marcus u. Eggers in Wien. 78. 
683. L, 79.(i03 — Die elektr. Lampe vonBrush. 
78.687. Taf.18. Fig.Tu.«. 8L 2. L. 8L 18, — Die 
elektr. Lampe von Wallace-Farmer. 78. 717. 
L. 79. 478. 479. 604. — Elektr. Lampe mit os- 
cillirender Bewegung der Eohlenspitsen. 8i e m e n s 

. u. Halske 79. 305. — Selbstthatig zur Wirk- 
ung gelangende elektr. Lampe. Siemens u. 
Halske. 79 . 305. — Neuerung an elektr. Lampen . 
Ch.L.Philleux Pat.81.''241. —Abdanks Bogen 
lampe, H. H. Preece. L. 82. 787. s. a. L. 83. 
(il. — Die elektr. Bogenlampe von Schwerd u. 
Scharnweber. L. 88. 60. Pat. 83. *302 •382. 

— Die Bogenlampen auf der Elektricitftts- Aus- 
stellung in Wien. 88. 752. 791. — Die elektr. 
Bogenlampe von Clark u. Bowman. L. 84. 
124. — Bogenlichtlampen mit spiralförmigen 
Kohlen. A. Vogler. Pat. 84. ♦575. — Die 
Bogenlampe von Buss, Sombarth u. Co. Pat. 
86. 177. — Besehreibung einer elektr. Bogen- 
lampe. G. Desrameaux. L. 88 883. 

— Oekonomische Seite von Bogenlicht u. Incan- 
descenslampeu. 81. 709. — Kraftverbrauch der 
elektr. Bogenlampen. C ramer. L. 83. 372. 

— Leuchtkraft verschiedener Bogenlampen. De- 
lahay. L. 85. 754. C. Heim. 87. 676. 

— Die Differenzial- Lampe für getheiltes elektr. 
Licht. Siemens u. Halske. 80. *36. L. 80. 
552. L. 81. 435. — Die Hefner Alteneck' sehe 
Differenzial-Lampe. H.Fontaine. L. 80. 685. — 
Siemens -Hef ner • Alteneck'sche Differenziallampe. 
81. *341. — Anwendung von Siemens • Hef ner- 
Alteneck'schen Differenziallampen in Frankreich. 
85. 208 — Die Pilsenlampe, eine Differenzial- 
lampe. Krizik u. Piette. 81. 677. — Ver- 
breitung der Pilsenlampe. L. 83. 60. — Die 
Differenziallampe von J. Brockie. L. 81. 236. 
Pat 81. ♦625. Pat 88. ♦416. — Differenzial- 
Ringlampe. 8. Schuckert Pat 81. •624. 
L 88. 340. 

— Selbstregulirende elektr. Lampe für Wechsel- 
ströme anwendbar. Siemens u. Halske. L. 
74. 728. — Selbstregulirende elektr. Lampe für 
gleichgerichtete u. für Wechselströme anwendbar. 
Siemens u. Halske. L. 74. 728. — Elektr. 
Lampe mit unabhängigem Regulator. E. Gi- 
rouard. L. 76. 355. — Regulator für elektr. 
Lampen. Serrin. L. 76. 285. L. 77. 522. s. a. 
78. 328. — Der Regulator von Jaspard. 78. 
382. 79. *SS. 81. 678. — Jaspardlampen u. 
deren Linsenoombinationen zur optischen Ver- 



theilung des elektr. Lichtes. L. 82. 117. — 
Ueber elektr. Regulirlampen. 78. 381. — Die 
Regulatoren für elektr. Licht von Me ranne, 
Bouteillons u. Sillet L. 78. 671. — Der Re- 
gulator von de Chan zy. 78. 685. — Elektr. 
Regulirlampe. Rapieff. 79. •85. L. 78. 63B. 
L 79. 478. — Ueber die elektr. Lampe von Ra- 
pieff. Uppenborn. 79. 308. — Krupps elek- 
trische Lampe. L. 79. 543. L. 80. 284. — 
Elektr. Lampe mit Mechanismus zur Rogulirung. 
Siemens u. Halske. Pat 80. •319. — Brush- 
Regulatoren mit zwei Kohlenstiften. 81. •343. — 
Lampe von H. Fontaine. L. 78. 478. — Regu- 
latoren für elektr. Licht H. Fontaine. L. 79. 
393. — Amerikanische Regulatoren für elektr. 
Licht H. Fontaine. L. 79.540. — Regulator 
für elektr. Licht Crompton. L. 79. 522. 
L. 81 364. — Crompton 'sehe elektr. Lampe. 
81. 679. L. 82. 788. — Kohlenlichtregulator. 
W. Hörn. L. 80 284. Pat 80 319. — Elektr. 
Lampe mit revolverartiger Vorrichtung zum 
selbstthätigen Vorschieben neuer Kohlenst&be. 
E. Kuhlo. Pat 80. •387. — Regulator für 
elektr. Licht F. Kröttlinger. L. 81. 47. — 
Regulatoren für elektr. Lampen. L. 81. 167. — 
Elektr. Lampe mit Regulator. F. Million. 
Pat 81. *207. Pat 88. •382. - Die elektr. Re- 
gulirlampen auf der Ausstellung in Paris. 81. 
676. — Automatischer Regulator für elektr. Licht 
J. A. Mandon. Pat 82. ^91. - - Elektr. Regulir- 
lampe. A. Cance. L. 82 153. Pat 83. *38l. — 
KohlenUchtregulator. II. S. Maxi m. Pat 82. •346. 
•348. H. Maxim. Pat 83. ^538 — Regulator 
mit kleinem Lichtbogen an elektr. Lampen. J. 
M. A. G^rard-Lescuyer. Pat 82 *347. Pat 
83. •105. — Elektr. Lampe mit automatischer 
Regulirung. J. Mondos. Pat 83. ^418. 
Elektrische Lampen. Neuerungen an elektr Regulir- 
lampen. Ch. W.Siemens. Pat 80.448. Holcom- 
bes. L. 80. 552. W.Tschikolef 1 L 80. 613. L. 

81. 329. R. J. Gülcher. Pat 80. *693. 81. 
678. Ch. Fr. Heinrichs. Pat 80. 698. L. 
80. 236. L. 81. 732. Pat 82. 90. Pat. 83. 
*502. C. G. Böhm. Pat 80. •694. Pat 82. 
•538. W. B. Godfrey. Pat 81. ♦70. F. Tom- 
massi. Pat 81 •624. de Mersanne. 81. 
68L L. 82. 117. Ch. W. Harrisson. Pat 82. 
•90. S. Schuckert Pat. 82. ^231. *791. 0. 
Schnitze. Pat 82. •345. •346. L. Scharn- 
weber. Pat 82. •347. •539. E. Easton. Pat 

82. •347. Fr. Krizik u. L. Piette. Pat 82. 
•375. J. Fyfe. Pat 82. ^822. E. Bürgin. 
Pat 82. •821. Pat 83. 303. Gebr. Siemens 
&Co. Pat 83. 132. Th. ConnoHy. Pat 83. 
•133. H. Sedlaczek u. F. Wikulill. Pat 83. 
♦133. A. Brown. Pat 83. ♦5Q2. W. Hill. 
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Pat 83. •538. H. Sheridan. Pat. SB. »SiO. 
A. Holcombe. Pat. 83. *540. 
Elektrische Lampen« Elektr. Lampe, gleichzeitig 
Bogenlicht n. Incandescenzlampe. Somzäe. 81. 
715. — üeber ältere u. neuere elektr. Lampen 
gemischten Systems. L. 82. 40JI. — Elektr. Licht- 
bogen- u. Glühlampe mit automatischer Regu* 
lirung. L. S o m z 6 e. Pat 83. •539. — Bogenlampe 
für Parallelschaltung mit Glühlicht. Deutsche 
Edison-Gesellschaft. 85. 451. 

— Die elektr. Glühlichter, Incandesoenzlampen, 
auf der Ausstellung in Paris. 81. 683. 707. -— 
Bericht des Pariser Oomit^s über die auf der 
dortigen Elektricitätsansstellnng untersuchten In- 
candescenzlampen. 82. 762. 777. — Versuche 
mit elektr. Glüh lieh tlampen auf der Ausstellung 
in Paris. L. 83. 342. — Die elektr. Glühlampen 
auf der Elektricitätsausstellnng in Wien. 83. 753. 
792. — Zusammenstellung der wichtigsten Ver- 
besserungen an elektr. Incandescenzlampen. L. 
84. 24. — Verbesserung im Nutzeffect der Glüh- 
lampen. W. Siemens. L. 86. 91. — Dauer- 
versuche mit elektr. Glühlampen. Siemens. 
86. •193. — Geschichte der elektr. Glühlampen. 
L. 86. 758. — Lichtmessungen in der Technik 
mit besonderer Berücksichtigung elektr. Glüh- 
lampen. Strecker. L. 86. 759. — Lichtstärke ver- 
schiedener elektr. Glühlampen. C. Heim. 8^. 677. 

— Konn-Ladyquine'sche Lampe. L. 78. 478. 
— Die Sawyer-Man Lampe. 78. 685. — Neue- 
rungen an elektr. Incandescenz- oder Glühlicht- 
lampen. King. 79. *86. 0. L. R. E. Menge s. 
Pat. 80. ^692. W. E. Sawyer. Pat. 80. •693. 
L. 81. 329. 0. Moses. Pat. 82. •790. J. V. 
Nichols. Pat. 82. •791. Soci^te anonyme 
la force et la lumifere. Pat. 83. • 135. Euro- 
pean Electric Company. Pat. 83. •SOO. L. 
Ochse u. Fr. Werner. Pat. 83. ♦539. T. Gate- 
house. Pat. 83. 778. •Sia H Haddan. Pat 
84. •167. 0. Moses. Pat. 86. 176. 

— Die elektr. Glühlichtlampe von Edison. 79. 145. 
•185. L, 79. 327. 80. *33. 81. 3. 82. »75. 763. 777. L. 
82.86.409. H.Fontaine. L. 79. 393. Bracke tt 
u. Young. L. 80. 551. Edison. Pat. 80. 320. 
Pat. 81. »240. Pat. 82. •91. »345. Pat. 83. »302. 
•417. ^539. -. Edison's Glühlichtlampe auf der 
Ausstellung in Paris. 81. 684. 82. 762. 777. — 
Bestimmung der Lichtstärke von Edison's elektr. 
Lampe. H. A. Rowland u. G. F. Barker. L. 
80. 349. — Einführung der Edison-Lampen in 
New- York. 81. 36, in Strassbui^. L. 82. 52. — 
Nutzeffect von Edison's Incandescenzlampe. 82. 
763. 780—786. 

— - Die elektr. Incandescenzlampe von St. G. L. 
Fox. L. 81. 166. 82. •lOS. 763. 778. Pat. 82. 



♦791. L. 83. 100. Pat. 83. •301. — Nutzeffect von 
Lane-Fox's Incandescenzlampe. 82. 763. 780—786. 
Elektrische Lampen« Die elektr. Incandescenz- 
lampe von H St. Maxim. Pat. 81. •624. H. 
Maxim. Pat. 83. ♦381. — Maxim's elektr. 
Lampen L. 79. 477. L. 80. 653. L. 80. 757. L. 

81. 435. 510. 81. 708. 82. ♦109. 763. 777. — üeber 
das Verhältniss von Kraftverbranch zur Licht- 
inenge bei der Maxim'schen Incandescenzlampe. 
Morton. L. 81. 365. — Nutzeffect von Maxim*s 
Incandescenzlampe. 82. 763. 780—786. 

— Die elektr. Incandescenzlampe von J.W. Swan. L. 
80. 758. s. a. 81. 3. 82. ^107. — üeber Swan's 
Incandescenzlampen. 81. 674. — Die Swanlampe 
auf der Ausstellung in Paris. .81. 707. 82. 763. 
777. — Nutzeffect von Swan's Incandescenzlampe. 

82. 763. 780—786. 

— Die elektr. Lampe von Regnier. 79. ^87. L. 78. 481 . 
L. 79. 174. Werdermann. 79. •Sa L. 79. 
479. Pat. 81. ♦70. — üeber die R^nier'sche 
Incandescenzlampe für elektr. Licht. DuMoncel. 
L. 79. 759. — Modification der elektr. Lampe 
von Regnier u. Werdermann. Hopkins. L. 80. 
21. — Verbesserung an der Incandescenzlampe 
von Regnier- Werdermann. Napoli. 81. 684. — 
Incandescenzlampe. W e r d e r m a n n. L. 82. 788. 

— Hufeisenlampe. G u est. L. 80.552. Pat. 81. ♦625. 

— Die Incandescenzlampe von Jo ä 1 auf der Aus- 
stellung in Paris. 81. 684. — Elektr. Incandes- 
cenzlampen mit Verbrennung. L. 83. 100. — 
Elektr Weissglühlampen. J. J a m e s o n. Pat. 83. 
♦132. — B r u s h's Incandescenzbeleuchtungsappa- 
rate. L. 83. 531. — Die Bostonlampe,'7eine In- 
candescenzlampe. A. Bernstein. L. 84. 58. — 
Elektr. Glühstiftlampe. J. ünger. Pat. 84. ^401. 

— Glühlampen, betrieben durch Accumulatoren, 
Batterien u. dynamoelektr. Maschinen. Adler 
& Co. L. 84. 730. ^ Glühlampen nach Weston's 
System. L. 85. 919. — Die neue Bern s te in-Lampe, 
eine elektr. Glühlampe. L. 87. 269. 

— Herstellung elektr. Lampen u. Anbringung der 
Kohlenfäden. Ch. Gimingham. Pat. 83. •öSO. 

— Herstellung von elektr. Glühlampen. L. 83. 
731. 732. — Die Fabrikation von Fxiisons Glüh- 
lampen in Menlo Park in New- York. L. 84. 280. 

— HersteUnng von elektr. Glühlichtbrennem G. 
Andr^. Pat 84. 575. — Verfahren zur Herstel- 
lung von elektr. Glühlichtlampen. W. Buch n er. 
Pat. 84. ^598. C. Stearn. Pat. 85. 505. 

— Darstellung von Kohlen für elektr. Licht G a a d i n. 
L. 77. 199. F. Garrö. L. 77. 377. Jaquelain. 
L. 82. 408. — Kohlenstifte für Sawyer's u. Man's 
elektr Lampe. L. 79. 543. — Herstellung von 
Kohlenbügeln für elektr. Lampen. J. W. Swan. 
Pat. 81. 479. — Herstellung von carbonisirtem 
Material zu Conductoren u. anderen Zwecken. 
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H. St. Maxim. Fat. 81.624. — Die Herstellung 
von Kohlen zu elektr. Zwecken, Kohlenstifte u. 
Dochtkohlen auf der Ausstellung in Paris. 81. 
682. — Herstellung von Kohlen- u. anderen Con- 
ductoren. H. St. Maxim. Pat 82. 231. — Ver- 
änderungen der Kohlenstifte unter verschiedenen 
Verhältnissen. L. 82. 788. — Herstellung plasti- 
scher Kohle für Glühlichtlampen. F. Friedrichs. 
Pat. 83. 302. — Herstelhmg von Kohlenconduc- 
toren. H. Maxim. Pat. 83. 381. — Probirlampe 
für Kohlenbügel. Th. Edison. Pat. 83 MIT. — 
Verfahren u. Apparate zurl Herstellung derKohlen- 
Btreifen für Glühlichtlampen. Th. Edison. Pat. 
83. •417. — Herstellung U.Verbindung der leuch- 
tenden Bügel in Glühlampen. W. Crookes. Pat. 
83. 777. — Herstellung von Kohlen für Glüh- 
Uchtlampen. F. A. Haase. Pat. 83. 778. — 
Kohlenleiter für elektr. Lampen. E. Weston. 
Pat 83. 778. — Herstellung von Kohlenstiften 
für elektr. Licht. Mignon u. Rouart. Pat. 83. 
•778. — Herstellung von Kohleconductoren für 
Glühlichter. Th. Edison. Pat. 84. 598. — Com- 
poundkohlen für DifEerenziallampen zur Leucht- 
thnrmbeleuchtung. 84. 684. — Herstellung der 
Kohlenfäden für Glühlampen. Elektrotech- 
nische Fabrik Ganstatt. Pat 85. 259. -- 
Herstellung der Kohlen für elektr. Glühlampen. 
J. Swan. Pat. 86. •785. 

Elektrische Lampen. Kitt ftlr elektr. Beleuchtungs- 
apparate. J. V. Nichols. Pat. 81 836. — Glas- 
glocken bezw. Kugeln für elektr. Lampen auf der 
elektr. Ausstellung in Paris. 81. 716. — Contact- 
halter n. Fassung für elektr. Glühlampen. G r ei n er 
u. Friedrichs. Pat. 84. •575. — Befestigung von 
GlühUchtlampen in ihren Haltern. C. Müller. 
Pat. 84. *576 — Halter für elektr. Glühlichtr 
lampen. A. Swan. Pat. 84. •826. Spiee ker. Pat. 
85. •505. H. Pieper. Pat. 86. ♦177. — Glocken- 
Schlüssel für elektr. Glühlampen. W.Hammer 
u. J. Bailey. Pat. 85. »lOö. 

ElektrlBChe LeltnngeB s. a. Gesetze. — Herstel- 
lung von Leitungsdrähten mit u. ohne Isolirung. 
L. 83. 731. — Herstellung von elektr. Leitungs- 
material. J. Kahn. Pat. 85. 282. 

— Isolirung unterirdischer Leitungsdrähte mit flüs- 
sigem Steinkohlen theerpech. Holtzmann. L. 
75. 682. — Ueber elektr. Leitungen. 82. 472. - 
Verbinden bezw. Kuppeln u. Isoliren elektr. Lei- 
tungen. A. Brewtnall. Pat. 83 •105. •133. — 
Herstellung elektr. Leitungen. H. Clark. Pat. 
83. ^134. — Die elektr. Leitungen u. ihre An 
läge für alle Zwecke der Praxis. J. Zacharias. 
L. 83. 588. — Herstellung unterirdischer elektr. 
Leitungen. J. Thomas. Pat. 83. 777. — Rohre 
für elektr. Leitungen. S. Strohm. Pat. 84. •168. 
— SIcherheitK Vorrichtungen für elektr. Leitungen. 



E. Weston. Pat 84. •575. — Bleisicherung für 
elektr. Leitungen. Siemens u. Halske. Pat. 

85. 106. — Neuerungen an unterirdischen Lei- 
tungen für elektr. Drähte. Chr. Göbel u. G. 
Bratton. Pat. 85. •280. •281. — System unter- 
irdischer Leitungen für elektr. Drähte mit Ab- 
zweigungen. J. Martin. Pat. 85. 506. — Ueber 
unterirdische Leitungen. 85 823. — Ueber die 
Kabelleitungen für elektr. Beleuchtungsanlagen. 
Frischen. L. 87. 798. — Ueber den Einfluss 
der Elektricität auf das Kupfer der Leitungen. 
Up penbor n. 88. 213. — Ueber die Ursache 
von Feuersgefahr aus elektr. Leitungen. L. 88.946. 

ElektriacheLeitiinireD. Die Anlageder Elektricitäts- 
leitungen für die erste Centralanstalt in Berlin. 85. 
818. — Die oberirdischen Elektricitätsleitungen in 
Kew-York. 85.906. — Die unterirdischen Leitungs- 
systeme auf der elektr. Ausstellung in Philadelphia. 
L. 86. 91. — Beschreibung elektr. Leitungen. L. 

86. 959. — Die elektr. unterirdischen Leitungs- 
anlagen in New- York. L. 86. 898. L. 87. 301. 
Wabner. L. 87. 680. 

Elektrische Maschlneu« Magneto-elektr. Maschmen 
u. ihre Anwendung zur Beleuchtung. L. 75. 344. — 
Zur Geschichte der Magnetoinductionsmaschinen 
mit ununterbrochenem Strom von unveränder- 
licher Richtung. E. Zetzsche. L. 75. 684. — 
Hauptmerkmale der verschiedenen dynamoelektr. 
Maschinen. L. 79. 173. — Die magnetelektr. 
Maschinen. H. Meidinger. L. 79. 760. H. 
Schellen. L.82.341. -^ Ueber Dynamomaschinen 
für Centralstationen. K. Specht. L. 83. 773. — 
Die Compound- Wicklung der Dynamomaschinen. 
L. 84. 193. — Verschiedene Anordnungen von 
Dynamomaschinen. L. 85. 255. — Construction 
u. Gebrauch der Dynamomaschinen. S. R. Bot- 
tone. L. 85. 256. — Zusammenschaltung von 
Dynamo- u. Magnetomaschinen behufs Regu- 
lirung des Stromes. W. Ayrton u. J. Perry. 
Pat. 85. 280. — Die Wirkungsgesetse der dynamo- 
elektr. Maschinen. F. Auerbach. L. 87. 835. — 
Die Construction der magnet-elektr. u. der dynamo- 
elektr. Maschinen. Glaser. L. 87. 835. -- Die 
dynamoelektr. Maschinen, ein Handbuch. S. P. 
Thompson. L. 88. 1087. 

— Die elektromagnetischen Maschinen auf der 
Ausstellung in Wien. H. Fontaine. L. 74. 41. 

— Ueber elektr. Maschinen auf der Pariser Aus- 
stellung. L. 82. 409. 0. Fröhlich. L. 82. 340. 

— Die Dynamohiaschinen auf der Elektricitäts- 
ausstellung in Wien. 83. 751. 754. St. Dou- 
brava. L. 84. 24. 

— Die magneto-elektr. Maschine von Edison. L. 79. 
327. 79 686. 82. •79. L. 82. 86. 301. L. 83. 731. — 
Ueber Edisou's magnet elektr. Maschine. L. 80. 
136. H. Fontaine. L. 79. 393. E. Weston L. 
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80. 23. Brackett u. Young. L. 80. 551. — 
Kraftverbrauch u. Leistung der Edison- Dynamo- 
maschine. A.Fischer. 85. 741. — Die Dynamo- 
maschine von Ed i so n • II o p k i n 8 on. L. 85. 169. — 
Die Sicherheitsvorrichtungen an Edison'schen 
Nebenschlussmaschinen. Uppenborn. 88. 207, 

Elektrische Haschinen. Die Maschine für elektr. 
Licht von Gramme. L. 74. 23. W. H. Wa 
lenn. L. 74. 171. — Beschreibung u. Theorie 
der Gramme'schen Maschine. Moucel. L. 74. 
491. — Gramme's magneto- elektr. Maschine. 
L. 75. 27. — Die Anwendung der Gramme- 
schen Maschine zur elektr. Beleuchtung. H. 
Fontaine. L. 76. 121. 422. Sartiaux. L. 76, 
384. — Gramme'sche Maschine für Wechsel 
ströme. 78. 566. Taf. 11. Fig. 1 u. 2. — Neue 
Lichtmaschine von Gramme. L. ' 80. 348. H, 
Fontaine. L. 80. 164. ~ Construction der 
Gramme'schen Maschine für fünf Lichter. H. 
Fontaine L81. 509. — Gramme'sche Fünf 
lichtmaschine. Sautter u. Lemonnier. L. 82 
152. — ^ Gramme's elektro-magneti sehe Maschine 
u. die Versuche damit. L. 76. 214. — Behand 
lung der Gramme'schen Maschine. Niaudet 
Breguet. L. 76. 315. — Versuche mit der Gramme 
sehen Maschine zur Bestimmung des Arbeits 
Verbrauchs für Erzeugung des elektr. Lichtes, 
Tresca. 76. 167. L. 76. 215. Sartiaux. L. 76 
384. — Versuche mit der Gramme'schen Maschine, 
E. Hagenbach. L. 76. 422. 522. — Vergleichende 
Versuche der dynamo- elektr. Maschine von 
Gramme mit den Maschinen von C. F. Brush 
u. Wallaoe- Farmer. 78. 686 s. a. Berichtigung 
78. 744. — Versuche mit einer Gramme'schen 
Maschine u. zehn Regnier-Lampen. Sautter u. 
Lemonnier. 79. 88. 

— Magneto-elektr Maschine zur Erzeugung von 
elektr. Licht. Garnier u. Hardy. L. 75. 141. 

— Dynamo-elektr. Maschine. S. Schuck er t. L. 
77. 236. — Breguet's magneto-elektr. Maschine. 
L. 77. 412. — Neue magneto-elektr. Maschinen. 
P. Re is L. 77. 578. 648. — Verbesserte dynamo- 
elektr. Maschine. L. 77. 602. — Lontin's dynamo- 
elektr. Maschine. L. 78. 235. 236. L. 79. 49. — 
Dynamo-elektr. Maschinen. C. F. Brush. 78. 687. 
Taf. 18. Fig. 1. 2. 3. s. a. Berichtigung 78. 744. 
L. 78. 726. Wallace-Farmer. 78. 687. Fig. 4. 
5. 6. s. a. Berichtigung. 78. 744. L. 79. 478. — 
Elektromagnetische Maschinen. Meriten. L. 79. 
174. M. E. Trouv^. L. 79. 176. — Maxim's 
dynamo elektr. Maschine. L. 80. 653 L. 81. 48. 
435. 510. 81. 708. Pat 83. ♦SOI. — Dynamo- 
elektr. Maschine für continuirlichen Strom. F. 
V. Hefner-Alteneck. L. 81. 732. L. 82. 301. 

— Wechselstrommaschine. Lachauss^e. 81. 641. 
L. 81. 769. — Die elektr. Maschine von Pacinotti. 



81. 682. — Dynamomaschinen. Heinrichs. L. 
81. 732. Weston. L. 81. 732. Jablochkoff. 
81. 638. L. 82. 87. — Die dynamo-elektr. Ma- 
schine »Aragoc. L.82. 152. — Romilly's magneto- 
elektr. Maschine. L. 82. 652. — Fein's dynamo- 
elektr. Maschine. L. 83. 60. — Die. Dynamo- 
maschinen von Schwerd u. Scharnweber. L. 
88. 60. von Chertemp. L. 83. 100. —Wechsel- 
strommaschine. Gordon. L. B3. 100. — Fer- 
ran ti's Dynamomaschine. L. 84. 25. 239. — Neue- 
rung an Dynamomaschinen. W^ Hochhausen. 
Pat. 86. •177. W. H. Allen & Co. L. 86. 75S. 
Elektrische Haschinen. Siemens'u.Halske's 
Magnetoinductionsmaschine Ed, Zetschke. L. 
76. 25 — Siemens' Dynamomaschine. L. 81. 435. 

— Neuerungen an dynamo elektr. u. eiektro-dyna- 
mischen Maschinen. Siemens u. Halske. Pat 
83. *134. — Siemens-Dynamo mit Reibungskuppe- 
lung. L. 84. 25. — Kraftverbrauch u. Leistung der 
Siemens'schen Compound- Dynamomaschine. A. 
Fischer. 85. 741. 

-^ Vei^leichende Versuche mit magnetoelektr. In- 
ductionsmaschinen zur Erzeugung elektr. Lichtes. 
78. •ll. — Versuche mit verschiedenen elektro- 
magnetischen Maschinen. Tyndall. L 78. 24. 

— Versuche mit Lichtmaschinen auf der Pariser 
Ausstellung. L. 8B. 772. 

— Beschreibung von Weston's Fabrik dynamo- 
elektr. Maschinen u. elektr. Lampen. L. 80. 552. 

Elektrischer Pyrometer siehe unter Pyrometer. 

Elektrische Sammler siehe Elektrische Apparate. 

Elektroden für galvanische Batterien aus Naphta- 
coke. A. Lidow. L. 83. 167. 

Elektromagnet mit intermittirenden Strömen. F. 
Nysten. L. 81. •240. 

Elektrometer siehe Elektrische Apparate. 

Elektromotor. C. Zipernowsky u. M. Döri. 
Pat. 85. 872. — Einführung von Elektromotoren 
in Berlin. 88. 651. 

Elektrotechnik siehe Elektricität. 

Ent^asnng. Begriff. F. Lürmann. L. 88. 34<). 

£rd91 siehe Oele. 

Erdwachs. Gewinnung u. Verwendung. Gehe. 
L. 75. 412. — Ueber den galizischen Ozokerit. 
J. Grabowsky. L. 77. 747. — Petroleum n. 
Erdwachs. A. Burgmann. L. 81. 20. 140. — 
Ueber kaukasischen Ozokerit. F. Beilstein ii. 
Wiegand. L. 88. 533. — Bleichen von Ozo- 
kerit u. Herstellung eines Wachsersatzes aus 
demselben. Ch. Che min. Pat. 85. 107. — 
Ueber Erdwachs u. dessen Verarbeitung J. 
Merz L. 87. 270. 

Esse siehe Schornsteine. 

Excitateur siehe Elektrische Apparate. 

Exhaustoren. Einführung der Exhaustoren. N. 
H. Schilling 88. 1^5. — Verfahren, Gas ab 
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zusangen u. forUudrOcken. (t. Schimming. , 
Pat 88. 1123. 

ExluulStoren. Botirender Exhauutor. J. Robertson. 
Pat 74 278. - Patent-Ciasexhaustor. L. 74. 705. ' 
— Verbesserung an Rotationsdampfmaschinen u. 
an Regulatoren, bei Gasexhaustoren anwendbar. 
Ct. u. A. S. Büwer. Pat. 74. 750. — Exhaustor 
combinirt mit Scrubber u. Condensator. Clark. 
L 75. 462 — Selbstregulirender Exhaustor. 
F. W. Fison. 76. 619. — Dampf Strahlapparat 
\V. Cleveland. Pat. 76. 691. — Exhaustor, 
System Schmitz. L. 81. 94. — Die Exhaus- 
toren auf den South Metropoliton Co 's. Gas- 
werken L. 81 366. — Gasexhaustor mit hori- 
zontaler Maschine. Beale. L. 83. 373 — Root's 
Gebläse u Exhaastor für Hochofengase. L. 
83. 620. 

— Neuerungen an Exhaustoren. R. Johnson. 
Pat. 76 345. J. Dodge. Pat. 76. 75(). F. 
A. Paget Pat. 75. 750. J. Gareis. 80. 252. 
Taf. 5. Fig. 1—5. Allen & Co. L. 83. 60. 
(Twynne & Co. L. 88. 413. 

— Der Dampf strahl-Exhaustor von K r t i n g.74 *421 . 
. — Anwendung des Körting'schen Dampfstrahl- 

Gebläses snr Regeneration der Reinigungsmasse. 
E. Grahn. 74.358.536. W.Kümmel. 75.4. 
^ liOrting's Dampfstrahl- Exhaustor. 74. 246. 
357. 76. 474. 476, 76. 263. Pat. 75. 685. Pat. 77, 
.'130. Prioritätsstreitigkeiten wegen desselben. 
75. 325. — Neue Anwendung des Körting'schen 
DampfstrahlExhaustors in der Gasindustrie. E. 
Grahn. 76. 645. — Erfahrungen mit dem Kör- 
ting'schen Dampf strahl • Exhaustor. T o r m i n. 

74. 419. Hasse. 74. 423. Grahn. 74. 423. 

75. 492. 76 463. Grohmann. 74. 293. 75. 
.)0.490. 76.463. Jochmann. 75. 50. Pintsch. 

75. 50. Salm. 75. 491. L. Körting. 75. 493. 
Schiele. 75. 493. Moll. 76. 464. Reissner. 

76. 464. 8. a. 76. 566. Paterson. 77. 638. 
Morton. 77. 640. Brett. 77. 640. Goddard 

77. 640. Förster. 78 600. — Erfahrungen 
Ober die Anwendung des Körting'schen Appa- 
rates zum Absaugen von Gasen Scheurer- 
Kestner. L. 79. 49. — Erfahrungen mit Kör 
ting'schen Exhaustoren. Hörn. 87. 1007. 



Exhaustoren. Ileissluftmaschinen zum Betrieb des 
Exhaustors. 76 132. 200. — Kraft- u. Brennmate- 
rialverbranch bei Beale'schen Gasexhaustoren. C. 
WoodalL 77 738. L 77. 602. — Zusammen- 
stellung des Kraft- u. Brennmaterialverbrauchs 
beim Bealeschen u. beim DampfstrahlExhaustor. 
Paterson. 77. 742. — Exhaustorenbetrieb durch 
Gaskraftmaschinen. C. Müller. 79.385. Müller. 

81. 423. Blum 81. 423. s. a. 84. a51. 86. 42. 
Exhanstor-Begrolatoren siehe Regulatoren. 
Explosionen s. a. Gase, Grubengas, I^uchtgas, 

Schlagwetter u. Unglücksfälle. — Ueber Explo- 
sionen. F. A. Abel. L. 75. 411. — Ueber 
Dampfkessel- Explosionen. L. 81. 140. — Ueber 
Explosionen u. ihre Ursachen. C. Wal fort. 
L 81. 401. — Ueber die Explosionsgefahr des 
Petroleums u. ihre Abwendung. R. Weber. 
L 81 510. — Ueber Gasexplosionen. Schilling. 

82. 10. — Ueber Knallgasbildungen u. Explosions- 
erscheinungen bei Gasfenerungs • Anlagen. F. 
Steinmann. L. 82. 154. — Ueber Explosionen 
in Kohlenlagern. F. Rowan. L. 82. 652. — 
Ueber die Fortpflanzung der Exploeionserschei- 
nungen. Berthelot u. Vieille. L. 83. 101.— 
Entzündlichkeit u. Explosionsfähigkeit von Luft- 
gasmischungen. C. V. Than. 88. •152. — 
Gasmeldeapparat mit Schutzvorrichtung gegen 
Explosionen. E. Mossbach. Pat. 83 •590. — 
Sprengpulver unter Steinkohlen als mögliche 
Explosionsursache. A. Pavitaky. 83. 893. — 
Die Dampfkesselexplosionen im Deutschen Reiche. 
L. 84. 163. — Beiträge zur Kenntniss der Staub- 
explosionen. C. Engler. L. 85. 730. — Die 
Gasexplosion in Heimond. 85. *970. — Ein 
Beitrag zur Mechanik der Explosionen. E. Mach 
u. J. Wentzel. L. 86 92. — Ursachen der 
Explosionen in Russöfen. Engler. 86. ^147. 
— Explosionen in Folge Theerverdickung in der 
Vorlage. Fischer. L. 86. 1036. — Explosion 
in einem Retortenofen. Baumgärt el. 87. 1006. 
II ay mann. 87. 1007. — Räthselhafte Gas- 
explosionen. 88.133. Bruhns. 88. 333. Salzen- 
berg. 88. 334. 

Expioslonsstoffe« Darstellung durch Mischen von 
Schwefelkohlenstoff mit Untersalpetersäure. E. 
Turpin. Pat. 83 104. 



F. 



Fackeln» Widerstandfähiges Material zur Herstellung I 

unverbrennlicher Fackeln. O. Lücke. Pat. 81. 573. ; 

— Petroleumfackeln. P. Seh mahl. Pat. 81. •572. i 

H. Klette. Pat. 82. •751. G. Berghausen. ' 
Pat. 84. •595. — Dochtregulirung für Petroleum- 
fackeln. P. Schmahl. Pat. 82. «311. 

Fikalgag siehe Gasbereitung. I 



Fftkalstelne. Verwendung zur (Tasbereitung. P e tri. 

75. 81. 
Ftkalstoffe siehe Gasbereitung u. im Register für 

Wasserversorgung. 
Fahrzeage mit Gkis- bezw. Petroleummotoren. 

Benz & Co. Pat. 87. •SOI. G. Daimler. Pat. 

87. ♦SOI. 
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Farben s. a. Theerfarben. — Baimain 's leuchtende 
Farbe. L. 81. 46. 82. 47. s. a. E. Dreher. L. 
82. 152. — Ueber die Empfindlichkeit des Auges 
für geringe Farbenunterschiede. B. 0. Peirce. 
L. 84. 26. 

Ferretn. B. F. Ortet. 80. 307. 

Ferrocyanverbindangen siehe Gyan u. Cyan Ver- 
bindungen. 

Fette s. a. Oele. — Ueber den Gehalt der bei ver- 
schiedenen Fettzersetzungsmethoden erhaltenen 
Fettsäuregemische an Neutralfett. K.Birnbaum. 
L. 74. 792. — Ueber die Zersetzung der Neutral- 
fette. J. C. A. Bock. L. 75. 411. — Apparat 
zur Verseifung der Fette. L. Droux. L. 76. 51. 
688. — Gewinnung aus den Waschwassem der 
Kammgarnspinnereien. Bernau. L. 77. 235. 

Fettgag s. a. Gasbereitung. — Verwendung zu Gas 
geblasen. 0. Lohse. L. 78. 370. 

FettgaaanstalteD siehe Gasanstalten. 

Fenercement« Bischof. L. 86. 150. s. a. Cement. 

Feiiergase siehe unter Gasanalyse. 

Feverkltt. L. 86. 150. 

Feaerldschweseii siehe im Register für Wasser- 
versorgung. 

FenerthUreii« Martin's Paten tfeuerthüre. L. 76. 
629. — Die. FeuerthOre von E. Schwarzer. 83. 
•647. Pat. 84. 169. — CokeofenthOre. C. Dahl- 
mann. Pat. 83. •501. Pat. 86. 175. 

— HeizthürverschluBS. Liegel. 82. •512. — Hebel- 
verschlussfür HeizthOren . B e r 1 i n-A n h al t i s c h e 
Maschinenbau- Actiengesellschaft u. G 
A. F. Liegel. Pat. 83. •662. — Keilverschiuss 
für Ofen- u. Feuerungsthüren. Barth u. Hirsch 
feld. Pat. 85. •534. — Verschluss an Feuer 
thüren. Berlin-Anhaltische Maschinen 
bau-Actiengellschaft. Pat. 85. *668. - 
Heizthürenverschluss. O.Ruppert. Pat.88.*230 

Fenemiig s.a. Gesetze, Heizung, Oefen, Rost, Schorn 
steine, Theerfeuerung, Verbrennung, Wärme u, 
Zugmesser. 

— Tabellen zur Feuerungskunde. Erhard. L. 78 
308. — Katechismus des Betriebes der Gas 
feuerung. C. v. Balzberg. L. 85. 529. L. 86 
54. — Feuerungskunde. L. R a m d o h r. L. 86. 960. 

— Fabrikation u. Anwendung feuerfester Steine 
R. Keller. L. 76. 423. — Neuenheuser's plas 
tisches Dinas-Krystall, ein neues feuerfestes Ma 
terial. 76. 266. 533. C. Bischoff. L. 77. 113 
— Die feuerfesten Thone, deren Vorkommen, 
Zusammensetzung, Untersuchung u. Anwendung, 
C. Bischoff. L. 77. 143. — Ueber Feuerbestän 
digkeit von Ghamottefabrikaten. Aebert. 78 
447. — Feuerfeste Steine für Ofenbau auf der 
Pariaer Weltausstellung. 78. 505. 525. — Ueber 
die rasche Zerstörung der feuerfesten Materialien 



durch schmelzende Schlacke beimHochof enbetrieb. 
Limbor. L. 78. 551. L. 79. 458. — Einwirkung 
der Ck)keschlacken auf feuerfeste Steine. B. Kos 
mann. 79. 583. 617. — Herstellung von feuer- 
festem Mauerwerk. F. Lürmann. 83. 614. — 
Ueber die Feuerbeständigkeit der Steine aus der 
Chamottefabrik Didier. 84. 238 — Ueber die 
Ausführung feuerfesten Mauerwerks. 84. 343. — 
Die Eigenschaften feuerfester Materialien u. deren 
Verwendung in der metallurgischen Industrie 
R. Scheidhauer. L. 86. 91. — Künstlicher 
Feuercement u. Feuerkitt. L. 86. 150. 
Fenemng« Ueber die bei der Gasfabrikation erforder- 
lichen Wärmemengen u. über den Werth erhitzter 
Luft. H. Brehm. 76. 379. — Nutzbarmachung der 
im Steinkohlenrauche enthaltenen werthvoUen 
Substanzen. 0. Braun. L. 77. 199. — Berechnung 
des Nutzeffectes der Feuerungsanlagen aus dem 
Volumen der Verbrennungsproducte. H. Bunte. 

78. 62. — Die Controle der Feuerungsanlageu 
durch Analyse der Verbrennnngsgase. R. Hoff - 
mann. L. 78. 307. — Ueber die Fortschritte auf 
dem Gebiete der Wärmetechnik. W. Weyl. L. 

79. 176. — Einige Apparate zur Beobachtung 
der Verbrennungsvolgänge in Feuerungen. A. 
Boichevallier. L. 81. 18. — Vorrichtung zur 
Controle der Rauchgase. Fr. Eitner. 81. 125. 
— Die Vermeidung von Rauch. W. D. Mon- 
crieff- Scott. L. 81. 201. 329. — Zur Rauch- 
gasfrage. M. Herrmann. L. 81. 734. — Mit- 
theilungen Über die Londoner Ausstellung von 
Apparaten u. Einrichtungen zur Vermeidung des 
Rauches. C. Bach. L. 82. 528. — Ueber die 
Bedingungen der Kohlenoxyd- u. Kohlensäure- 
bildung bei der Verbrennung von Kohle. Lede- 
bur. 82. 709. ^ Bericht über die Ausstellung 
rauch verzehrender Feuerungen in London. Fr. 
Siemens. 88. 789. — Die calorische Behand 
lang des Hochofenbetriebs. E. F. Dürre. L. 83. 
230. — Die Technologie der Wärme. F.Schwack 
hofer. L. 83. 267. 377. L. 84. 730. — Zur Be 
urtheilung der Feuerungsanlagen. F. Fischer. 
L. 83. 809. — Bemerkungen zu der Feuerungs- 
frage u. Vorschlag einer ranchfreien Feuerung. 
H. Reusch. L. 84. 25. — Die Gasdissociation 
beim Brennen der Thonwaaren. L. 84. 890. — 
Ueber den Nutzeffect von Feuerungsanlagen. H. 
Dworiäk. L. 85. 256. — Die Rauch verzehrungs- 
frage. L. 85. 256. — Die Rauch verzehrung vor 
Gericht. L. 86. 870. O. Krüger. L. 85. 529. — 
Ueber die rauchvenehrende sog. Wehrfeuerung 
von Wilmsmann. Seiler. 88. •135. — Apparat 
zur Controle der Feueigase. Schäfferu.Buden- 
berg. Pat. 88. ^500. — Ueber die Ermittlung 
des Wärme Verlustes in den Kamingasen u. das 
compensirte Dasymeter. A. Siegert. 88. ^736. 
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— Ueber die Untersuchung von Feueningsanlagen. 
0. Binder. 88. 940. 

Fenemiig« Verbesserte Vorrichtung zum Heizen der 
Betortenöfen. J. Townsend. Pat. 74. 78. — Ver- 
besserte Heiz Vorrichtung. S. H. Em mens. Pat. 
74. 345. — Construction von Feueranlagen. 
Hei decke. 75. *479. — Ueber Heizung derRe- 
tortenOfen mit Steinkohlen. Fried leben. 75. 
480. — Reformen der Feuerungsanlagen. A. H o t o p. 
L. 75. 622. — Rationelle Construction industrieller 
Feuerungsanlagen. L. Rahmdohr. L. 75. 65ß. 

— Die Letreust'sche Gegenmauer. W. Oechel- 
häuser. 77. 394. — Füllfeuerung mit offenem 
Herd ohne Rost für Retortenöfen. W. Hörn. 
Pat. 82. •375. — Wassergekühlte Luft- u . Schlacken- 
schlitze n. Abschluss der Luftzuführung für 
Feuerangsanlagen u. Generatoren. F. Lü rm ann. 
L. 82. 529. — Vorrichtung zur Verbrennung 
flüssiger Brennstoffe. H. fh. Litchfield u. D. 
Renshaw. Pat. 82. •540. — Füllschachtfeuerung. 
Gebr. Buderus. Pat. 83. ♦138. *196. — Be- 
feuemngsweise zweier mit einander verbundener 
Schachtöfen. M. J. Sachs. Pat. 83. •2^3. — Vor- 
richtung zur Vorwärm ung der Verbrennungsluft 
bei Feueningsanlagen. C. Grobe. Pat. 83. •814. -— 
Feuernngsanlage mit Rauchverbrennung. C. H. 
F. Rnssmann. Pat. 84. •168. — Feuerung mit 
getrennter Ent- u. Vergasung. Fr. v. Callen- 
berg u. E. Fischer. Pat. 84. •les. — Rauch- 
verzehrende Feuerung. W. Heiser. Pat. 84. ♦169. 

— Feaemngsanlage zur trockenen Destillation 
schwer oder nicht vercok barer Substanzen. J. 
Jameson. Pat. 84. ♦574. — Combinirte Coke- 
u. Kohlenfeuerung. L. Schön Jahn u. C. Wed- 
decke. Pat. 84. •646. — Benuuungder abgehen- 
den Wärme von Retortenöfen zum Maschinen- 
betrieb. L. Soubiran. 84. 750. — Vorrichtung 
zur Erzielung vollständiger Verbrennung. Fr. 
Lönhold. Pat. 84. 'SSI. — Gombination von 
Lürmann'schen Entgasungsräumen mit eisernen 
oder steinernen Luft- oder Gaserhitzern. F. W. 
Lürmann. Pat. 85. 258. — Feuerführung an 
einem verstellbaren Roste mit gleichbleibendem 
Neigungswinkel. H. Reusch. Pat. 85. •i^82. — 
Rostfeuerung für Retorten- u. Muffelöfen. J. 
Hasse u. M. Vacherot. Pat. 85. •340. — Die 
Feueningsanlagen für das Haus. O. Altberg. 
L. 85. 447. — Vorrichtung für Zuführung der 
Luft zu den Feuergasen. E. Völcker. Pat. 85. 
♦506. — Feuerungsanlage für Gasretortenöfen. 
M. Bogetti. Pat. 85. ♦667. ~ Feuerungsanlage 
zur Cokestaub Verbrennung nach dem Patent 
Perret in Paris. 86. ♦627. — Feuerungsanlage 
zum Heizen mit Abfallölen. Sadler. L. 86. •758. 

— Neuerung an Herdfeuerungen. Hempel. Pat. 
86. ^763. — Feuerungsanlage. R. Burghardt. 

General -Reg z. Jonrn. f. Gasbel. u. Wasservers. 



Pat. 86. ^931. — Ueber Feuerraum, Feuerzüge 
u. Schornstein. L. Vogt. L. 87. 730. — Rauch- 
lose Hausfeuerungen. 0. Leonhardt. L. 88.227. 

— Feuerungseinrichtungen für flüssige Heizstoffe 
u. ihre Versuchsergebnisse. C. Busley. L. 88. 
335. — Kohlen Wasserstoff -Feuerung. W. Whrigt 
u. E. Williams. Pat. 88. •921. — Vorrichtung 
zur Vorwärmung von Verbrennungsluft Pade & 
K reibig u. K. Schumann. Pat. 88. ^953. 

Feaernng. Gasfeuerung für Flammöfen. G. Mend- 
heim. Pat. 81. •170. — Gasfeuerungsdüse. A 
Knaudt. Pat. 82. ^541. Pat. 83. ♦418. — Ventil 
verschluss zum Umstellen der Flammenrichtung 
bei Regenerativ- Gasfeuerungen. P. Berndt u 
Baldermann. Pat. 83. •590. — Verfahren 
u. Vorrichtung zur Erzeugung brennbarer Gase, 
W. S. Sutherland. Pat. 84. ^401. — Gasver 
brennungdkammer für Feuerungsanlagen. H 
Schott. Pat. 84. ^402. — Gasfeuerung für Re 
tortenöfen. A. Klönne. Pat. 84. •645. — Gas- 
feuerung für Oelgasretortenöfen. H.Hirzel. Pat. 
85. •668. — Halbgasfeuerung. Ferd. Stein 
mann. Pat. 86. ^984. — Halbgasfeuerung. E. 
Völcker. Pat.88.^921. 

— Neuerungen an Gasfeuerungen. A. Klönne 
Pat. 80. ^724. L. 80. 756. F. A. Schulz. Pat 
81. ^71. ^242. ^626. Fr. Schaffer. Pat 81. •lOl 
A. Ebeling. Pat 81. •lOl. C. Nehse. Pat 81 
♦242. C. Haupt Pat 82. 93. ^540. L. Klatten 
hoff. Pat 84. •no. A. Kruska. Pat 84. ^401 
F. Zahn. Pat 86. 671. 

— Anwendung des Systems Siemens u. ähnlicher 
Systeme bei der Heizung von Gasöfen. 74. 328. 

— Ausnützung der beim Entleeren der Retorten 
verloren gehenden Wärme. J. u. R. Bell. Pat. 
74. 796. — Gasfeuerung für Retortenheizung. 
76. 67. — Gasfeuerung mit Generator u. Re- 
generator für Retortenöfen. Bunte. 77. 386. 
Oechelhäuser. 77. 389. Hasse. 77. 395. — 
Steinmann's Gasfeuerung für Retortenöfen. J. 
Haymann. 77. 587. — Vorgänge bei der Gas- 
feuerung der Retortenöfen. H. Bunte. 78. 68. 

— Die Principien der Gasfeuerung, insbesondere 
für Gasretortenöfen. C. Haupt. 78. 223. Taf . 3 
u. 4. — Generatorgasfeuerung für Retortenöfen. 
F. Tonnar. L. 78. 410. — Die Generatorfeuer- 
ung für Gasöfen. Gh. Hunt 79. 107. — Ueber 
den Betrieb der Gasfeuerung für Retortenöfen. 
79. 433. — Ueber Steinmann's Gasfeuerung. 
79. 717. — Ueber rationelle Feuerung der Re- 
tortenöfen. Liegel. 79. 720. — Verbreitung 
der Generatorfeuerung fürRetortenöfen inDeutsch- 
land. Schulze. 80. 429. — Gasfeuerung für 
Retortenöfen. W. Göbel. Pat 80. 448. — Hei- 
zung von Retorten mit Leuchtgas. W. Hörn. 
81. 8. E. Grahn. 81. 36. A. Hegener. 81. 82. 
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O.Mttller. 81. 394. — Vortbeile des Regenerativ- 
sy Sterns für Heizung von Retortenöfen. G. £. 
Stevenson. 81. 449. — Zusammensetzung 
des Gases in Generatoren. W. Wallace. L. 83. 
167. — Das Regenerativheizsystem für Retorten- 
öfen. Foulis. L. 83. 167. — lieber die ünter- 
feuerung der Liegel'schen halbtiefen Generator- 
öfen. Paul Schneider. 86. 25. 
Feneniiig. lieber Gasfeuerung. 75. 665. L. 78. 632. 
Hasse. 80. 411. — Die Vortbeile der Gas- 
feuerung. Boichevallier. L. 76. 521. — Zur 
Gasfeuerungsfrage. 76. 605. 0. Voss. 76. 643. 
G. Liegel. 76. 698. G. Happach. 77. 690. — 
Ueber Gasfeuerungen. H. D. L. 77. 56. — Fort- 
schritte der Eohlenoxydgasheizung. Hasse. 77. 
9i5. Burckhardt. 77. 267. — Heber Gasfeuerung. 
H. S t e g m a n n. L. 77. 346. — Die Torfgasfeuerung. 
H. Stegmann. L. 77. 414. — Gasfeuerung für 
keramische Zwecke. G. Mendheim L. 77. *599. 

— Die Brenner für Gasfeuerung u. die Vorwärmung 
der Verbrennungsluft nach Müller&Fichet. 
78. 525. — Studien über Gasfeuerung. M. Len- 
cauchez. L. 78. 551. 579. — Die Gasfeuerung. 
C. Ludwik. L. 78. 604. — Gasfeuerung nach 
System Bicheroux. E. F. D. 78. 704. — Fort- 
schritte auf dem Gebiete der Gasfeuerungen. F. 
Stein mann. L. 79. 735. — Ueber Halbgas- 
feuerung. A. Hart mann. L. 79. 759. — Com- 
biuationsGasfeueruDg. Th. Bolzano. L. 80. 21. 

— Die Bedeutung der Luftvorwärmung für die 
Gasfeuerung. H. Bunte. 80.432. — Ueber Gas- 
feuerung. A. Fichet u. S. Pörissö. L. 80. 719. 

— Ueber Gasfeuerungen. A. Putsch. L. 81. 20. 

— Gasfeuerung u. Gasofen in ihren Beziehungen 
zu den pyrotechnischen Processen der Thbn- 
waarenindustrie. H. Stegmann. L. 81. 48. — 
Bericht über die Thätigkeit der Gasfeuerungs- 
commission des Aachener Bezirksvereins deut- 
scher Ingenieure. Dürre. L. 81. 166 — Ueber 
Knallgasbildung u. Explosionserscheinungen bei 
Gasfeuerungsanlagen. F. Steinmann. L. 82. 154. 

— Die Gasheizung bei der directen Darstellung 
von Eisen. J. v. Ehrenwerth. L. 83. 374. s.a. 
L. 83. 413. — Ueber Gasfeuerungen. G. Liegel. 
L. 83. 620. — Englische Urtheile über Gas- 
feuerung. 84. 481. — Ueber Gasfeuerungen. C. 
Steff e. L. 85. 815. — Gegenwärtiger Stand der 
Gasfeuerungsfrage. 85. 1001. — Heizverfahren 
mit reinem Kohlenoxyd unter gleichzeitiger Ge- 
winnung der Nebenproducte der Stein- u. Braun- 
kohlendestillation. M. Gaben. Pat. 86. 701. — 
Neue Gasfeuerungen, sachliche Würdigung ein- 
schlägiger deutscher Patente. A. Putsch. L. 87. 
1175. — Ueber Luftvorwärmung bei Gasfeuer- 
ungen. J. Hudler. 88.174. — Verbesserung der 
Gasfeuerungen durch Einführung einer Verbrenn- 



ung unter constantem Volumen. G.Otto. L. 88. 
436. 
Feuerung. Verbesserungen an Regenerativ- u. an- 
deren Gasfeuerungen. F.D. Nuttall. Pat 75. 301. 

— Neuerung an Generatorfeuerungsanlagen. 0. B. 
Gregory. Pat. 81. ^170. — Controlflamme für 
Generatorf euerungen. 0. Raaz. Pat. 82 *24. 
Fr. Eitner. 82. 74. — Erhitzungsvorrichtung 
für die Verbrennuugsluft eines Gasofens ohne 
Wärmespeicher. esterreich- Alpine -Mon- 
tangesellschaft u. £. Gödicke. Pat. 87. 472. 

— Generatorfeuerung ohne Rost mit veränder- 
licher Schüttung. Mohn. Pat. 87. ^1139. 

— Ueber Generatorfeuerung. 77. 189. Hegen er. 75. 
481. Goldbeck 77.399. Fr it seh. 77.402. Schil 
ling. 77 402. Hasse. 80.412. Valon.82.468 — 
Vortbeile der Torf generatoren bei der Gasfeuerung. 
Lencauchez. L. 76. 355. — Versuche mit Gene- 
ratorfeuerungen E. Grahn. 77. 579. Taf. 8— 11. 

— Regeneration oder Recuperation. R. Dürre. 
L. 77. 599. — Statistik der Generator-Gasfeuer- 
ungen. F. Tonnar. 77. 723. — Regenerations- 
feuerung. A. Putsch. L. 78. 579. L. 83. 620.— 
Die Generatorfeuerung mit Wasserdampfzuführ- 
ung u.das Strong-Lowe'sche Verfahren der Wasser- 
gasdarstellung. 80. 333. — Generatorfeuerung in 
England. 80.425. — Herstellung von Generator- 
gasen. Putsch. L. 81.201. — Die Vortbeile der 
Generator feuerung mit Recuperation. W. G. 
Drosser. L. 82. 408. — Vermeidung der Theer- 
bildung bei Kohlengeneratoren. H. Stegmann. 
L. 82. 453. — - Ueber Regeneration der Wärme 
A. de Boichevallier. L. 83. 167. — Die Re- 
generation der Hochofengichtgase. J. v. Ehren- 
werth. L, 84. 358. Z. 86. 1U3. — Zur directen 
Gasfeuerung mit in Regeneratoren erhitzter Luft 
V. Ehrenwerth. L. 85. 814. L. 87. 198. — 
Dimensionen der Kanäle oder Leitungen für heisse 
Luft oder Gase. M. Langlade. L. 86. 171. — 
Die Entwicklung der Generatorfeuerung. N. H. 
Schilling. 88. 354. 

— Selbstthätiger R^ulator des Luftzuges unter 
Dampfkesseln in Gaswerken. J. Slade. L. 75. 
103. — Rationelle Dampfkesselfeuerung. L. 77. 
44. — Kesselfeuerung für Dampfmaschinen mit 
erwärmter Luft. B.Liebold. L. 78. 22. — Aus- 
nutzung der Heizkraft von Brennmaterialien mit 
Rücksicht auf die Dampfkesselanlagen. H. W i e b e . 
L. 78. 137. — Dampfkessel-Feuerungsapparate. 
L. 78. 726. — Neuerungen an Dampfkesselfeuer- 
ungen. L. 80. 235. — Patent -Kesselfeuerung. 
Heiser. L. 80. 284. — Luftwärmer für Dampf- 
kesselfeuerungen. Guzzi u. Ravizza. L. 80. 
685. — Feuerungsanlage für Dampfkessel mit 
rauchloser Verbrennung C. Grobe. L. 81. 47. 

— Die Ausnutzung der Brennstoffe in Dampf- 
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keflselfeaerangen. F. Fischer. L. 81. 732. — 
Dampfkeeselanlage iQr Coke-, Gries- a. Staab- 
feueniDg. Reutter. 82. 742. -;- lieber die Beur- 
theiloBg von Dampf kesself eaemngen. F. F 1 s c h e r. 
L. 83. 101. — Neuere Dampfkesselfeuerangen 
lar Lösung der Ranchfrage C.Bach. L. 83.376. 
— Dampf kesselfeaening mit Ck>ke. A. Ehren- 
dorf er. 86. *35. — Dampfkesself enemng fOr 
flOsaige Kohlenwasserstoffe. F. Mörth. Fat. 88. 
*195. — Cokefenerung ffir Dampfkessel. Beyer. 
88. ^1036. 
Feuerung. Gasfenemng bei Dampfkesselanlagen. C. 
Nehse. L. 77. 309. — Die Gasfeuerung für Damjif- 
kesBel. L.78. 306. 726. 79. 558. L. 81. 791. L. Paul us. 
L. 78. 633. A. Boichevallier. L. 78. 704. J. 
Kaaalowsky. L. 78. 726. F. Steinmann. L. 
80. 22. R. Kiesel. L. 80. 284. — UeberHaupt's 
Gasfeuerung fOr Dampfkessel. L. 80. 136. Nög- 
gerath. L. 80. 21. — Neuerungen an der Haupt- 
schen Gasfeuerung. L. 80. 756. — Die Dampf- 
kessel-Gasfeuerung, von Haupt. Ziegler. L. 81. 
20. — Gasfeuerung fOr Dampfkessel. L 81. 617. 
F. Bernd t u. Baldermann. Fat. 82. *700. H. 
Lehl. Fat. 83. *501. A. u. F. v. Krottnaurer. 
Fat 88. *777. — Direete Gasfeuerung fOr Dampf- 
kessel. L. H. Thielemann. L. 84. 25. Fr. 
Siemens. 85. 150. Tal 4. — Gasfeuerung für 
Dampfkessel. B. v. Steinäcker. Fat. 85. 635. 

— Generatorfeuerungen für Dampfkessel. H. B u n t e. 
80. 605. — Dampf kesselanlage u. Gasgeneratoren. 

F. Jfinemann. L. 81. 330. — Generatorf euer- 
ong far Siederohrkessel. F. Schingen. L. 82. 
453. — G^neratorfeuerung mit Goke ffir Dampf- 
kessel. Townsend. 85. 611. 

— Verdampfungsversucfa^ mit einer Liegel'schen 
Generatorfeuerung Liegel. 79. ♦570. — Neuer- 
ungen an dem Liegel'schen Feuerungssystem. 

G. A. F. Liegel. Fat. 82. ♦232. — Das Liegel- 
scheSparfeuerungssystem. G. F.8chaar.L.85.847. 

— Anwendung des Dampfstrahl-Unterwindgebläses 
bei der Heizung von RetortenOfen. B.Körting 
75. 4bl. s. a. L. 76. 491. — Ciossley's Wind- 
erhitsungsapparat. L. 76. 521. — Ueber Ver- 
brennung der Gkise u. die Leistung der Wind- 
erhitzungsapparate. Dineur. L. 76. 522. — Unter- 
windgeblÄse. A.M. Clark. Fat. 76. 525. — Ver- 
suche mit ünterwindgebläsen zur Verbrennung 
magerer Kohlen. R. Jourdain. L. 76. 559. — 
Zugerzeugung durch Luftin jection. Bert in. L. 
77. 744. — Lufterhitzungsapparat F. L firm an n. 
Fat 81. *170. — Winderhitzer der Edgar Thomson- 
Hütte. L. 83. 374. — Ueber Winderhitzungs- 
apparate ffir Hochofen. F. Lüfmann. L. 83. 
695. — SchieberYorrichtung an Regenerativ- Wind- 
erhitzern. W. Schmidt. Fat. 86. •903. — Mit- 
theil ongen fiber verbesserte Einrichtung zur Ver- 



I brennung der Hochofengase an Dampfkessehi u. 
Winderhitzern. F. Lürmann. L. 86. 758. — 
Ueber steinerne Winderhitzungsapparate. M a c c o. 
L. 86. 759. 

Feuemngsschleber siehe unter Absperrvorricht- 
ungen. 

Feneneug s. a. Taschenlatemen unter Laternen. — 
Elektrisches Feuerzeug. Voisin u. Dronier. 
L. 75. 29. — Zflndholzdoee mit Taschenlateme. 
£. Müller. Fat 82. *535. — Taschenfeuerzeug. 
£. Köhler. Fat 82. «750. 

nitratlon. Misch- u. Filterapparat zur Faraffin- 
reinigung. L. Ramdohr. L. 75. 464. —• Appa- 
rat zur Abscheidung aller möglichen Körper aus 
Gasen u. Dämpfen. 0. Braun. L. 77, 199. — 
Apparat zur Filtration von Gasen u. Dämpfen. 
K. Möller. Fat 80. 692. Fat. 82. *536. - 
Ueber die Filtration von Gasen u. Dämpfen nach 
Möllers Verfahren. F. Bock mann. L. 82. 
819 — Luft- u. Gasfllter. Fr. Breyer. Fat 
84 »645. 646. Fr. Pelzer. Fat 84. '645. 
Fat. 85. *789. — Rohrförmiges Gas- u. Dampf- 
filter. K.Möller. Fat 85. »871. Fat. 86. ♦671. 

Flamme. Normalflammen siehe Photometrie. 

— Zui^efinition u. Theorie der Flamme. C h e v r e u 1 . 
L. 75. 864. — Sensitive Flanmien R. H. Rido u t. 
L. 77. 236. 

— Ueber die Ursache des Leuchtens der Flammen. 
W. Stein. 74. 294. L. 74 110. 146 — Ueber 
die Entleuchtung der Flammen durch Sticktsoff 
u. andere Gase. W. Stein. 74. 543. L. 74. 
317. — Ueber die optischen Eigenschaften der 
Flamme verbrennender Körper. G. A. Hirn 
74. 559. L. 74. 170. - Grad der Durchsichtig 
keit der Flamme ffir ihr eigenes Licht. G. A, 
Hirn. 74. 562. — Grad der Durchsichtigkeit 
der Flamme für fremdes Licht. G. A. Hirn 
74. 565. — Die Ursache des Leuchtens u. Nicht 
leuchtens kohlenstoffhaltiger Flammen. H. Wi 
bei 75. 287. L. 75. 300. — Ueber die Natur der 
leuchtenden Flamme. 74. 557. — Zur Theorie 
leuchtender Flammen. K. Heumann. 75.633. 
76 412. 450. 621. 77. 71. 103. 132. 156. 78. 
153. 186. 291. Taf. 1. — Wirkung der Abkühlung 
auf das Leuchten der Flammen. F. Guthrie 
L. 75. 746. ~ Durchsichtigkeit der Flammen u. 
der Luft £. Allard. L. 76. 213. — Entleuch 
tung der Kohlen Wasserstoff flammen u. Wieder 
herstellung der Leuchtkraft K. Heu mann 
76. 413. -> Ueber das Leuchten der Flamme. 
Frank land. 77. 153. —Theorie des Leuchtens 
der Flammen. W. A. Nippoldt L. 77. 200. 
— Die Natur des lichtgebendenStoffs in leuchten- 
den Kohlenwasserstoffflammen. K. Heumann. 
78. 153. — Einfluss verschiedener chemischer 
Verbindungen auf die Leuchtfähigkeit der Flam 
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men. K. Heu mann. 78. 293. — Beweise für 
die Anwesenheit festen Kohlenstoffs in den 
leuchtenden Kohlenwasserstoffflammen. K. Heu- 
rn a n n. 78. 304. — Ueber das Leuchtendmachen 
entleuchteter Flammen. Bloch mann. L. 81. 
165. — lieber die Ursache des Leuchtendwerdens 
der Flamme des Bunsen'schen Brenners in Folge 
des Erhitze ns des Brennerrohres . R.Blochmann. 
L. 81. 509. 82. 360. 394. — Entleuchtende 
Wirkung der Luft in der Flamme des Bunsen- 
schen Brenners, Controverse zwischen Heu- 
mann u. Blochmann. L. 82. 86. — Beziehung 
zwischen Flammenhöhe u. Helligkeit. H. Krüss. 

83. 216. — Ueber das Leuchten der Flammen. 
W. Siemens. 83. 653. — Die entleuchtende 
Wirkung verschiedener Gase auf die Flamme 
des gewöhnlichen Steinkohlengases. L. T. Wright. 

84. 301. — EinfluBS der Flammenhöhe auf die 
Leuchtkraft. E. Liebenthal. 88 1029. — 
Einfluss des Leuchtmaterials auf die Flammen- 
höhe. E. Lieben thal. 88. 1031. 

Flamme. Grad der Durchsichtigkeit der Flamme 
für Wärme. G. A. Hirn. 74. 567. — Wirkung 
der Wärmeentziehung u. Wärmezufuhr auf leuch- 
tende Flammen. K Heumann. 77. 71. — Niedere 
Temperatur einer Flamme. Merrike. L. 77. 527. 
— Directe Messung von Flammentemperaturen. 
F. Rosetti. L. 78. 137. 481. 551. 

— Versuche über die Reflection des Schalls an 
Flammen u. heissen Gasen. A. M. Mayer. 
L. 74. 388. — Methode zur Vergleichung zweier 
tönender Luftsäulen durch schwingende Flammen. 
Brescin. L. 75. 827. — Ueber singende u. 
schallempfindliche Flammen. 75. ♦708. — Sin- 
gende Flammen. C. Decharme. L. 76. 50. — 
Experimente mit schallempfindlichen Flammen. 
M. Hopkins. L. 78. 632. 



Flamme. Wirkung der Flamme auf elektrische 
Körper. D ou i 1 1 o t. L. 76. 150 — Zum elektrischen 
Verhalten der Flamme. W^ Holtz. L. 81. 400. — 
Ueber die Elektricität der Flammen. J. Elster 
u. H Geitel. L. 84. 825. 
I — Ueber die Bildung von Sulfaten bei Gasflammen. 
j E. Priwoznik. 74. 680. — Bildung der Jod- 
säure in jodhaltigen Flammen. G. Sali et. L. 
75. 892. — Ueber die Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der Verbrennung, resp. Entzündung ver- 
schiedener brennbarer Flüssigkeiten. He u m ann. 
L. 81. 510. 

— ' Vorlesungs versuche für umgekehrte Flammen. 
' Landolt. L. 74. 728. 

I Flammenschntzmittel. Ueber Flamm enschutz- 
! mittel. F. Fischer. L. 82. 563. 

FlanscheD. Tafel mit Normalflanschenprofilen. L. 
75. 375. 

FlanBcheorohre siehe Rohrdichtung u s. w. 

Flaoranthen. Ueber Fluoranthen. R. Fittig u. 
F. Gebhard. L. 78. 234. A. Atterberg. L. 
•79 136 

Flnoren. Darstellung u. Eigenschaften. 0. de 
la Harp u. W. A. van Dorp. L. 75. 828. — 
Nachweis neben Phenantren u. Anthracen. R. 
Anschütz. L. 79. 136. 

Flnorescenz. Fluorescenzverhältnisse gewisser 
Kohlenwasserstoffe in den Steinkohlen- u. Pe- 
troleumdestillaten. H. Morton. L. 75. 829. 

Foyer- Gazog^ne von S. Farinaux u. Fichaux. B. 
Liebold. L. 78. 22. 

Fräser zur Bearbeitung von Rohrenden. E. Kirch- 
eis. Pat. 88. »1019 

Fnchsin. Ueber Fabrikation. Schopp. L. 86. 7.o9. 

FtHlofen siehe Zimmer#fen unter Oefen. 

Fuselöl. Verwerthung zur Leuchtgasbereitung 
L. 78. 235. 



€}• 



Gasabgabe siehe Gaspreis u. im Ortsregister. 
Gasanalyse s. a. Apparate, Gasmesser u. Leuchtgas. 

— Anleitung zur chemischen Untersuchung der 
Industriegase. Gl. Winkler. 76. 730. L. 76. 740 
L. 77. 45. 78. 2. 80. 17. — Orsat's Gasanalyse für die 
Industrie, aus dem Französischen übersetzt von A. 
Prochaska. L.77. 236. — Bunsen's gasometrisch e 
Methoden. 77.687.— Lehrbuch der technischen Gas- 
analyse. A.W i n k 1 e r. L 84. 824, ins Englische über- 
setzt von Lunge. L. 86. 92, ins Französische 
übersetzt von C Blas. L. 86. 729. — Tafeln zur 
Gasometrie. A. Baumann. L. 86. 529. 756. 

— Verfahren zur technischen Gasanalyse. H. | 
Wurtz. 75. 158. L. 78. 552. — Methode zur | 



Untersuchung von Generatorgasen, Hochofen- 
gasen, Leuchtgas etc. C. Stock mann. L. 75. 
464. — Analyse der Rauchgase mit Hilfe des 
WMnkler' sehen Gasanalysenapparates. A. F. Wein- 
hold. L. 76. 215. — Zersetzung des Stickoxyds 
durch Pyrogallussäure. Russell u. Lapraik. 
L. 77. 527. — Ueber Gasanalyse. J. W. Thomas. 
L. 77.528. J. Kasalowsky. L. 78. 632. —Ueber 
Essengasanalyse u.Schwackhöfer's Apparat hiezu. 
A. Schromm. L. 78. 24. — Untersuchung der 
Generatoigaöe. A. Buhe. 78. 39. — Ueber tech- 
nische Gasanalyse. W. Hempel. L. 78. 237. — 
Die Analyse der Yerbrennungsgase als Controle 
der Feuerungsaulagen. R. Hoff mann. L. 78. 
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307. — TJnterBuchung der Bauchgase. F. Fischer. 
L. 78. 478. — Zur Kenntniss der Rauchgase in 
Retortenöfen. F. Fischer. L. 79. 522. — lieber 
die Methoden der Untersuchung der Feuergase. 
H. Bunte. 79.52.9. — lieber die Analyse brenn 
barer Gase u. die Construction der erforderlichen 
Apparate. J. W, Thomas, L. 79. 790. — Zur 
Untersnchang der Indus triegase. F. Fischer. 
L. 80. 652. — Neue Methoden zur Analyse der 
Gase. W. Hempel. L. 80. 204.. Wanklyn u. 
Cooper. L. 82. 119. — Zur Gasanalyse in 
Hüttenlaboratorien. L. Pszczolka. L. 82. 529. 
— Verbesserung der gasanalytiachen Methoden. . 
J. Geppert. L. 83. 101. — Ueber die Analyse 
der Ofengase. V. Eggerts. L. 83. 373. — Gas- 
analyse u. Photometrie. J. T. Brown. L. 83. 
588. — Ueber den Nutzen der Gasanalyse für 
die Metallurgie. C. Ch. Dalerus. L. 83. 894. — 
üeber Grasanalyse bei stark vermindertem Druck. 
L. Meyer u. K. Seubert. L.86. 170. — Ueber 
die Berechnung der Gasanalysen. L. Meyer. L. 
85. 170. — Densimetrische Methode der Gas- 
analyse. Fr. Lux. 85. 711. — Zur technischen 
Gasanalyse. V. Mayer u. P. Jannasch. L. 
86 789. — Gasanalytische Methode. O.Petter- 
son. L. 87. 40. — Ueber die Ermittlung des 
Wärmeverlustes in den Kamingasen u. da»com- 
pensirte Dasymeter. A. Siegert. 88. *736. -— 
Die Untersuchung der Bauchgase. 0. Binder. 
88. 941. — Ueber eine Fehlerquelle bei Gas- 
analysen. W. Leybold. L. 88. 947. 

Gasanalyse* Untersuchung der Feuergase eines Ring- 
ofens. H. Sege r. L. 77. 528. 767. —Zusammensetz- 
ung der aus einem Pottascheofen entweichenden 
Bauchgase. F. Fischer L. 78. 306. —Chemische 
Znsammensetzung der bei Versuchen über die 
Leistungsfähigkeit von Cok^eneratoren erhal- 
tenen Heizgase. H. Bunte. 78. 388. 426. 79. 
115 152. 275. 2Ö7. 315. 322. ;M8. 354. — Ueber 
die Zusammensetzung der Feuergase. Hasen- 
clever. L. 81. 237. — Zusammensetzung von 
Rauchgasen. F. Fischer. L. 81. 732. — Ueber 
Zusammensetzung u. Temperatur der Hochofen- 
gase. Jaumain. L. 82. 153. — Zusammensetz- 
ung des Gases in Generatoren. W. Wallace. 
L. 83. 167. s. a. Generatorgas. — Gasanalysen. 
F. Fischer. L. 86. 919. 

— Modiflcation des Grisoumeters u. die Wirkung 
glühenden Platindrahtes auf kohlenwasserstoff 
haltige Gasgemische. Coquillon. L. 79. 137. 
8. a. Grisoumeter. — Methoden u. Apparate zur 
Bestimmung der Entzündungstemperaturen ex- 
plosiver Gasmischungen. Mallard u. Le Cha- 
telier. 85. *463. — Zur Anwendung des Nitro- 
meters. A. N. Allen. L. 85. 901. — Die Gas 
waage, Apparat zur automatischen Bestimmung 



des specifischen Gewichtes u. der Zusammen- 
setzung von Gasen; Princip u. Construction, 
Aufstellung u. Gebrauch. Fr. Lux. 87. ♦251. 
♦258. — Neuerungen u. Verbesserungen an der 
Gaswaage. Fr. Lux. 88. »786. 

Gasanaijse* Ein einfacher u. billiger Apparat für die 
Gasanalyse. T. Beesley. L. 74. 74. — Die Appa- 
rate von G i r o u d.74. 89. 126. — Neuer Apparat für 
Gasanalyse. C. W. Hin mann. L. 74. 705. — 
Messapparat für Gase. Maumen^. L. 75. 343. 
L. 78. 23. — Apparate zur technischen Gas- 
analyse. 76. 264. — Gaswaschflasche. Münke. 
L. 76. 559. — Apparate zur Gasanalyse. Frank- 
land. L. 77. 746. L. 78. 306. — Maumenö's 
Gashydrometer. L. 78. 23 — C o q u i 1 1 o n's Appa- 

. rate zur Analyse kohlenwasserstoffhaltiger Gas- 
mischungen. 78. *40. — Halter für Gasglocken. 
H. Horton. Fat. 78. 239. — Apparat zum 
Trocknen der Gase. Reischauer. L. 78. 481. 

— Gasanalysenapparat. J. Kasalowsky. L. 
78. 632. — Apparat für Versuchszwecke zur Ab- 
gabe stets gleicher Mengen Gas in gleicher Zeit. 
V. B ab Ion. 79. 135. — Apparate zur technischen 
Gasanalyse. M.Lieb ig. L. 80. 237. — Apparat 
zur Analyse von Hochofen- u. anderen Gasen. 
Bolkow, Vaugham & Co. L. 80. 551. — 
Apparat zur Hochofengasanalyse. Stead. L. 81. 
96. — Automatischer 'Analysator der Grubengase. 
D. Monnier Pat. 82. •129. — Apparat für die 
Gasanalyse. H. Schell harn m er. L. 82. 453. 

— Ein neuer Apparat für Gasanalyse. N. W. 
Sokoloff. L. 82. 564. — Construction eines 
Apparates für genaue (-rasanalysen. E.W. M o rl e y. 
L. 83. 101. — Apparat zur Volumbestimmung 
eines Gases A. G. V. Harcourt. L. 83. 655. 

— Apparate zur Reduction gemessener Gas- 
mengen auf Normalzustand. U. K reusler. L. 
84. 317. — Construction von Gasanalysenappa- 
raten für Hüttenwerke u. Fabriken. H. Schell 
hammer. L. 84. 318. 729. — Selbstthätige Gas- 
abschlussvorrichtungen zur Verhinderung von Ge- 
fahren durch explosive (rasgemiscHe. R. M ü n ck e. 
84. '744. — Laboratoriumsapparate beim Ex- 
perimentiren mit explosiven Gasmischungen. 
Mallard u. Le Chatelier. 86. 143. — Ap- 
parat zum Auffangen u. zur Analyse in Wasser 
gelöster Gase. Th. Thörner. 85. •388. — 
Absorptionsapparat für die Gasanalyse. B. 
Take. L. 86. 207. — Apparat zur volumetri- 
schen Bestimmung absorbirbarer Grase. Ed. 
Mertens. Pat. 87. *1087. — Apparat zur 
Untersuchung von Generator- u. Wasseigas. 
F. Fischer. L. 88. •373. — Apparat zur Con- 
trole der Feuergase. Schaff er u. Budenberg. 
Pat 88. »500. — Apparat zur Reduction von 
Gasvolumen auf Normaltemperatur u. Normal - 
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drack. (Mnltiplications • Bedactionsinstrament). 
G. Lunge. L. 88. 648. 
Gasaoalyse« r s a t's Apparat zur Rauchgasanalyse. 
Pat 74. 639. L. 74. 388. L. 75. 623. 76. 297. L. 76. 356. 
629. J.Aroii.L. 76.863. 76.*266 J.Coquillon. 
L. 76. 688. — Neuerung an Orsat's Apparat B. 
Münke. L. 77.748. — Abänderungen am Orsat- 
Bchen Apparat. F. Fischer. L. 78. 306. — Ueber 
den Orsat 'sehen Apparat. A. Hartmann. L. 

79. 759. — Ueber die Gasanalysenapparate von 
Orsat u. von Coquillon. F. LeBlanc. L. 80. 653. 

— Gasbürette zur Untersuchung von Gasgemischen 
durch flüssige Absorptionsmittel. F. M. Raoult. 
76. *509. — - Gasbürette zur qualitativen u. quanti- 
tativen Untersuchung von Gasgemengen. H. 
Bunte. 77. ^447. — Verbesserung an der Bunte- 
Bchen Gasbürette. E. Büchner. L. 78. 477. — 
Zur Handhabung der Bunte'schen Gasbürette. 
N. V. Jüptner. L. 83. 166. — Neue Gasbürette. 
Franke. L. 87. •J081. Pat. 88. »231. 

Chuuwstalten s. a. Arbeiterverhältnisse u. Gasbe- 
steuerung, sowie im Ortsregister. 

— Die Gasanstalten von England u. Wales im 
Vergleich zu denen Deutschlands. E. Grahn. 
83. 117. s. a 186. — Die erste Gasanstalt in 
Deutschland. N. H. Schilling. 87. 388. — Er- 
richtung von Holzgasanstalten in Bayern. N. H. 
Schilling. 88. 107. 142. — Privatgasanstalten 
in Bayern. N. H. Schilling. 88. 351. — Zum 
50- u. 60jfthrigen Bestehen der städtischen Gras- 
fabriken zu Dresden. 78. 260. 88. 519. 

— Die Einrichtung von Gaswerken. H. E. Jones. 
L. 76. 141. — Ueber Kraftersparung in Gas- 
werken. Cleland. 75.677. — Einrichtungen u. 
Fortschritte in der Gastechnik Englands u. Frank- 
reichs. C. Voss 76.679.699.732.766. — Feuer- 
allarmapparat u. Gasabschluss. EP.H.Vaughan. 
Pat. 77. 238. — Einrichtungen zum Transport 
der Kohlen aus dem Kohlenschuppen in das 
Retortenhaus. M er k e n s. 79. 342. M. H e m p e 1. 
85. 965. — Reparatur defecter Pappdächer. 
Rudolph. 79.388. — Einrichtung einer kleinen 
Gasanstalt A Lalance. L. 80. 348. — Bau u. 
Einrichtung von Grasanstalten. S. Hughes. L. 

80. 614. L. 86. 756. — Ueber die Anlage von 
Gasfabriken in Bezug auf Materialtransport. V. 
Wyatt. L. 81 330. 401. — Combmation von 
Gasfabrik u. Schlachthans. J. Stubben. L. 81. 
436. — Bau u. Einrichtung von > Gaswerken. Fr. 
Colyer. L. 84. 194. — Anlage u. Einrichtung 
von Gasanstalten. L. 77. ^14. L. 84. 729. L. 85. 
172. 447. 529. 756. L. 86. 151. 173. 813. L. 87. 
732. 895. 1106. L. 88. 84. 436. 622 — Gasmelde- 
apparate siehe unter Gasausströmung. 

— Project für die Anlage der städtischen Gaswerke 
in Wien. 74. 115. 556. — Beschreibung der 



Brighton u. Hove Gaswerke. J.B.Paddon. L. 
74. 146. — Ueber die neuen Werke der New- 
Castle and Gateshead Gas Co. L. 74. 637. — 
Die Gaswerke der Pariser Gesellschaft. 74. 745. 

— Das städtische Gaswerk zu Brüssel. 76. 609. 

— Die Drahtseilbahn der Gasanstalt zu Han- 
nover. 76. 633. 78. 722. B. Körting. L. 78. 2^2. 

— Einrichtung des Graswerkes zu Manayunk. L. 
77. 13. — Die neue Gasanstalt in Köln. 
He gen er. 77. 127. — Das zukünftige Gaswerk 
in Bonn. L. v, Noöl. L. 77. 309. — Die Gas- 
anstalten der St^dt Dresden seit ihrer Entsteh- 
ung. L. V. Roland. L. 78. 261. Anm. — Die Gas- 
werke zu Jvry. L. 78. 551. — Pläne u. Zeich- 
nungen der Crasanstalt in Brüssel. L. Somz^e. 
L. 78. 579. — Die Pariser Gasanstalten auf der 
Weltausstellung 1878. C. Lang, 79. 73. — Die 
Gasanstalten in New- York. E. G. Love. 80. 677. 

— Geschichtliche Notizen über das Gaswerk zu 
Ulm. 81. 667. — Die eiserne DachconBtruction 
der dritten Dresdener Gasanstalt. Pro 11 u. 
Scharowsky. L. 8\. 770. — Krahnanlage de» 
Gaswerkes Grasbrook in Hamburg. Gallo is. L. 
82. 153. — Die Gasanstalt der Krupp'schen Guss- 
stahlfabrik. 82. 445. — Die fünfte Gasanstalt in 
Beriin. 88. 364. 410. — Die Filialfabrik der Gas- 
anstalt München nebst Plan. 83. 721. Taf. 5. — 
Bauproject des Filialgaswerks in Budapest mit 
Taf. 17. L.v. Stephani 86. 522. — Das neue 
Gaswerk der South Metropolitan Gto-Company 
in East Greenwich, London. Fr. Lux, 88. »2. 

— Die zweite Gasanstalt der Stadt Leipzig. 88. 
*297. — Arbeiterwohnhaus der Gasfabrik Reick 
bei Dresden. 88. "493. 

Gasanstalten« Gasanstalt für Fettgas in Berlin. 74. 
202. — Die Oelgasanstalt in Klingenthal. 80. 29. — 
Ueber Oelgasanstalten u. deren Vortheije. C. 
Morgenstern. L. 80. 552. — Oelgasanlage nach 
B. Drescher's System. L. 84. 890. —Kosten- 
berechnung für Oelgasanlagen. Rademacher. 
L. 85. 170. — Fettgasanstalten für Waggonbe- 
leuchtung in Frankreich. 86. 473. — Oelgas- 
anstalt der Kühnle'schen Maschinenfabrik in 
Frankenthal. Langen. L. 87. 198. 

— Regiebetrieb oder Privatbetrieb, Mittheilung 
des Senats an die Bürgerschaft in Hambui^. 74. 
26. — Pachtverhältnisse der Gasanstalt in Ham- 
burg. 74. 325. — Referat über den eventuellen 
Aufwand u. die Ertragnisse einer städtischen 
Gasanstalt zu Wien. 74. 244. — Zur Frage der 
Communalgasanstalten gegenüber den Privatgas- 
anstalten. Hunt 81. 449. 

— Die Bevormundung der Gasanstalten durch die 
Behörden. 74 116. s. a. Gasbesteuerung. — 
Haftpflicht u. Unfallversicherung. F. Hahn. L. 
83. 63. — Die Wohlfahrtseinrichtungen in deut- 
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sehen Gasanstalten. Kohn. 83. 471. — Zur 
rechtlichen Lage der Gasanstalten in den Ver- 
einigten Staaten Amerikas, in England u. seinen 
Colonien. Ch. Greenough. L.88. 737. — Amt- 
liche Mittheilungen aus den Jahresherichten der 
Fabrik inspectoren. L. 86. 447. — Grundzüge der 
Verträge der ersten Gasanstalten mit städtischen 
Behörden. N. H Schilling. 88. 176. 
OasanstalteB. Zar Aa&tellung einer Statistik über 
Betiiebsresultate von Gasanstalten. Aebert. 74. 
788. — Betrachtungen über Geschäftsabschlüsse. 
75. 323. 77. 129. 81. 257. — Betrieb eines Gaswerks 
ohne Gasbehälter. Servier. 77. 69. — Formu- 
lare für einheitliche Betriebsberichte. 79. 566. 
80. 365. Anm. 82. 477. — Einheitliche graphische 
Darstellung der Betriebsergebnisse für Gasan- 
stalten. 79.567. 80. 365. Anm. Zimmermann. 
79. 588. Salzenberg. 79. 588. Grohmann. 
79. 589. Grahn. 79. 590. — Vorschläge zur 
Ausfüllung der Vereinsbetriebstabellen. Salzen- 
berg. 80.470. — Zur Anfertigung der Betriebs- 
zahlen Müller. 81. 427. — Bericht der Com- 
mission über die Zusammenstellung der Betriebs- 
zahlen. Zimmermann. 81.495. — Bericht der 
Gommission für Statistik über die Zusammen- 
stellung der Betriebszahlen von Gasanstalten. 
Schulze. 82. 477. 84. 562. 86. 978. — üeber 
die Mittel zur Hebung der Ertragsfähigkeit kleiner 
Gasanstalten. Corswandt. 82. 486. — Vor- 
schlag zu einer rationellen Gontrole des Betriebs 
der Gasanstalten. R. B lochmann. 86. 404. — 
Ueber den Betrieb der Gasanstalten in Berlin 
u. Brüssel. S. Elster L. 87. 198. — Betriebs- 
resultate einer Holzgasanstalt im Vergleiche mit 
Steinkohlengas. N. H. Schilling. 88. 105. — 
Eintheilung der Controlbücher in den Münchener 
Gasanstalten. E. Schilling. 88. 483. 

— Die Abschätzung von Gaswerken. W. Farr. I» 
77. 56. — Bemerkungen über die Abschätzung 
von Gaswerken beim IJebergang privater Unter- 
nehmungen in städtische Verwaltung. J. Quick. 
L. 80. 285. — Ueber die Höhe der Procentsätze 
der jährlichen Abschreibungen bei Apparaten u. 
Gebäuden. 84. 265. 

— Freie Concurrenz in Frankfurt a. M. 75. 324. 
— Einheitliche Bezeichnung von Fachgegen- 
ständen. 79 564. Grahn. 79. 587. — Die Gas- 
anstalten u. die Wassemoth in den Stromgebieten 
des Rheins u. der Donau. 83. 46. 79. 93. 125. 

— Buchführung der Gaswerke. E. Durand. L. 
74. 793. — Neue Buchführung 0. Poppe. L 
84. 824. — Formularien zur Rechnung»- u. Ge- 
schäftsführung von Krankenkassen. L. 85. 447. 

— Statistik. 76. 162. L. 80. 419. — Zur Statistik 
der Gasanstalten in Westfalen. 76. 750. 77 711. 



— Statistische Zusammenstellung der Betriebs- 
verhältnisse mehrerer Gaswerke in Preussen, 
Posen u. Pommern. C* Müller. 77. 116. 750. 
79. 242. 80. 70. Lad ewig, 81. 440. — Zur 
Statistik der Gasanstalten im Deutschen Reiche. 
78 543. — Statistik der Gasanstalten Badens. 
82. 544. — Die Gasanstalten des Deutschen 
Reiches nach der Berufsstatistik für Unfallver- 
sicherung. 85. 59. — Schilling's Statistik der 
Gasanstalten Deutschlands, Oesterreichs u. der 
Schweiz etc. von L. D i e h 1. IV. Auflage. L. 86. 
33. — Zur Gasstatistik. 87. 445. 629. — Zur 
Statistik der Gasanstalten. N. H. Schilling. 
88. 182. 214. 243. 250. 285. 325. 

Gasanstalten. Statistische Mittheilungen aus Gross- 
britannien. L 81. 436. — Verkauf von Gaswerken 
mit statistischen Angaben über die Gasversorgung 
Londons. A. Silverthorne. L. 81. 618. —Die 
Gasindustrie in Frankreich. 84. 515. * M. A 
Ellissen. 88. 689. — Zur Statistik der Gas 
Industrie in Frankreich. Cornuault. 85. 323. 
8. a. L. 87. 681. — Die Gasindustrie in Belgien. 
85. 702. -- Gasstatistik in Amerika u. Eng 
land. Goodwin. 86. 1033. 

— Ueber Belästigungen durch den Fabrikbetrieb 
u. deren Verhütung. H. Letheby. L. 75. 142. 

— Gutachten über Belästigung durch Gasan- 
stalten. R. Briggs. L 76. 421. 

— Einwirkung des Leuchtgases auf die Vegetation. 
Jos. Böhm. 74. 445. — Gasausströmung u. 
Vegetation in Frankfurt a. M. 75. 600, in Görlitz. 
75. 600. — Die Schädigung der Vegetation durch 
Gasleitungen. Just. L. 76. 629. 

— Verunreinigung eines Brunnens durch die Ab- 
fälle einer Gasanstalt. F. Fischer. L. 74. 23. 

— Verunreinigung des Brunnens auf der Gas- 
anstalt zu Insterburg. Merkens. 76. 113. — 
Verunreinigung von Brunnen zu Magdeburg. 
77. 576. 

^ Bauthätigkeit. 75. 121. 

— Neubauten u. darauf bezügliche Beschlüsse in*: 
Crailsheim. 74. 235, Düsseldorf. 74. 236, Kim. 

74. 238, Neustadt a.d.Haide. 74. 289, Treucht- 
lingon. 74. 289, Dudweiler. 74. 322, Malstadt- 
Burbach. 74. 322, Pirmasenz. 74. 322, Rudolstadt 
i. Th. 74. 404, Wetter. 74. 555. 612, Kissingen. 

74. 676, Delömont (Schweiz) 74. 796, Inowraclaw 
(Provinz Posen). 74 798, Breslau. 74. 551. 75 
107. 285. 302. 467. 658. 76. 69. 96. 427. 454, 

Wädensweil (Schweiz). 75. 36, Ziegenhals. 75. 
37, Chemnitz. 75. 149. 307, Köln. 75. 196, Düren. 

75. 228, Stuttgart. 75. 281, Mödling. 75. 699, 
Brüssel. 75. 726, Görlitz. 75. 752, Petrikau. 
75.794, Czemowitz. 75.866, Dresden. 75.280, 

76. 195. 218, 
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GasaiiBtalteii. Neubauten u. darauf bezügliche Be- 
schlösse in: 

Davos (Graubünden). 76 29, Recoaro. 76. 223, 
Leipzig. 76. 363, 

Bonn. 77. 309, Hersbruck. 77. 711, 

Bretten 78. 376. 676, Bern. 78. 484, Lichter- 
felde. 78. 495, Abbiategrasso (Lombardei). 78. 
522, Geestemünde. 78. 556. Langenschwalbach. 
78. 678, 

Oberstein -War. 79. 103, Bielefeld. 79. 367, 
Dorpat. 79. 741, 

Klingenthal (Oelgasanstalt). 80. 29, 

Elberfeld. 81. 247, Remscheid. 81. 578, Deggen- 
dorf a. D. (Oelgasanstalt). 81. 546, 

Teschen. 82. 762, Berlin. 82. 161. 83. 3t>4, 

Pest. 88. 388, Freibui« i. B. 83. 783, Höchst 
a. M. für die Farbwerke. 83. 875, 

Cuxhaven. 85. 20, Karlsruhe. 85. 73, Wermels- 
kirchen. 85. 288, Rottweil. 85. 320, Cadix. 85. 
4.52, Weinheim a. d. Beigstrasse. 85. 852, 

Bensheim a. d. B. 86. 154, Kiel. 86. 187. 
342. 399. 480. 706. 823, Neustadt i. Oberschles. 
86. 252, Hagen. 86. 479, Deutz. 86. 586, 
Bemkastel a. d. M. 86. 608, Bühl i. Baden. 
86. 877, Obemhan. 86. 913, Neuenburg. • 86. 
942, Korneuburg. 86. 971, Ottweiler (Reg.-Bez. 
Trier). 86. 971, Belgrad. 86. 989, Cadix. 86. 997, 

Celle. 87. 139. 233, Wolfenbtittel. 87.312, Berün. 
87. 656, Schleswig. 87. 768, Hohenstein. 87. 1058, 
Lüttringhausen. 87. 873. 88. 387, 

Neutra. 88. 66, Markirch. 88. 167, Bahnhof 
Oldenburg. 88. 204, Braunschweig. 88. 340. 500. 
532, Gevelberg. 88. 473, Bühl (Baden). 88. 501, 
Abbazia. 88. 529, Falkenstein i. V. 88. 532. 1096, 
Gummersbach. 88. 719, Hanno v. Münden. 88. 
1064, Bingen. 88. 1146. 

— Erweiterung städtischer Gasanstalten. 75. 841. 

— Erweiterungsfrage in Berlin. 75. 847, in Breslau. 

75. 873. 

— Erweiterungen u. darauf bezügliche Be- 
schlüsse in: 

Berlin. 74. 231, Kaiserslautem. 74 236, Glas- 
gow. L. 74. 386, 

Berlin. 75. 105. 418. 465 508. 865, Hamburg. 
75.112.147, Mannheim. 75.148, Brieg. 75.193, 
Dresden. 75. 228, Magdeburg. 75. 471, 

Berlin. 76. 27. 53, Ulm. 76. 100, Schweidnitz. 

76. 366, 

Berlin. 77. 143. 414, 

Bristol. 79. 766, 

Berlin. 80. 390, 

Husum. 86. 186, Soest. 86. 284, Berlin. 86. 
313, Kaiserslautern. 86. 380, Dessau. 86. 398, 
Frankenthal in der Pfalz. 86. 479, Lübeck. 86. 
614, Mainz. 86. 941, 



Gasanstalten. Erweiterungen u. darauf bezügliche 

Beschlüsse in: 
Mainz. 87. 517, Halberstadt 87. 1090, 
Magdeburg. 88. 66, Mühlhausen in Thüringen. 

88 167, Berlin. 88 234, Landsberg a. W. 

88. 346, (jlauchau. 88. 383, Plauen b. Dresden. 

88. 388, Freiburg i B. 88 416, Göttingen. 88. 

445, Posen. 88 503, Dresden. 88. 652. 993, 

Löbau i. S. 88. 720, Görlitz. 88. 804. 

— Uebei^ang in städtischen Betrieb u darauf be- 
zügliche Beschlüsse in: 

Meissen. 74. 349, Ratibor. 74. 397, Witten. 
74. 556, 

Kassel. 75. 833, 

Magdeburg. 76. 160, 

Weimar. 77. 507, 

Chemnitz. 79. 330. 460, 

Eutin. 82. 201, 

Mainz. 83. 824. 84. 336. 680. 85. 159. 86. 588, 

Marienberg (Sachsen). 84. 901, 

Kobuig. 85. 637, Freiberg. 85. 848, 

Mühlheim a. d. Ruhr 86. 95, Einbeck. 86. 
158, Krakau. 86. 159, Neustadt a. H. 86. 432, 
Itzehoe. 86. 480, Tetschen. 86. 796, Meerane 

86. 824, Unna. 86. 971, Lüdenscheid. 86. 219. 

87. 925, 

Siegen. 87. 51. 406, Rüdesheim. 87. 1092, 
Lüneburg. 87. 1091. 88. 891, 
Solingen. 88. 272. 503, Hameln a. d. Weser. 

88. 308, Bamberg. 88. 990. 

Gasapparate s. a. unter Ausstellungen, sowie Gas- 
heizung, Gasbereitungs- u. Gaskoch-Apparate. — 
Geschäftslage in Bezug auf Gasapparate. 85. 
733. — Die Fabrikation von Gasapparaten in 
Berlin. 86. 849. — Uebersicht der neueren 
Apparate für das Gas- u. Wasserfach. L 88. 931. 

Gasansbeate. Ausbeute nach der Methode der 
Kohlen Vergasung von Malam. 74. 363. — Gas- 
ausbeute aus verschiedenen Kohlensorten. A. 
AVagner. 75. 209. s. a. L. T. Wright. 88. 512. 
— Zusammenstellung der Gasausbeate bei der 
trockenen Destillation verschiedener Holzarten. 
M. Senff. 85. 527. 

Gasausströmung s. a. Gasanstalten, Leuchtgas, 
Rohrleitung u. Unglücksfälle. — Ueber Gasaus- 
strömungen. 80. 17. — Einfluss der Leuchtgas- 
ausströmungen in Städten auf die Gesundheit 
der Bevölkerung, Layet. L. 81. 237. — Vor- 
schlag zur Verhinderung von Gasausströmung. 
Guöguen. 84. 751. — Aktenstücke zur Frage 
der Haftbarkeit bei Gasausströmungen. 85. 10. 
29. 62. 91. Ber. 264. — Ueber die Bewegung 
des Leuchtgases im Boden in der Richtung ge- 
heizter Wohnräume. M. v. Pettenkofer. 84. 
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224 8. a. 84. 634. L. 87. 191. Welitschkowsky. 
L. 84. 672. 85. 678. H. Bunte. 85. •674. A. 
Wagner. L. 87. 681, 

Gasansströmiiug. Elektrischer Warner gegen £r- 
stickungsgefahr durch Kohlenoxyd bei Gasaus- 
strömungen. Ansei. L. 76. 149. — Elektrischer 
GasauBBtrömungsanzeiger. Ansei. 81. 3. 4. von 
der Wey.de. 81.4. R. Weber. 81. ♦ö. — Gas- 
meldeapparat mit Schutzvorrichtung gegen Ex- 
plosionen. E. Mossbach. Fat. 83. *590. 

Gasbehälter s. a. Gasvorrathsanzeiger u. Wind- 
drack. Gasbehälter für chemische Laboratorien 
siehe Apparate. 

— Recipient für die Gasbeleuchtung von Eisen- 
)>ahnwagen nach Pintsch. 74. 199. Taf. 8. 
Fig. 10. — Grasbehälter aus elastischem Material. 
J. C. Tiffany. Pat. 74. 345. — üeber die 
Construction von Gasbehältern. J. A. Coombs. 
L. 75 411 — Trockene Gasbehälter für hohen 
Druck. Servier 77. 70. — Gasometer zum 
Aichen der Gasmesser. 79. 130. — Construction. 
G. Barker. L. 80. 551. — Kegulirender Gas- 
behälter für Gaskraftma^^chinen. C. K ramme 
Pat. 81. *515 ~- Gasometer mit Bassin. P. 
Suckow. Pat. 82. 123. — Gasreservoh- für 
mobile Gasbeleuchtung. P. Suckow u. Kup- 
pisch. Pat. 8a. ♦418. — Ueber eine besondere 
Gestalt der Gasometer. L. G.deSaintMartin. 
L. 83. 532. — Montirung der Ein- u Ausgangs- 
rohre von Gasbehältern. Gueguen. 83. 759. 

- Gasbehälter mit veränderlicher Gegenbelastung. 
De Lachomette. 83. 760. Ber. 904. — Der 
Teleskop Gasbehälter von Wasmuäl. C a m m a e r t. 
L. 84 124. — Verstellung eines schmiedeeisernen 
Gasbehälters. W. de Lief de. 84. 753. — 
Gasbehälter mit hydraulischer Ausgleichung des 
Glockengewichts. A. Meizelu. G. Couffinhal. 
Pat 85. 339. L. 86. 758. - Im Gleichgewicht 
hängender Gasbehälter mit centraler Führung. 
Meizel u. Couffinhal. L. 85. 476. — 
Neuerung an Gasbehältern. Br. v. 8 1 e i n ä c k e r. 
Pat. 86. *242. — Grosse Gasbehälter. 86. 692. 

— üeber den Bau von teleskopirten Gas- 
behältern. K u g 1 e r. 87. 346. — Physika- 
lische Untersuchungen an einem Gasometer. 
E. Althans. L. 87. 732. — Geschichte mit 
Literaturangabe. C. Haase. 87. 811. — An- 
ordnung von Gas -Aus- u. Eingängen. 0. Rup- 
p ert. Pat. 88. *379. — Gasbehälter mit schmiede- 
eisernen Bassins für verschiedene Gasanstalten. 
L. 88. 408. ~ Gasbehälter ohne Bassin. A. 
Pfeifer. Pat. 88. *411. — Selbstthätige Druck- 
regulirung an Glockengasometem. H. Hil- 
lischer. Pat. 88. *951. 

- Ueber Gasbehältei^locken. C. Wood all. 74. 
t)33. Anderson. 74. 634. Wyatt. 74. 634. 



Douglas. 74. 634. — Ueber die Stabilität der 
Gasbehältei^locken unter dem Einfluss des Win- 
des. Maurice Levy. L. 74. 750. — Sinken 
einer Gasbehälter -Glocke in Folge einseitigen 
Schneerutsches. 75 34. — Stabilität der Gas- 
behälter. B. Baker. L. 81. 165. — Stabilitäts- 
berechnung gegen Winddruck. L. 83. 63. — 
Neuerung an Gasometerglocken. P. Suckow 
& Co. Pat. 86. ^392. — Schutzschirm zur Sicher- 
ung der Gasbehälterglocken gegen Sturmdruck. 
O. Intze. Pat. 87. *51U. 

Oasbehftlter. Gasbehälter der Gasbehälteranstalt in 
Berlin. L. 76. 422. — Die Gasbehälter der Berliner 
Anstalten. L. 77. 113. — Construction des Gas- 
behälters zu Vervier. L. 77. 200. — Der Gas- 
behälter der South -MetropoUtan Gaswerke in 
London. G. Livesey. L. 82. 117. — Der Gas- 
behälter in Reims. L. 83. 413. — Erbauung 
eines Gasbehälters in Charlottenburg. 86. *608. 

— Ueber den Teleskop- Gasbehältei; nach der Con- 
struction von Prof. Intze in Aachen. Joch- 
mann. 86. 842 — Bau des Teleskop-Gasbe- 
hälters auf dem Gaswerk Grasbroock in Hamburg. 
C. Haase. 87. 591. 811. Taf. 7—9. — Gas- 
behälterbau in Berlin. 88. 774. — Bau eines 
Gasbehälters zu Erlangen. Fahrig. 88. 902. 

— Elektrischer Apparat zur Controle der Gasbe- 
hälterstände. A. Geyer. 75. 203. — Sicher- 
heitsvorrichtung für Gasbehälter. C. Müller. 
75. 327. — Tangentiale Führungsrollen für Gas- 
behälter. Servier. 77. 68. — Apparat um den 
Wasserstand in Reservoiren u. den Stand der 
Gasometer anzuzeigen. F. Leclerc. L. 81. 94. 

— Hydraulischer Apparat zur Registrirung des 
jeweiligen Füllungsgrades von Gasbehältern. 
Ph. 0. Oechelhäuser. Pat. 82. »457. ~ 
Sicherheitsvorrichtung an den Ventilen der Gas- 
behälter -Ein- u. Ausgänge. Beyer. 82 744. 

— Ueber die Dichtung kleiner Löcher in Gasbe- 
hältern. J. Hall. 74. 363. — Zur Reparatur 
an Gasbehältern. 74. 646. — Reparatur der 
Gasbehälterglocke zu Bochum. Hengstenberg. 
75. 686. — Eine Gasbehälterrepatur in Amerika. 
R. Briggs. 76. 41. — Reparatur eines Gas- 
behälter-Eingangsrohres während des Betriebes. 
A. Heidrich. 86. 666. — Verfahren zur Aus- 
besserung ohne vorheriges Ablassen des Wassers. 
87. *866. — Ueber eine Gasbehälterreparatur. 
Happach. 88. 9. — Reparatur während des 
Betriebs. Voley-Nackel. 88. 24L 

— Ueber Theeranstrich der Gasbehälter. 86. 43. 

— Anstrich von Gasbehälterglocken zum Schutz 
gegen Undichtigkeiten. Hörn. 86. 443. — 
Ueber Brauchbarkeit verschiedener Anstrichfar- 
ben für Gasbehälter. 86 841. 
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GasbehUter. Ueber die Gasbehälterexplosion zu 
Coblens Schiele. 74.468 n. über die m/>gliche 
Ursache dieser Explosion. A. C. Spruyt. 74. 
581. — Reinigung der Gasbehiilterrohre von 
Naphtaiin. J. van Poelgeest. 74. 807. H. 
Goern. 76. 83. — Unfall am Gasbehälter zu 
Barmen. 75. 876. — Die Explosionsgefahr bei 
Gasbehältern. 75. 518. — Gasbehälterbruch zu 
Middlesbrough. J. Ohatto. L. 78. 21. —Ent- 
fernung des Naphtallns aus den Ein- u. Ausgangs- 
rohren der Gasbehälter. Rudolph. 82. 405. 

Gasbehälterbasain. Verfahren u. Material zur 
Darstellung. P. Jensen. Pat. 75. 65. — Er- 
fahrungen beim Bau. Schiele. 76. 467. — 
Zum Bau von Gasbehälterbassins. 76. 569. 641. 
644. 82. 628. — Untersuchungen über Stabili- 
tat u. Festigkeit von cylindrischen Bassin wänden. 
Un deutsch. 77. 691. 724. 763. Taf. 12. 13. 15. 
L. 77. 602. — Bau eines Concretbassins auf 
Moorgrund. G.Anderson. 79. 41 . — Gasbe- 
hälterbassiir auf den South - Metropolitan - Gas- 
werken in London. 82. 253. Taf. 8. — Gaso- 
meterbassin aus Metallblech. 0. Intze. Pat. 

84. 444. — Ueber eiserne Gasbehälterbassins. 
Forchheimer. 84. »705. Taf . 2 u. 3. Fech- 
ner. 84. 845. KlOnhe. 84. 845. — Anlage 
eines schmiedeeisernen Gasometerbassins mit 
Heizvorrichtung. P. Radi off. 84. 851. — 
Ueber eiserne Bassins mit zugänglichem Boden. 
E. Win deck. 88. *74. — Erfahrungen mit 
schmiedeeisernen Bassins. KlOnne. 88. 78. 
Ber. 272. — Ueber eiserne Gasbehälterbassins 
nach Intze's Entwürfen. Blum. 88. 140. 
Bau in Jena, Neumann contra Klönne. 88. 524. 
588. 1142 — Das Gasbehälterbassin der Gas- 
anstalt in Nürnberg. E. Dyckerhof f. 88. *764. 

— Ueber Gasbehälterbassins aus Beton, Her- 
stellungskosten etc S. Douglas. 74. 574. 
Wyatt. 74 632. A. Macpherson. 76.680. 
Livesey. 76. 587. L. 76. 421. — Gonstruction 
eines Gasbehälterbassins ans Beton zu St. 
Etienne. Hedde. 77. ♦öS. — Herstellung eines 
Bassins aus Cementbeton in Heilbronn. 80. 295. 

— Gashehälterbassins aus Beton auf der Gas- 
anstalt in Pilsen. 85. 410. Taf. 6. — Bau eines 
Gasbehälterbassin aus Beton. R. Gm 11 eh. 

85. 498. Ber. 576. — Gasbehälterbassin aus 
Stampfbeton in Nürnberg. Haymann. 86.*445. 

— Das Gasbehälterbassin ans Portlandcement- 
Stampfbeton in Augsburg. Sand. 86. 468. 

— Erneuerung des Absperrwassers. 76. 113. — 
Füllmasse für Gasometer. Brünjesu. Jacob- 
sohn. L. 78. 477. s. a. 725. — Reparaturen. 
76 646. 86. 41. — Ausführung eines innem 
Bleibelages an einem undicht gewordenen Gas- 
behälterbassin. Haymann. 87. 1064. — Ueber 



die Verankerung gerissener Gasbehälterbassins. 
Kunath. 88. 240. 

Gasbehilterbassin, Zur Erwärmung des Gasbe- 
hälterwassers. Ilgen. 74. 624. 631. — Verfahren 
gegen den Einfluss des Frostes auf Gasometer- 
bassins. Lang. 80. 506. — Heiz Vorrichtung für 
Gasometerbassins. P. Radi off. Pat. 86. 282. 
— Ueber Bassinheiznng. Reichard. 87. 348. 
Eitner. 87.848. KlOnne. 87. 349. Franke. 
87. 849. 

Gasbelevehtnng siehe Beleuchtung. 

Gasbereitnng s. a. Analyse, Garburation, Gasbe- 
reitungsapparate, Literatur u. Wassexgas. — La- 
gern, Waschen u. Sortiren von Kohlen siehe 
Steinkohlen. 

— Kohlentransport von den Lagern bis vor die 
Retortenöfen. Merkens. 79. 342. M.Hempel. 
85. 955. 

— Die Leuchtgasbereitung. Reissneru. Fischer. 
L. 75. 411. — Das Leuchtgas u. seine Neben- 
producte. L. 76. 151. — Die Erzeugung von 
Leuchtgas. A. Traut wein. L. 77. 84. — Die 
Steinkohlengasbereitung. G. F. Sc haar. L. 77. 
603. B. a. 80. 896. — Leucht- u. Heizgas, ein 
Handbuch für Gasbereitung. W. Bums. L. 87. 
1175. 

— Zur Chemie der Leuchtgasdarstellung. A. A. 
Hayes. L. 74. 75. — Gasdarstellung u. Ver- 
arbeitung der Rückstände sowie hiezu gehörige 
Apparate. B. Russ. Pat. 74. 78. — Verbesserte 
Darstellung von Leuchtgas. D. W. Ruck. Pat. 

74. 147. J. Patison. Pat. 74. 345. — Ueber 
Gasbereitung. W. Langworth. L. 74. 491. — 
Ueber Abraham Malam's Process zur Erzeug- 
ung von Cannel-Gas. G. D. Malam. 74. 636. 
8. a. 363. 75. 325. — Verbesserungen in der Gas- 
bereitung. R.M.Caffal. Pat 74.639. — Ueber 
eine neue Methode, Kohlen zu destilliren. Scott. 
74. 685. — Darstellung von Gas auf dem Werke 
Marals zu St. Etienne. L. 76. 747. — Verbesser- 
ungen in der Gasdarstellung. H. Aitken. Pat 

75. 627. Pat. 77. 16. T. B. Redwood. Pat. 77. 
16. Pat. 78. 238. — Ueber das Verhalten der 
Kohlen bei der Gasbereitung. A. V. Harcourt. 
L. 77. 236. — Die vorzüglich in Amerika in 
Frage kommenden Processe der Graserzeagang. 
L 77. 307. — Versuche mit trockenen Rohstoffen 
für Leuchtgasbereitung. S. Schiele. 77. 626. — 
Fabrikation des Kölner Leuchtgases. AH e g e n e r. 
78. 122. — Ueber Ofenbetrieb. C. Müller. 79. 
844. — Ueber Vergasung der Kohlen. Pattin- 
son. L. 80. 589. — Ueber Herstellung u. Ver- 
wendung von Leuchtgas. L. 80. 685. — Zur Her- 
stellung von Leuchtgas. L. 80. 719. — Zur 
Leuchtgasbereitung. W. Young. L. 80. 720. — 
Fractionirte Entgasung der Kohle. £. Grahn. 
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81- 37. — Ueber die Fractionirang der Destil- 
lation der Kohlen zur Gasgewinnung. 81. 602 
— Verbesserte Methode der Kohlendestillation 
J. G. Becton. L. 81. 94. — Resultate derVer 
gasnng englischer u. schlesischer Steinkohlen 
Merken B. 81. 385. — Darstellung von Leucht 
a. Heizgas /lurch Fractionirung der Destillation 
C.W.Siemens. 81.450. — Die verlorengehende 
Wftnne der Betorten Ofen zur Erzeugung elektri 
scher Ströme. Hospitalier. 81. 706. — Ge 
winhung von Gas aus stickstoffhaltigen organi 
sehen Stoffen. Th. Richters. Pat. 81. 73.\ - 
Neuerungen in der Fractionirung bei der Destil 
lation von Steinkohlen. A. Heg euer. Pat. 82. 
*26^. — EinflusB der Vercoknng auf den Schwefel 
gehalt der Brennstoffe. F. T. Drown. L. 82 
300. — Ueber den Nachtheil hoher Tempera- 
turen bei der Gasfabrikation. G. Liege 1. 82 
402. — Zur Crasversorgung von New- York. 83 
*678. — Das Verhalten des Stickstoffs der Kohle 
bei der trockenen Destillation. L. Förster L. 

83. 532.. W. Smith. L. 85. 15. W. Fester. 
87. 6G5. — Destillation von Steinkohle. G. £. 
Davis. L. 84. 817. — Ueber die inneren Vor- 
gange bei der Destillation der Steinkohlen u. den 
Einfluss der Destillationstemperatur auf die Zu- 
sammensetzung des Gases. 84. 297. L. T. W r i g h t. 

84. 298. — Verfahren zur trockenen Destillation 
schwer oder nicht vercokbarer Substanzen. J. 
Jameson. Pat. 84. *574. — Ueber die Destil- 
lation fossiler Brennstoffe u. Gewinnung von Am- 
moniak nach Beilby. 86. *290 — Einfluss der 
Temperatur auf die Leuchtgasproduction. H. 
Bunte. 85. 682. — Ueber die Destillation von 
Kohlen G. Lunge. L. 86. 847. — Versuche 
mit Graskohlen Ober den Verlauf des Destillation s- 
processes. H. Bunte. 81). 5^9 mit Taf. 20. — 
Gasproducüon innerhalb einer vierstflndigen De- 
stillatiönszeit Pariser Gasgesellschaft. 86. 
71 1. — Studien über Gasbereitung. W. H e m p el. 
87. *521 . Berichtigung. 660. — Gas- u. Ammoniak- 
gewinnung in den einzelnen Destillationsperioden 
der Steinkohle. W.Foster. 87.670. — Einfluss 
der Destillationstemperatur auf Theer, Ammoniak- 
ausbeute u. Schwefelverbindungen im Gas. 88. 
273. — Einfluss des Ausbaues der Eisenbahnen 
auf Wahl u. Bezug von Rohmaterialien fflr die 
Gasbereitung. N.H.Schilling. 88. 282. — Die 
chemisch-technische Controle in den Münchener 
Gasanstalten. E. Schilling. 88. *481. — Studien 
über Eohlendestillation; Einfluss der Destilla- 
tionstemperatur auf die Beschaffenheit des Theers, 
auf die im Gas vorkommende Schwefelverbind- 
ung, welche nicht Schwefelwasserstoff sind u. 
auf die Ausbeute an Ammoniak. Lewis T. 
Wright 88.507. — Verfahren zur Lösung von 



gehärtetem Theer u. zur Verhütung von Neu- 
bildung desselben in den Rauchsäulen der Gas- 
retorten. P. Greyson u. A. Verly. Pat. 88. 
551. — Mittheilungen über Gasindustrie. 88.747. 
Gftsbereitiing. Neuerungen in der Darstellung von 
Leuchtgas u. in den Apparatenhiezu. W. 9 o 1 m e s 
u.W.Hollinshead. Pat. 74 45. C.F.Hengstu. 
J. B. Muse h am p. Pat. 74. 78. W. R. Lake. 
Pat. 77. 676. Th.F.Rowland u Ch. W. Isbell. 
Pat. 81. 72. E. Stern. Pat. 81. •658. 

— Darstellung von Gas aus mit Kalk gemischten 
Kohlen oder Torf. H. Moule. Pat. 76. 301. — 
Einführung von Kalkhydrat u Eisenoxyd zugleich 
mit Leuchtgas erzeugenden Stoffen in die Re- 
torten. O. Muhl. Pat. 81. 71. — Behandlung 
bituminöser, kohlehaltiger u. kalkhaltiger Stoffe 
zur Gasgewinnung. H. Aitken. L. 83. 656. Pat. 
84. ♦864. — Oooper's Verfahren der Destillation 
gekalkter Kohle. 84- 105. — Ueber den Cooper- 
Process, Kalkzusatz zur Kohle u. über Luftzusatz 
zum Gase vor dem Eintritt in die Reiniger. R. 
P. Spiee. 86. 27. — Ueber den Einfluss von 
mineralischen Stoffen, besonders von Kalk auf 
die trockene Destillation der Kohle. Knub- 
lauch. 87. 55. 96. 

— Darstellung von Gas aus Brennmaterialien, vege- 
tabilischen u. animalischen Stoffen. D. C.Knab. 
Pat. 74. 669. — Darstellung von Gas aus bitu- 
minöser Kohle u. Apparate dazu. J. Bell. Pat. 
76. 418. — Wirkung von Kälte u. Druck auf die 
gasförmigen Destillationsproducte von bitumi- 
nösem Schiefer. J.T. Golem an. L. 75. 681. L. 
76. 150. — Darstellung von Gas aus Kohle, 
Schiefer u. anderen bituminösen Substanzen u. 
Apparate hiezu. J. Findlay. Pat. 76. 425. — 
Benutzung der bei der Paraffinöldarstellung aus 
bituminösem Schiefer erhaltenen Gase. Young. 
76. 706. — Trockene Destillation von bituminösem 
Schiefer u. Apparate hiezu W. Young, A. 
Neilson u. A. Young. Pat. 78. 309. 

— Gas aus Korkholzabfällen. Combe d'Alma. 
L. 76. 621. — Gas aus Gerberlohe. H.H.Mur- 
doch. Pat. 76. 749. Pat. 76. 524 — Darstellung 
von Gas aus Holz u. Torf. J. Ireland. Pat. 
76. 25. — Darstellung von Holzgas: H^t^t. L. 
76. 689. — Darstellung von Leuchtgas aus Reis- 
kömerschalen. J. F. W. Niebuhr. Pat 77. 239. 
J. A. Müller. Pat. 77. 676. — Ueber das Harz, 
welches bei der Gasbereitung aus Holz tf. Mine- 
ralöl entsteht. A. Letny. L. 77. 748. — Dar- 
stellung von Leuchtgas aus Tscburtschein, Pech- 
schnacken, Traubentrestem, Maikäfern u. s. w. 
R. Hengstenberg. 78. 59. 61. — Darstellung 
von Hol^as. R. Hengstenberg. 78. 60. — 
Ueber die trockene Destillation des Holzes. F. 
Fischer, L. 80. 719. — Holzgasdarstellung. 
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WiJkinson. L. 81. 4(K). — Verwerthung des 
Holzes auf chemischem Wege. J. Bersch. L. 
83. 588. — Versuche über die Verwendbarkeit 
des Torfes zur Herstellung von Leucht- u. In- 
dustriegas. L. 85. 171. — üeber die trockene 
Destillation verschiedener Holzarten jiebst tabel- 
larischer Zusammenstellung der erzielten Aus- 
beute an Gas u. anderen Producten. M. Senff. 
86. 526. — Holzgasprocess. W. Hempel. 87. 
581. — Pettenkofer'sVersuche zur Darstellung von 
Leuchtgas aus Holz u. deren praktische Ver- 
werthung. N.H.Schilling. 88.101. — Gründe 
zum Aufgeben der Holzgasbereitung. N. H. Sc h i 1- 
1 i n g. 88. 184. — Zur Holzgasbereitung aus ver- 
schiedenen Holzarten. N.H.Schilling. 88.353. 
Gasbereitung. Darstellung von Leucht- u Heizgas 
aus Kohlenklein n. mit Petroleum getränktem Aetz- 
kalk. J.F. Parker u. A. Wade. Pat. 74. 112. — 
Darstellung von Leuchtgas aus Torf n. schweren 
Oelen. J. M'Kelvie. Pat. 74. 148. — Darstel- 
lung von Leuchtgas durch Vergasung von mit 
Petroleum u. dergl. getränkten Abfallstoffen. S. 
B. Darwin. Pat. 74. 346. — Darstellung von 
Leucht- u. Heizgas aus mit flüssigen Kohlen- 
wasserstoffen oder Theer getränktem Lignit, Torf, 
Holz etc. A. M. Clark. Pat. 74 755. — Dar- 
stellung von Leuchtgas durch Destillation von 
Torf, imprägnirt mit in Petroleumkohlenwasser- 
stoffen gelöstem Naphtalin, Martin. L. 75. 27. 

— Ueber den Werth von Naphtalin u. Petroleum 
als Ersatzmittel für Cannelkohle. A. Wagner. 
76. 203. ■— Darstellung von Gas aus mit Petro- 
leum u. anderen Kohlenwasserstoffen getränktem 
Torf, Holz oder Ziegelsteinen. P. Jensen. Pat. 
75. 300. — Darstellung von Gas aus Petroleum- 
kohlenwasserstoffen u Naphtalin, mit welchen 
Torf imprägnirt wird. A. M. Clark. Pat. 76. 
625. — Zusatzkohlen, Petroleum, Naphta, Al- 
bertit etc. zur Erhöhung der Leuchtkraft des 
Gases. E n r i c h e r s. L. 77. 109. — Aufbesserung 
des Leuchtgases durch reichere Rohstoffe. S. 
Schiele. 78. 74«. — Ueber den Einfluss des 
Theers auf die Leuchtkraft des Gases. B. H. 
Patterson. L. 80. 21. — Die Eliminirung der 
leichten Oele aus dem Theer u ihre Zurück- 
haltung im Gas. Ball. L. 81. 364. — Darstellung 
von Oelgas combinirt mit Stein kohlcjngas u. Ap- 
parate hiezu. H. Reewes. Pat. 81. ♦ööö. — 
Riebe ck's Verfahren zur Erzeugung von Leucht- 
gas durch Einführung eines porösen mit Gasöl 
getränkten Körpers in die Retorte. Pat. 80. 285. 
S. Schiele. 80. 177. F. N. Küchler. 80. 308. 

— Leuchtgasbereitung aus mit Paraffinöl ge- 
mischter Braunkohle allein oder gemeinschaft- 
lich mit Steinkohle. A. Rieb eck. Pat. 81. 655. 

— üeber die Verwendung des Paraffinöls zur 



Verbesserung der Leuchtkraft des Gases nach 
A. Riebeck. Jenke. 81. 424. — Ueber Vergas 
ung des Paraffinöls als Aufbesserungsmaterial. 
Merkens. 82. 328. C. Müller. 82. 329. Hap^ 
pach. 82. 5U. Schiele. 82. 512. — Die Gag- 
aufbesserung mit Turfa, einer Erdart aus Bra- 
silien. Polen ski. 82. 510. — L^chtgasbereit- 
ung aus entschwef eitern Kohlenpulver u. Theer. 
BulTs Gas, Light and Coke Company. 
Pat. 84. 826. — Herstellung von Leucht- u. Heiz- 
gas ans flüssigen oder bei Erwärmung flüssig- 
werdenden Kohlenwasserstoffen unter Beimeng 
ung von Moostorf. L. Stark. Pat. 85. *358. 665. 

— Anreicherung von Kohlengas mit Theer- 
dämpfen. G. E. Davis. L. 86. 812. — D\4 Auf- 
besserungsstoffe für die Leuchtgasindustrie. S. 
Schiele. 87.3. — Ueber das Riebeck'sche Ver- 
fahren der Leuchtkraftaufbesserung durch Brann- 
kohlentheeröl. 8. Schiele. 87. 7. — Zur Theer- 
Vergasung. W. Bäcker. 87. 680. 910. — Her 
Stellung von Heiz- u. Leuchtgas aus mit Coks 
mehl versetztem Theer. W. B ä c k e r. ?at. 88. 71:J. 

Gasbereitnng« Einrichtung zur Darstellung von Oel- 
gas für die Beleuchtung von Eisenbahnwagen nach 
Julius Pintsch. G u s t. 74. 201. Taf. 8—10 ; Kosten 
berechnung. 74. 205 ; Kostenberechnung der Dar 
Stellung. 74. 204. -— Darstellung von Gas aus 
Petroleum u. anderen flüssigen Kohlenwasser 
Stoffen nebst Apparaten dafür. W.H.Spencer. 
Pat. 74. 639. — Darstellung von Leuchtgas aus 
Paraffinöl u. Braunkohlentheer. 74. 674. — Dar 
Stellung von Gas aus Petroleum u. Apparate 
hiezu. W. H. St. Maitland. Pat. 74. 729. - 
Darstellung von Heiz- u. Leuditgas aus Petro- 
leum oder Oelen u. Apparate hiezu. £. H. 
Yarrow. Pat. 74. 729. Pat. 75. 177. - Ueber 
Vergasung von Petroleum. Pintsch. 74. 790. 

— Darstellung von Leucht- u. Heizgas aus Gel, 
Petroleum etc. u. Apparate hiezu. M. Benson. 
Pat. 74. 795. — Darstellung von Gas aus mine 
ralischen u. pflanzlichen Kohlenwasserstoffen. A. 
M. Clark. Pat. 74. 836. — Darstellung aus 
Naphta. White. 76. 82. 101. C. Neal. 75. 715. 
76. 135. — Darstellung von Gas aus Handels 
naphta. Ausbeute. Edgerton. 75. 100. — Dar- 
stellung von Gas aus Schief eröl, Benzin u. anderen 
flüssigen Kohlenwasserstoffen. H.Holland. Pat. 
75. 178. — Darstellung von Gas aus Theer, 
Oelen u. ähnlichen Producten. W. H. Beck. 
Pat. 75. 265. — Darstellung von Gas aus Schieferöl 
etc. u. Apparate dazu. J. Keitb. Pat. 75. 
301. — Der Werth von Petroleum u. Steinkohlen 
theer zur Gaserzeugung. A. Wagner. 75. 203. 
L. 75. 344. — Darstellung von Leuchtgas auB Pa- 
rafEinöl. 75. 517. — Darstellung von Gas aus 
Petroleum, Schieferöl etc. u. Apparat. St. J. V. 
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Day. Pat. 76. 685. — Darstellung von Leucht- 
gas aus Petroleum, bituminösem Schiefer etc. 
P. L. A Ilaire. Pat. 76. 2J). — Anwendung von 
Petroleum u. Petreleumproducten zur Darstel- 
lung von Leuchtgas. J. D. Patton. 76. 135. — 
Darstellung von Leucht-, Heiz- u. Arbeitsgas ans 
Petroleum, Pnraffinöl, Ligroin etc. R. Spei er, 
Greenock n.J. Mather. Pat. 76.317. — Dar- 
steUung des Leuchtgases aus Petroleumrück- 
ständen. L. 76. 491. — Leuchtgas aus Petroleum 
mit Kostenberechnung. L. 76. 629. — Darstell- 
ung von Leuchtgas ans flüssigen Kohlenwasser- 
stoffen. H. A. BonnevlUe. Pat. 77 17. — 
Darstellung von Leuchtgas aus Petroleum. M 
H. Strong. Pat. 77. 239. — Ueber Darstellung 
von schwerem Leuchtgas nach dem Patent 
Aitken u. Young. 77. 590. — Darstellung von 
Paraffinölgas. Grotowsky. L. 77. 747. — Dar- 
stellung von Petroleumgas. W. C. Wren. L. 78. 
74. — Darstellung von Leuchtgas aus Fuselöl. 
L. 78. 235. — Darstellung von Leuchtgas aus 
Paraffinrückständen zur Beleuchtung von Eisen- 
bahnwagen. Kobus. L. 78. 410. — Darstellung 
von Gasolingas. L. 81. 47. — Darstellung von 
Leuchtgas aus Erdöl in Russland. W. R u d n e w. 
8L 82. — Apparat u. Verfahren zur Erzeugung 
von Leuchtgas aus flüssigen Oelen. R. Drescher. 
Pat. 81. *480. — Kostenaufstellung für Oelgas- 
bereitung mittels der Kugelretorte von Hirzel. 
R. Beckmann. L. 81. 731. — Darstellung von 
Heiz- u. Leuchtgas aus Kohlenwasserstoffen u. 
dazu erforderliche Apparate. E. L. Ch. d'Iver- 
nois. Pat. 82. ♦266. — Kostenberechnung der 
Gasbereitung aus Paraffinöl. Rademacher. L 
85. 171. — Gewinnung von Leuchtgas bei der 
Destillation von Paraffinöl. G. Beilby n. J. B. 
M'Arthur. L. 88. 84. - Zur Bereitung von 
Naphta- oder Erdölgas. S. Lamansky. 88. 187. 
Gasbereitmig. Darstellung von Oelgas aus Schief eröl 
in Verbindung mit Wassei^as. C. W. H a r r i s o n. 
Pat 74. 756. — Darstellung von Leuchtgas durch 
Mischen von Petroleumgas mit Wassergas. W. 
Richards. Pat. 75. 177. — Darstellung von Gas 
aus Gel u. Wasserdampf. R. M. Marchant. 
Pat. 75. 750. — Gleichzeitige S^ersetzung von 
Wasserdampf u. Petroleum in glühenden Retor- 
ten. Mc. J. Clarty. L. 76 214. — Darstellung 
von Leucht- u. Heizgas aus Petroleum, Anthracit 
u. Wasserdampf. Lowe. 76. •73. L. 76. 51. 
— Das Lowe'sche Verfahren der Leuchtgasdar- 
stellung aus Kohlen, Wasserdampf u. Petroleum. 
H.Wurtz. L. 76.215. E. Durand. L. 76. 355. s.a. 
L. 78. 308. — Lowe's Gas-Process zu Manayunk. 
L. 77. 13. 78. 33. — Oelgas combinirt mit Wasser- 
gas. W. H. S p e n c e r. Pat. 77 18. — Verfahren 
nebst Einrichtung, um Kohlenwasserstoffdftmpfe, 



Wasserdampf u. Luft zu mischen u. zu verbinden 
R. Avery. Pat. 85. •312. — Fixiren einer 
Mischung von Wassergas u. Petroleumdampfen 
zu einem leuchtenden Gase. E. Blas». 86. 226. 

Gasbereitang. Fabrikation von Leucht- u. Heizgas 
nach dem Patent L. B r e i 1 1 m a y e r. L. 74. 215. — 
Verbesserungen in dar Darstellung von Leuchtgas 
u. in den Apparaten dafür; Combination von 
Leucht- u. Wassergas. A. F. Wilson. Pat. 74. 
720. — Combination von Wassergas u. Leucht- 
gas. T. B. Reedwood. Pat. 75. 685. F. Ro- 

. binson. Pat. 75. 685. — Combinirtes Verfahren 
zur abwechselnden Gewinnung von Leucht- u. 
Heizgas aus einer Retorte. L. Cohn. Pat. 82. 
826. — Verfahren u. Apparate zur Darstellung 
hochgespannter Gase für Betriebs-, Heizungs- u. 
Beleuchtungszwecke. W.Frank. Pat 85. 308. 

— Darstellung von Heiz- u. Leuchtgas aus Fäcal- 
massen. u. aus thierischeii mler pflanzlichen Ab- 
fallstoffen. H. Bray. Pat. 74. 756. — Benutzung 
des Seifenwassers der Tuchfabriken zur Gas- 
darstellung. Flosky. 75. 52. — Darstellung 
von Gas aus den Abfall wassern der Tuchfabriken. 
76.566. E. Schwamborn, 75 ♦569. Döring. 
76. 472. — Die Vergasung der Fäcalstoffe u. deren 
Verwerthung. A. Sinder manu. 75. 31. 567. 
s. a. 75. 81. 202. 226. Troschel. 75. 510. — 
Zur Geschichte des Fäcalgases. P. Dorf fei. 
L. 75. 621. — Verwerthung der menschlichen Ex- 
cremente zur Leuchtgasbereitung. F.Fischer. 
L. 76. 422. — Verwendung übelriechender Gase 
u. Dftmpfe zur Beleuchtung. W. R. Lake. Pat. 
76. 653. — Darstellung von Gas aus Kanal- 
absätzen. J. W. Slater. Pat. 77. 19. — Ver- 
gasung von Melasseschlempe. E. Ernst. Pat. 
81 659. 

— Neuerungen in der Darstellung von Leucht- u. 
Heizgas u. in den Apparaten hieza. F. W. Co 11s. 
Pat. 74. 638. T. A. Hedley. Pat. 74. 707. 
J. Somerville. Pat. 75. 255. W.E. Newton. 
Pat. 75. ü26. Bowers u. Fyfe. Pat. 76. 87. 
J. Kidd. Pat. 76. 87. H. Y. Atrill u. W. 
Farmer. Pat. 81. '512. Th. B. Fogarti. Pat. 
84. »ni. Pat. 85. •308. B. Andreae. Pat. 
86. 109. F. Pelzer. Pat. 85. 309. v. Stein- 
äcker. Pat. 86. 392. Pat. 86. ♦9ö6. 

— Darstellung von Heizgas in den Kohlengruben 
u. in den Städten. C. W. S i e m e n s. L. 75. 300. 
— Darstellung von Heizgas. F. C. Knowles. 
Pat. 75. 345. — Darstellung stickstoffarmer Heiz- 
gase u. zugehörige Apparate. H. Haug. Pat. 
82. '92. Pat. 83. 590. 

— Darstellung von Leuchtgas verbunden mit Eisen- 
u. Stahlfabrikation. W. Gormann. Pat. 74. 
79. — Apimrat zur gleichzeitigen Darstellung 
von Stahl u. Leuchtgas aus Eisen^^^P, Aube. 

üigitized by V^jOOQIC 



62 



BeleuchtungBwesen. — I. Sachregister. 



Fat. 81. M77. — Gasbereitong fOr Blaaetische. 
0. A. Thomaon. L. 78. 74. 
Gasbereitnng« Darstellang von Leuchtgas u. Brenn- 
stoffen a. Apparate hieEU. T. B. r a m p t o n. Pat. 
74. 112. — Methode a. Apparate sur Darstellung 
von Ck>ke u. Leuchtgas. B. W. Grice. Pat. 74. 
668. J. F. Parker u. A. Wade. Pat. 74. 796. 
-— Anwendung von Schlamm zur Leuchtgasbe- 
reitung u. Ookegewinnung. J. H. Johnson. 
Pat. 76. 26. 

— Nebenproducte s. a. Theer, Ammoniak u. Gas- 
wasser. — Die Producte der trockenen Destillation 
auf der Wiener Weltausstellung. H. Schwarz. 
L. 74. 43. s. a. Theerproducte. — Verwerthung 
der Destillationsproducte von Brennmaterialien, 
vegetabilischen u. animalischen Stoffen. D. C. 
Knab. Pat. 74. 669. - Verwerthung der Neben- 
producte. H. Bunte. 82.628. Hegener. 82. 
632. Buhe. 82. 684. — üeber den Werth der 
Nebenprodncte. Per k in. L. 83. 81Ü. — Die Ge- 
winnung der Nebenproducte bei der Kohlen- 
destillation. W.Smith. L. 84. 891. — üeber 
einige Nebenproducte bei der Oelgasgewinnung. 
H. E. Armstrong. 86. 161. — Bedeutung der 
Nebenproducte. Gallois. L. 86. 124. — üeber 
die Nebenproducte. 87. 1. 

OasbereitunfBapparate s. a. Carburationsapparate 
u. Gasmischer. — Ueber die Verwenduug von Boh- 
gas zur Untersuchung von Gasapparaten auf ihre 
Dichtigkeit. E. Kunath. 82. 403. — Gasmelde- 
apparat mit Schutzvorrichtung gegen Explosionen. 
E. Mossbach. Pat. 88. •590. — Kurzer Abriss 
über die Fortschritte in der Construction der Gas- 
bereitungsapparate. G. F. Schaar. L. 85. 172. 

— Ein kleiner Gasapparat mit einem Ofen ver- 
bunden. W. G. Fearley. Pat. 74. 46. — Gas- 
apparate für Schiffe. J. F. B. Porter. Pat. 
74. 147. — Fortschritte in den Einrichtungen 
zur Gasbereitung. 74. 246. — Die Apparate der 
Leuchtgasfabrikation auf der Wiener Weltaus- 
stellung. J. St Inge 1. L. 74 638. — Apparat 
von Manng u. Mertz zur Darstellung voti Leucht- 
gas aus bituminösem Schiefer. Boux. L. 79. 
49. — Apparate zur Leuchtgasfabrikation aus 
bituminösem Schiefer, L. 79. 327. — Apparat 
zum Destilliren wasserstoffhaltiger Stoffe. H. 
Despecher. Pat. 80. o92. — Destillations- 
apparat für feste Materialien mit mechanischer 
Beschidkung u. continuirlichem Betrieb. F. Lür- 
mann. Pat. 81. *146. L. 81. 541. Pat. 82. 
230. 536. — Apparat zur trockenen Destillation 
von Kohle unter Benutzung von überhitztem 
Dampf. D. Green. Pat. 82. 89. — Entgasungs- 
raume mit continuirlichem Betrieb. F. L ü r m a n n. 
Pat. 82. 230. 536. 751. 752. — Entwicklungs- 
Apparat für Kohlenwasserstoffgase mit Lampe. 



A. Berland. Pat. 82. *827. — üeber die Ap- 
parate von Malam u. Mathiesen zur gleichzeitigen 
Destillation von Steinkohlen u. ihrer Destillations- 
producte. Coudurier. 83. 759. — Apparat 
zur Destillation fester Substanzen. H. Wnrtz. 
Pat. 84. *167. — Apparat zur Erzeugung u. Ver- 
theilung von Gasen u. Dämpfen für Beheizungs- 
n. Erleuchtungszwecke. W. Arthur. Pat. 86. 
*212. — Einrichtung zur continuirlichen Ver- 
gasung feinkörniger, nicht backender Materialien. 
Temme. Pat.86. *394. - Gasbereitungsapparate 
für verschiedene Processe. W. Hempel. 87. 
*523— 581. — Gaserzeuger mit Regulator. C. 
Fabricius u. A. Zawfzel. Pat. 87. *584. — 
Apparat zum Entgasen u. Trocknen von Brenn- 
stoffen. C. Pieper. Pat. 88. ♦194. 

Gasbereltungsapparate« Neuerungen an den Appa- 
raten für die Darstellung von Leuchtgas. J. W i t- 
tingham. Pat. 75.104. G.Anderson. Pat 77. 17. 
J.Steel. Pat. 77.238. E.Brooku.A.Wilson. Pat 
78 309. Farcot L. 80. 186. F. Heckel 
u. 0. Ottmann. Pat 80. 286. Th. Atkins. 
Pat 80. 387. Maxime. L. 80. 552. W. P. 
Wilson. PatSO. ^725. R. Anders. Pat 81. 
♦368. Ch. F. Dietrich. Pat 82. ♦126. Fr. 
Egner. L. 83. 732. Th. Foucault Pat 84- 
♦829. B. Walker u. J. Bennet Pat 84. ♦829. 
BulTs Power Company Limited. Pat 85. 
•310. L. Dee York. Pat 85. »öOe. W. Mac 
Carty. Pat 85. •666. S. Salisbury. Pat 86. 
•212. J. Hanion. Pat 86. *986. B. Andreae. 
Pat 87. •1020. H. Scheridan u. E. Rawlings. 
Pat 88. •773. E. Hahn. Pat. 88. *828. 

— Neuerungen an Apparaten zur Oelgas-Darstellung. 
W.D.Fischer. Pat 74. 148 -« Fogarty's 
Excelsior- Gasmaschine zur Darstellung von Pe- 
troleumgas. 74 . 248, Zeichnung von Andreae. 
74. Taf. 11, Preis der Maschine in verschiedenen 
Grössen. 74. 254. — Apparat zur Leuchtgas- 
darstellung aus Mineralöl, Theer, Fetten, Oelen 
u. Abfallwassern. Fr. Küchle r. 75. 366. — 
Apparat zur Oelgasdarstellnng. Du Rieux u. 
J. Devilder. L. 75. 621. — Apparat zur Dar- 
stellung von Oelgas für Fabriken , Privathftuser 
u. Hotels. Eich holz. L. 76. 150. — Apparate 
zur Darstellung von Gas aus Petroleumirück- 
ständen. E. Launay. 79. 124. Gebrüder 
Sulz er. 79. 124. — Apparat zur Erzeugung 
von Leuchtgas aus Gasolin. J. Oertle. Pat. 
81. *244. — Apparat zur Zersetzung flüchtiger 
Kohlenwasserstoffe. P. Suckow. Pat 81. ♦483. 
— Ueber Oelgasapparate. R. Beckmann. L. 
81. 731. — Apparate zur Gasbereitung aus Oelen 
u. flüssigen Kohlenwasserstoffen. A. P. Cham- 
berlain. Pat 82. ♦ 126. W.Menzel. Pat 82. 
*V21. ♦415. J. S. Wood u^P. Goppel. Pat 
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82. 415. — Oelgasapparate. H. Hirzel. L. 83. 
62. — Apparat zur Herstellting von Kohlen- 
waaserstoffheizgas u. Gewinnung von Schmieröl. 
International Vapor Fuel, Carbon-Iron 
and Manufacturing Company. Pat. 83. 
^91. — Maschine zar Oaserzengung aus Gasolin 
u. ähnlichen leichten Mineralölen. Hess, Wolf 
& Co. Pat. 85. *922. — Gasbereitungs- u. 
Reinigungsapparat von Gas aus Mineralöl. Fr. 
O'Donell. Pat. 86. '368. — Apparat zur Er- 
zeugung von Oelgas. J. Hanion Pat. 86. 535. 
Claiibereltiiiigsapparate« Die Fabrik von J. Pintsch 
zur Herstellung von Oelgasapparaten für Waggon- 
beleuchtung. L. 83. 894. 

— Combinirter Apparat zur Darstellung von Heiz- 
u. Leuchtgas. H. Skoines. Pat. 74. 846. — 
Apparat zur Erzeugung von Leucht-, Heiz u. 
Kochgas. J. Gaukroger, 8. Fielden u. A. 
Aitchinson. Pat. 75. 627. — Apparat zur 
Danteilung von Oelgas, oombinirt mit Wassergas. 
K. P. Spiee. Pat. 75. 685. — Apparat zur Her- 
stellung von Löth- u. Leuchtgas für Blecharbeiter. 
Mettler-Annen u. ühland. L. 80. 21. — 
Apparat zur Darstellung von Leucht- u. Heiz- 
gas nach dem verbesserten Strong-Lowe'schen 
System. Quaglio u. Dwight. 80. *337. ~ 
Apparat zur Darstellung von Heiz- u. Leuchtgas. 
A. Bin nie. Pat. 84 *403. — Apparat zur Ei^ 
Zeugung von Gas aus Kohlenwasserstoffen u. 
überhitztem Dampf. M. Gross. Pat. 84. *7d4. 

— Apparat zur Erzeugung von Heiz- u. Leucht- 
gas. W. Arthur. Pat 84. ^828. — Apparat 
zur Erzeugung von Mischgas. H. Malier u. F. 
Blath. Pat. 85. *669. — Apparat zur Herstel- 
lung eines Gasgemenges aus zersetztem Wasser 
u. Mineralöl u. zur Verwendung dieses Gremenges 
zur Heizung oder Beleuchtung. W. de S t. M ar t i n. 
Pat. 87. ^473. — Apparat zur Herstellung eines 
Gemisches aus atmosphärischer Luft u. AVasser- 
stof^as. F. Räch holz. Pat. 87. *475. — Ap- 
parat zur Erzeugung eines Gases für Heizungs- 
u. Beleuchtungszwecke. J. Archer. Pat. 87. 
*1028. — Apparate zur Herstellung von Leucht- 
u. Heizgas. F. Clark. Pat. 88. *55. B.Loomis. 
Pat. 88. •409. 

— Apparate zur Darstellung von Heizgas. 76. 197. 

— Apparat zur Herstellung von brennbarem Gas 
für hftusliche Zwecke. W.R.Lake. Pat. 77. 530. 

— Apparat zur Darstellung von Heizgas. C. E. 
Weber Pat. 78. 309. — Apparat zur Darstell- 
ung von brennbarem Gras aus festem Brenn- 
material. Charl. Tellier. Pat. 86. 987. 

— Apparat zur Erzeugung eines fOr Beleuchtungs-, 
Heiz- u. motorische Zwecke geeigneten Gases. 
N. F. Deleau u. H. Fr^res. Pat 82. *566. — 
Apparat zur Gaserzeugung u. Verwendung des- 



selben zur Erzeugung bewegender Kraft. £. C. 
Röttger. Pat82.*825. — Apparat zur Erzeug- 
ung von Arbeitsgas für Gaskraftmaschinen. Chr. 
Reithmann. Pat. 86. •243. — Apparat zum 
Verdampfen von Kohlenwasserstoffen, zwecks 
Erzeugung von Betriebsgas. E. Delamare-De- 
boutteville u. L. Malandin. Pat. 87. »684. 

— Vorrichtung zur Vei^asung von flflssigem 
Brennstoff für den Betrieb von Gasmaschinen. 
National Meter Company. Pat. 87. •686. 

— Gaserzeugungsapparat für Gaskraftmaschineu. 
Ohr. Reithmann. Pat.87. ♦1107. — Gaserzeuger 
für Petroleumgasmaschiuen. B. Lutzky. Pat. 
88. •ööO. — Apparat zur Gaserzeugung aus 
Petroleum für Motorenbetrieb. H. Göbel. Pat. 
88. 1018. 

C^aBbestenenmg. Stadtische Abgaben u. Staate- 
steuern der Gasgesellschaft in Paris. 74. 82. 124. 
L. 74. 215. — Belastung der städtischen Gas- 
anstalten mit der Gewerbesteuer in Preussen. L. 
74. 386. - Heranziehung der städtischen Gas- 
anstalt zu Thom zur Gewerbesteuer. 74. 404. — 
Wirkung der Gassteuer in Barcelona. 78. 374. 

— Vorbereitung einer Gassteuer durch das deutsche 
Reichskanzleramt. 78. 644. 646. s. a. 79. 187. — 

— Gassteuer in Heilbronn. 78. 713, in Wien. 
81.211, in Gmünd. 81. 485. — Ueber Gaasteuer. 
81. 453. — Die Stempelsteuer u. die Gasanstalten. 
W. Trimborn. 84. 66. — Heranziehung der 
Gasanstalten in Rendsburg u. Waudsbeck zur 
Gewerbesteuer. 88. 3.5. — Steuerbefreiung der 
Gaswerke in Braunschweig. 88. 3U3. 

GaBbnwBen siehe Naturgas. 

GaBbigelelMn. E. R Hollands. Pat. 75. 750. — 
Plfttteisen mit Gasheizung. Lindler, Schwai- 
ge r u. Fö s t. Pat. 80. »482. — üeber das Plätten 
der Wäsche mit Gas. A. Buhe. 80. 548. — Gas- 
heizungsvorrichtung für Plätteisen. C. Stau- 
gaard. Pat. 81. •669. — Gasplätteeisen in Com- 
bination mit einem Blasebalg. R. Thomas. Pat. 

88. »leo. 

GaSGonBnm siehe Gasverbrauch. 

Gascontrole s. a. Gasanstalten, Gasbereitnng u. 
Gasmesser. — Ueber die Controle beim Gebrauch 
des Gases. J. A. Crookenden. 74. 635. 

Gasdmck. .Apparate zur Verhütung zu hohen 
Druckes siehe unter Regulatoren u. Retorten. — 
Vorrichtung zur sofortigen SignaUsirung einer 
Druckabnahme im Hauptrohmetz. H. Raupp. 
76. *300. — Apparat zur Verstärkung des Gas- 
drucks. C. Sombart. Pat. 84. •l?!. — Druck- 
registrirapparat J. Pintsch. 85. •895. 

Gandmekniesser siehe Manometer. 

Oasdrackregnlator siehe Regulatoren. 

Gase s. a. Apparate, Gasanalyse u. Leuchtgas. — 

Filtration von Gasen u. Dämpfen siehe Filtration. 

üigitized by ^^Ji^^^V IC 



64 



Beleuchtungswesen. — I. Sachrejzister. 



— Das specifische Gewicht u. die specifische 
Wärme der Gase siehe Gewicht, specifisches u. 
Wärme, specifische. ~ Die Wärraetheorie für 
Gase siehe Wärme. 

(]}ase« \'ersuche über die Reflection des Schalls an 
Flammen u. heissen Gasen. A. M. Mayer. L. 
74. 388. — Ueber eine ^lodification der herr- 
schenden Gastheorie. C. Puschl. L. 75. 892. -— 
Ueber die Reibung u. Wärmeleitung verdünnter 
Gase. A Kundt u. E. Warburg. L. 75. 829. 

— Wärmeleitung u. Wärmegleichgewicht von 
Gasen. L. Boltzmann. L. 76. öO. — Ueber 
die Beziehungen von Druck, Volum u, Tempe- 
ratur bei Gasen. M. Kuhn. L. 76. 51. — Be- 
stimmung der Abhängigkeit der inneren Reibung 
der Gase von der Temperatur. Obermayer. L. 
76. 52. — Abhängigkeit der Reibung der Gase 
von der Temperatur. J. Puliy. L. 77. 602. — 
Die gasförmigen Körper u. das Wesen der Gas- 
form. Töpfer. L. 77. B03. — Zugerzeugung durch 
Gasstrahlen. H. F. Romilly. L. 77. 767. — 
Die kinematische Theorie der GsHe. 0. E. Meyer. 
L. 77. 603. H. Watson. L. 78. 108, — Ueber 
neue Erscheinungen bei (Tasarten. M. Mi t s c h e r- 
11 eh. L. 79. 174. — Dissociation. Mallard u. 
Le Chatelier. 86. 923. — Gesetzmässigkeiten 
bei der Abkühlung der Gase. Mallard u. Le 
Chatelier. 86. 023. — — Ueber Cohäsion der 
Gase. P. Kauf f er. L. 87. 83ö. — Ueber die 
kinetische Theorie unvollkommener Gase. L. 
N a t a n s o n. L. 88. 84. — Ueber einige Fragen der 
kinetischen Gastheorie. L. Boltzmann. L.88.228, 

— Durchgang der Gase durch Flflssigkeitslamellen. 
F. Exner. L. 75. 253. — Apparat zur Abscheid 
ung aller möglichen Körper aus Gasen u. Dämpfen 
0. Braun. L. 77. 199. — DiflFusion der Gase 
durch absorbirende Substanzen. v.Wroblewsky, 
L. 77. 202. — Diffusion der Dämpfe durch Thon 
Zellen. J. Puliy. L. 77. 767. - Ueber den Aus 
fluss der permanenten Gase mit Beziehung auf 
die Hypothese von de Saint- Venant u. Wantzel 
J. Illeck. L. 77. 599. L. 78. 235. - Die Ver- 
breitung der Gase durch Diffusion. G. v. Than 
L. 80. 238. — Löslichkeit in Absorptionsmitteln 
u. in vulkanisirtem Kautschuk. W. Hempel 
L. 82. 564. — Ueber Behandlung von Flüssig- 
keiten mit Gasen. F. Hurter. L. 86. 727. — 
Versuche über die Diffussion von Gasen. A. v, 
Obermayer. L. 88. 84. 

— Bestimmung der Explosionsgrenzen von Gas 
gemengen. A. Wagner. L. 77. 169. — Ueber 
die Grenzen der Explosionsfähigkeit von Sumpf- 
gasgemengen. J. J. Coquillon. L. 77. 199. 
Entzündungstemperatur von Gasgemischen. Mal- 
lard u. Le Chatelier. L.8L94.329. — Ueber 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Explosion 



in Gasen. Berthelot. L. 82. 85. 338. — Ent- 
zündungstemperatur explosiver GasgemiAche. 
Mallard u. Le Chatelier. L. 83. 166. - Ent 
flammungstemperatur explosibler Gasgemische. 
Mallard u. Le Chatelier. L. 83. 374. - 
Ueber die Schnelligkeit der Verbrennung explo- 
sibler Gasmischungen. Mallard u. LeChate- 
Her. L. 83. 532. — Untersuchungen über ex 
plosive Gasmischungen. Berthelot u. Vieille. 
L. 84. 317. - Ueber die Entzündungstempera- 
turen explosiver Gasmischungen. Mallard u. 
Le Chatelier. 86. *461. 485. — Fortpflanz 
ungsgesch windigkeit der Flamme in explosiven 
Gasmischungen. Mallard u. Le Chatelier. 
86. 98. 134. — Ueber die Explosion homogener 
Gasgemische. D. Clerk. L. 87. 112. — Labora- 
toriumsapparate beim Experimentiren mit ex- 
plosiven Gasmischungen. Mallard u. LeCha- 
telier. 86. 143. 
Oase. Ueber die unvollkommene Verbrennung von 
Gasen u. Gasgemischen. E. v. Meyer. 75. 24-1. 
L. 75. 27. — Ueber die Verbrennung der Gase. 
P. Schützenberger. L. 78.37L — Ueber die 
Grenzen der Verbrennung der Gase. Schützen- 
berger. L. 79. 92 — Ueber unvollständige Ver- 
brennung von Gasen. C. Bosch. L. 82. 408. — 
Ueber einige Beziehungen zwischen den Ver 
brennungstemperaturenjdenspecifischenWärmen, 
der Dissociation u. dem Drucke explosibler Gas- 
gemenge. Berthelot L 83. 531. 65.'). - Ar- 
beiten über die Verbrennung der Gase, ausge- 
führt im Auftrage der französischen Schlag- 
wettercommission. 86. 917. — Ueber die Ver 
brennungstemperaturen u. die specifische Wärme 
der Gase. Mallard u. Le Chatelier. 86.*918. 

— Recipient für comprimirtes Gas. 74. 199. Taf. ö. 
Fig. 10. — Die zur Compression der Gase an- 
gewendeten Maschinen. H. Mation. L. 77.377. 

— Verdichtung permanenter Gase. 78. 1. — Das 
Flüssigmachen der Gase. L. 78. 235. — Ver 
Wendung verflüssigter Gase. A. W. Hof mann. 
L. 83. 228. — Ueber die Zusammendrückbarkeit 
der Gase. C. Puschl. L. 88. 228. 

— Verwendung übelriechender Gase u. Dämpfe 
zur Heizung u. Beleuchtung. W. R. Lake Pat. 
76. 653. — Untersuchungen über die Brennbar 
keit der Hochofengase. Ed. Belani. L 77. 
198. — Die Gase des Hochofens u. der Gene- 
ratoren. T. Fei 1er. L. 77. 599. — Zusammen- 
setzung u. Verwendung von Gasen, erzeugt bei 
metallurgischen Processen. L. C ai 1 1 e tet. 78. 15. 

— Ueber die im Seewasser gelösten Gase. J. 
H. Buchanan. L. 78. 369. — ZusammenseU- 
ung von Gasen u Dämpfen, deren specifische 
Wärme, Ausdehnungscoäfficienten u. Verdampf- 
ungswärme. M. Langlois. L. 87. 1175. 
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GasfeneiHD^ siehe Feuerung, Gasheizung u.Heisung. 

GugeblBse. Fr. Bente. L. 77.525. — Das Löwe- 
Bche Gasgeblftse. L. 80. 757. 

Gasgesellsehaften s. a. im Ortsregister. — Actien- 
kapital u. sonstige flnansielle Verhältnisse ver- 
schiedener GkMgesellschaften. N. H. Schilling. 
88. 331. 

— ikmerikaniache Oasgese/fMchaften. Finanzielle Mit- 
theilongen. L. 85. 476. — Die Gasgesellschaften 
in New-York. L 75. 4ll. 80. 677. 

— B9/gi8che 6a$geB9f/$chaft in Bru8$B/. Generalver- 
sammlung, Betriebebericht u. Dividende. 74. 79. 
87. 139. Bericht aber die in Deutschland ge- 
legenen Gaswerke. 75 149. 307. Actienkapital, 
Stationen. 86. 306. 

Neue Gasgesellschaft in Brüssel für die Gas- 
versoignng von Rio de Janeiro. 86. 398. 

— 6a9g99%U9chaftBn in DeuHchiand. 
Gasindustriegesellschaft in Augsburg. Geschäfts- 

mittheilungen. 84. 766. 85. 873. 86. 908. 87. 
1050. 88. 1058. 

Gesellschaft der vereinigten Gaswerke in Augs- 
burg. 87. 396. 511. Betriebsergebnisse. 85. 1Ü8. 
86. 278. 87. 439. 88. 337. 1059. Erhöhung des 
Actienkapitals. 88. 957. 1059. Erwerbung der 
Gasanstalten in Bayreuth u. Marburg (Steier- 
mark). 88. 990. 1059. 

Neue Gasactiengesellschaft (Nolte) in Berlin. 
Betriebseigebnisse. 74. 759. 75. 106. 832. 76. 
692. 741. 78. 731. 84. 758. 86. 29. 876. öOi. 87. 
1050. 88. 957. 1059. Verträge mit Schneeberg 
u. Neustadtel 88. 1064. 

SchleslBche Gasactiengesellschaft in Breslau. 
Geschäftsberichte. 74. 279. 75. 348. 76. 217. 77. 
260. 78. 196. 79. 329. 81. 284. 88. 312. 83. 385. 
85. 360. 86. 868. 87. 440. 88. 593. 

Deutsche Continental -Grasgesellschaft in Dessau. 
Denkschrift über die zu begründende Organi- 
sation des Unterstützungswesens bei der Gesell- 
schaft. 74. 503. Geschäftsberichte. 74. 174. 75. 
194. 258. 76. 175. 77. 169. 78. 1%. 79. 203. 80. 
206. 241. 81. 284. 82. 236. 83. 237. 84. 203. 85. 
198. 86. 245. 280. 87. 284. 275. 88. 236. 414. 
441. s. a. 856. Erhöhung des Grundkapitals. 

75. 270. Betriebs- u. Finanzresultate der Ge- 
sellschaft in den ersten zwanzig Jahren ihres 
Bestehens. 76. 187. Die Entwicklung der Ge- 
sellschaft von 1855 bis 1880. 81. 259. 316. Er- 
neuerung des Gasvertrags mit den Städten Rheydt. 
82. 755, Erfurt. 86. 539, Dessau. 86. 907. 88. 
962, Nordhausen. 86. 1032. 

Thüringer Gasgesellschaft in Leipzig. 76. 158. 

80. 171. 84. 104. Geschäftsberichte. 75. 310. 

76. 251. 77. 284. 78. 278. 79. 296. 334. 80. 262. 

81. 372. 82. 269. 84. 288. 85. 207. 233. 86. 252. 
37). 87. 308. 339. 373. 88. 236. 308. 383. s. a. 596. 

Genenl-Beg. z. Jonni. f. Oaibel. n. Waaserven. 



Gasgesellschaften. Gasgeae/fachaftd/i in D&utach/and, 

Allgemeine Gasactiengesellschaft zu Magdebuig. 

Geschäftsberichte. 74. 389. 75. 380. 76. 319. 77. 

321. 78. 312. 79. 394. 80. 295. 81. 247. 82. 201. 

83. 269. 84. 250. 85. 314. 86. 342. 87. 279. 400. 
88. 473. 

Europäische Wasseigas-Actiengesellschaft in 
Dortmund. 85. 233. Geschäftsabschluss. 87. 
140. 953. 

— £ng/i8che Gasgeae/isciiaften, Begründung einer 
neuen Gasgesellschaft unter dem Namen »Eupion 
Fuel and Gas Company.« 74. 159. — Vertrags- 
bestimmungen über die Vereinigung der sogen. 
Chartered, Imperial u. Independent Gas-Com- 
pany zu einer Gesellschaft. L. €6. 316. — Aus- 
weis über die englischen Gasgesellschaften. 85. 764. 

Die Gasgesellschaften in London. 78. 158. 

84. 35. 79. Die Entwicklungsgeschichte der 
Londoner Gasgesellschaften. R. H. P a t te r s o n. 
L. 88. 230. 

Air-Gas-Company in London. Liquidation. 74. 81 . 

Albo-Carbon-Company in London. 79. 108. 

Commercial-Company in London. Anlagekapital 
u. Betriebsverhältnisse. 84. 81. 

Continental Union Gas Co. in London. Actien- 
kapital. Stationen. 86. 305. 

European Gas Co. in London. Actienkapital. 
Stationen. 86. 805. 

Gas Light and Coke Company in London. Actien- 
kapital u. Betriebsverhältnisse. 76. 220. 84. 79. 

Imperial Continental Gas Association in London. 
Geschäftsmittheilungen, Verträge, Actienkapital 
u. Stationen. 77. 188. 82. 201. 83. 76. 784. 85. 
428. 601. 86. 305. s. a. Wiener Gasindustrie- 
gesellscnaft. 

South Metropolitan Company in London. An- 
lagekapital u. Betriebsverhältnisse. 84. 81. 

— Die Gaageeei/echaften in Pari: 84. 38. Anm. 

Compagnie Fran^aise du Centre et du Midi. 
Actienkapital u. Stationen. 86. 305. 

La Normandie. Actienkapital u. Stationen. 
86. 305. 

Compagnie Central d'Eclairage et de ChaufiEage 
par de Gaz. Actienkapital u. Stationen. 86. 305. 

Compagnie Fran^ise d'Eclairage et du Chauf- 
fage par le Gas. Actienkapital. u. Stationen. 
86. 305 

Compagnie FraD9aise pour l'Industrie du Gaz, 
Actienkapital u. Stationen. 86. 306. 

— Societe GBnera/e Hoiiandaiae pour rCcIairoge par 
le Gaz. Actienkapital u. Stotionen. 86. 306. 

— Gasgeee/iachaften in Italien. 

Soci^t^ Italienne pour le Gaz. Actienkapital u. 
Stationen. 86. 306. 

Compagnie Napolitaine d'Eclairage par leGaz. 
Actienkapital u. Stationen. 86. 306. 
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OasireMUscliaften. 

— GasgeseiischafHn in Oesferreich. 

Allgemeine öBierreichische Gasgesellschaft in 
Triest. Geschäftsberichte. 74. 799. 76. 795. 76. 
751. 77. 684. 78. 714. 79. 770. 80. 775. 81. 846. 
82. 799. 83. 826. 84. 783. 86. 30. 914. Zasammen- 
stellung der Betriebsergebnisse von 1857 bis 1882. 
88. 802. 

Wiener Gasindastriegesellschaft. Geschäftsbe- 
richte u. Rechnungsabschlflsse. 74. 322. 75. 429. 
76. 288. 77. 349. 78. 220. 246. 79. 425. 80. 321. 
81. 579. 88. 420. 84. 368. 85. 393. 86. 400. 87. 
555. 88. 479. 508. Das Verhältniss der Wiener 
Gasindustriegesellschaft zar österreichischen Gas- 
belenchtungs-Äctiengesellschaft. 74. 435. 84. 369. 
Stand der Wiener Gasindastriegesellschaft 88. 36. 

Oesterreichische Gasbelench tungs- Actiengesell- 
schaft in Wien. Generalversammlung. 82. 280. 

— Gaagese/Zschaften in PBtersburg. 

Compagnie da Gaz du Saint-Petersboorg. Statu- 
ten. L. 76. 354. 

Bildung einer Geseilschaft für Beleuchtung der 
ganzen Stadt Petersburg mit Gas u. elektrischem 
Licht ; Ablösung der bestehenden Gesellschaften. 
86. 284. 

— Gasgesellschaften in der Schweiz, 

Schweizer Gasgesellschaft. Actienkapital u. 
Stationen. 86. 306. Geschäftsberichte. 74. 350. 
75. 353. 76. 246. 77. 258. 78. 241. 79. 368. 80, 
357. 81. 518. 82. 312. 83. 465. 84. 365. 85. 365. 

86. 481. 87. 443. 586. 88. 561. 

Compagnie Genevoise de VIndustrie du Gaz. 
Actienkapital u. Stationen. 86. 306. 
OasglUhliclit siehe Glühlicht. 
Cfashammer. Bobson's Gashammer. L. 87. 231 

87. •759. — Der Gashammer von Bobson u, 
Pinkney. L. 88. 335. 

Oasheizapparate s. a. Gasheizung u. unter Aus 
Stellungen. — Zur Prüfung von Gasheizapparaten 

88. 81. 117. 

Gaaheiziuig s. a. Feuerung, Gaskochapparate, Gas- 
locomotiven, Gaspreis, Heizung, Oefen u. Ver- 
brennung. — Vorrichtung zur Gasheizung an 
Plätteisen siehe Gasbfigeleisen. 

— Heizen mit Eohlenozydgas bei gleichzeitiger 
Anwendung von Wasserstoffgas oder Dampf. 
L. Stevens. Pat. 74. 278. — Kensington Gas 
Pire. Ed. Davis & Sohn. L. 74. 794. — Das 
Leuchtgas als Eüchenbrennstoff. C. Wolf f. 
75. *439. — Heizung von Zimmern mit Leucht- 
gas. P. H. Marlin. L. 76. 51. — Die An- 
wendung des Steinkohlengases zum Heizen. J. 
Wallace. L. 76. 523. — Verwendung des 
Gases zu Heizzwecken. 79; 581. 649. C. Voss. 
79. 754. — Holland'sches Heizverfahren. G. 
Rachel. L, 80. 758. — Die Benutzung des 



Leuchtgases zn Koch- u. Heizzwecken. Schulze. 
80. 396. Kümmel. 80. 463. A. Buhe. 80. 
542. W. Denny. L. 82. 120. Wobbe. 83.450. 
Baumert. 84. 840. H. Tusche. 86. 504. 
571. Klönne. 87. :^92. W.Hempel 87.535 
s. a. 87. 629. 1059. - Verwendung des Gases 
zum Kochen, Heizen u. in der Industrie. 80. 
57. 85. 941. J. G. Wobbe. 85. 798. L. 86. 
92. s. a. 273 n. 361. — üeber Anwendung des 
Gases zur Heizung u. Beleuchtung. G. W. Sie- 
mens. L. 81. 617. — Ueber Gasheizung. Gh. 
W. Siemens. L. 81. 541. 617. s. a. L. 84. 890. 
-- Ueber die Verwendung des Leuchtgases zur 
Entwicklung von Wärme. F. Fischer. L. 83. 
774. — Das Heizgas, ein Vortrag mit Vorführung 
von Gasheizapparaten. Th. F 1 e t s c h e r L. 84. 
194. - Das Leuchtgas als Wärmequelle im Haus- 
halte. D. Coglievina. L. 85. 447. 85. 793. 

— Das Leuchtgas als Heizstoff in Küche u. Haus. 
L. Ramdohr. L. 87. 551. 681. 951. 1046. 

Cfasheizung. Heizwerth des Leuchtgases. Tief- 
trunk. 76. 342. — Versuche über die Heizkraft 
verschiedener Brenner. F. W. H a r 1 1 e y . 81. 450. — 
Heizkraft des Leuchtgases in verschiedenem Zu- 
stande der Verdünnung. A. Wi tz. L. 85. 278. - 
Der Heizwerth des Leuchtgases. A.Witz. 86. 286. 

— Mittel zur Erhöhung der Heizkraft des Gases. 
C. Bertou. Pat. 88. 408. 

— Bestrebungen der Compagnie Parisienne zur 
Benutzung des Gases für Koch- u. Heizzwecke. 
74. 616. — Kostenvergleich bei Anwendung von 
Spiritus, Petroleum u. Leuchtgas zu Beheizungs- 
zwecken für den Laboratoriumsgebrauch. A. 
Wagner. 74. 623. — Zur Statistik der Gas 
heizung. F. Tonnar. 76. 644. s. a. 88. 325. - 
Die Heizung mit Gas auf der Pariser Weltaus- 
stellung. 78. 500, auf der Ausstellung von rauch- 
losen Feuerungen in London. 82. 41. — Förder- 
ung der Einführung des Gases zu Heizzwecken. 
T r a V e r s. 80. 48. — Heizgasversoiigung Berlins. 
A. Putsch. 80. 335. — Verwendung des Gases, 
zum Kochen u. Heizen in Paris. 80. 394. — 
Gasoonsum für Koch- n. Heizzwecke in Däne- 
mark. Kümmel. 80. 464. ^ Bericht u. An- 
träge der Commission über die öffentliche Aus- 
stellung von Gasheizungsapparaten. Kohn. 81. 
498. — Ueber die Mittel zur Einführung von 
Kochgas. C.Müller. 81.388. 82.489. Hans- 
se n. 82. 509. — Bericht der Commission für 
Förderung des Gasgebrauchs zu häuslichen u. 
technischen Zwecken. 82. 478. 84. 586. — 
Kostenpunkt. 83. 309. Wobbe. 88. 641. - 
Heizgas u. Gasmotoren. 83. 597. 84. 511. — 
Erfahrungen über Kochgas u. Kosten des Kochens 
mittels Gas. Müller. 84. 234. Kunath. 
84. 235. — Geringer Gasdruck, ein Hinderungs- 
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gnind fOr die BenaUang des Gases zu anderen, 
als nur «i Leachtswecken. C. T. Salomons. 
M. 753. — Bestrebungen zur Förderung der 
Gasbenutsnng zum Kochen, Heizen u. zur Eraft- 
leistnng. 84. 511. G. Stawitz. 85. 957. — 
Das System des Verleihens von Gasöfen. 85. 
794. ~ Begulatiy für Heizgas in Tilsit. 85 972. 
— Einfluss des Gaspieises auf die Benutzung 
des Gases zu Kochzwecken. Wybauw. 86. 
653. — Zur Einführung der Gasheizung unter 
Beibehaltung der bestehenden Oefen u. Elamine. 
D. Coglievina. 87. •296. — Die Einführung 
des Kochgases in Osnabrück. Baumert. 88. 
•70. — Erfahrungen über Abgabe u. Verwendung 
von Heizgas. Reichardt. 88. 568. 721. -- 
Zur Hebung des Gasconsuras zum Kochen u. 
Heixen. Beyer. 88. 1107. 

Gashelsuig. Die Heizungsfrage mit besonderer Rück- 
sicht auf Wassergasheizung. AI. Naumann. 81. 
2 18. L. 81. 331 . —Ueber die Gasheizung von Kirchen. 
81. 506. — Gasheizung für Kirchen u. ihre Kosten. 
L. 81. 733. - Die CentralYersoigung der StOdte 
mit Wasserstoffgas für Beheizung u. Beleuchtung. 
J. Matern. L. 81 733. — Die centrale Ver- 
sorgung unserer Städte mit Heizgas n. die 
Heisgasfrage überhaupt. H. Bunte. 88.601. 
V. Quaglio. 88. 606. — lieber das Heizen mit 
Waasergas. W. Ehrenwerth. 84. 441. — 
Apparat zur Erzeugung von Wasserstoffgas u. 
zur Verwendung desselben für Heizzwecke. C. 
Schomburg. Fat. 86. •SSa — Verwendung 
des Wassergases zu Heizongsswecken. O s t h u e s. 
85. 325. L. 85. 501. — Naturgas als Heiz- 
material. 85. 264. * Feuerung mit Naturgas. 
87. 1101. 

— Verbesserung an Heizgasapparaten für Gas. 
M. J. Landau. Fat. 74. 611. — Gasheizappa- 
rate. F. A. Jaquet 74. 618. Fat. 74. 836. — 
üeber die Gasheisapparate von Levallois. Noury. 
L. 75. 747. — Apparate zum Heizen mit Leucht- 
gas. Hermann. 77.517. M. F. W. Boulton. 
L. 77. 529. ^ Walke r's Apparat zur Heizung mit 
Kohlenwasserstoffgas. L. 77. 602. — Gasheizungs- 
apparate auf der Fariser Weltausstellung. C. L a n g. 
79. 166. — Heizvorrichtung der Berliner Feuer- 
wehr. 0. Müller. 80. 92. — Apparate zum 
Heizen mit Gas für Laboratorien. Th. Fletscher 
L. 80. 348. — Ck>nstruction u. Anordnung von 
Gasbeizungsröhren für Heiz- u. Kochzwecke. 
Schulz u. Sackur. Fat. 81. ^^482. — Lampen 
heizapparat. G. Borettl Fat. 85. *594. — 
Gasheizapparate. L. 85 814. — Apparat zur 
Erzeugung u. Vertheilung von Gasen u. Dämpfen 
für Beheizungszwecke. W: Arthur. Fat. 86. 
^12. — Heizcylinder. v. Stein äcker. Fat. 86. 
•393. — Heizvorrichtung mit einfacher Gasfeuer- 



ung. D. Coglievina. 87. •298. — Heizvor- 
richtung mit combinirter Gas- u. Gokefeuerung. 
D. Coglievina. 87. ♦299. — Zur Geschichte 
der Thermolan^e. L. 88. 745. 
Cfasheiznng. Apparat zum Anwärmen von Eisen- 
bahnradreifen durch Gasfeuerung. 80. 741. Taf. 9. 

— Vorrichtung zum Aufziehen u. Abnehmen von 
Locomotiv- oder Wagen-Reifen durch Heizung 
mittels Gas. G. Lestang. L. 88. 529. — 
Gasfeuer zum Erwärmen von Eisenbahn - Bad- 
reifen. J. W ei dt mann. L. 88. 529. F. 
Suckow & Co. L. 84. 25. Fat. 84. ^284. - Gas- 
feuer zum Auf- u. Abziehen der Radreifen von 
Eisenbahnfahrzeugen. J. estreich. Fat 88. 
•232. — Regenerirende Gaslampe zum Erhitzen 
von Badreifen. J. Oestreich. Fat. 84. *833. 

— JEt^generirende Ga8lami)e für Radreifen- Gas- 
feuer. Oestreich. L. 85. 476. 

— J. Fintsch's Apparat zur Heizung vonEisenbahn- 
wagen mit comprimirtem Leuchtgas. 86. ^693. 
~ Heizung von Fersonenwagen unter Benutzung 
der Beleuchtungsvorrichtung. W. Foulis. 87« 
469. — Heizung der Eisenbahnwagen mit com- 
primirtem Leuchtgas. A. Marnier. L. 87. 551. 

— Gasheizapparat für Wasser von Druckwasser- 
leitungen. H. Mestern. Fat. 82. "871. 

Gasherde siehe Gaskochherde. 

Gashydrometer. Maumen^'s Gashydrometer. L. 
75. 343. L. 78 23. 

Gaslndnstrie siehe Gasbereitung. Statistische Mit- 
theilungen über dieselbe siehe Gasanstalten. 

Gaskalk siehe Reinigung u. Reinigungsmasse. 

Gaskaffleeröster. Verbesserter Kaffeeröster. G. 
Goldsmith u. J. Dilkes. Fat 74. 148. - 
Gaskaffeeröster mit cylindrischer Trommel. A. 
Buhe. 80. 549. 

Gaskochapparate s. a. Ausstellungen, Gasheizung, 
Brenner u. Lampen. — Früfung verschiedener 
'Kochapparate u. Versuche mit denselben. 88. 
121. 

— Gaskochen mit dem Dänischen Kochapparat 
von Fleischer. A. Buhe. 80. 544, mit Warren's 
Dampkochtopf. A. Buhe. 80. 547. — Das 
Braten mit Gas u. der Kunze'sche Schnellbrater. 
A. Buhe. 80. 547. — Dampfkochapparat J. 
Fleischer. Fat 81. *659. 

-^ Jacqnet's Apparate zum Kochen mit Gas u. 
damit angestellte Versuche nebst Angabe des 
Gasverbrauchs. 74. 619. — Die Gaskochapparate 
auf der Litemationalen Lidustrie - Ausstellung 
zu London. L. 74. 793. •— Tragbare Gas- 
kochapparate. F. A. Jaquet Fat, 74. 836. -r- 
Apparate zum Kochen mit Leuchtgas. Her- 
mann. 77. 517. — Gaskochapparate auf der 
Fariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 166, 
auf der Ausstellung von rauchlosen Feuerungen 
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in London. 82. 41. — Gas-Koch- u. Heiz- Appa- 
rate. G. Wobbe. 82. *222. — Gaskocher. W 
H. Mielck. Fat. 82. *415. — Ueber Gas-Koch 
u. Heiz-Apparate. Wobbe. 82. *619. 83. *638 
Hegener. 82.625. Buhe. 82.626. — Regu 
lirbare Gaskoch- u. Heizapparate. J. G. Wobbe 
Fat. 82. *828. — Regenerativ -Gaskochapparat 
J. G. Wobbe. Fat. 84. •446. — Gaskochapparat 
für raffinirtes Erdöl. L. T h i e m e. Fat 84. •698 

— Selbstthätiger Gasdurchlass fflr Kochapparate. 
J. Dupuy. Fat. 86. *311. — Verschiedene 
Gaskochapparate. L. 85. 814. — Gaskocher mit 
doppelter Luftzuführung Schäfferu.Walcker. 
86. •320. 453. Wobbe. 86.390. H.Schmitt 

86. ♦416. — Gaskochapparat mit vorgewärmter 
Luft H. Langen. 86. 530. — Ueber Regene- 
rati vkocher. G. W o b be. 86. •746. — Regenera- 
ti vGaskochapparat J. Wobbe. Fat 87. •617. 

— Gasbratofen, ein Gokeofen mit Gasfeuerung. 
L. 87. 730. 

Oaskochherde« Reflector-Kochapparat. B i 1 1 i n g 
& C o. 74 793. — Verbesserungen an Gasherden. 
Davis & Sohn. L. 74 793. J. C. u. T. Pea- 
cock. Fat. 74. 795. — Gasherdbrenner. B. 
y. Steinäcker. Fat 86. •534. — Die Gas- 
kochherde von Jsler L. 87. 270. 

— Ueber Gaskochherde A. Buhe. 80. 549. 
G. Wobbe. 84. '742. Jsler. 87.133. Geyer. 

87. 391. Bremer. L. 88. 335. — Zur Einfuhr- 
ung der Gaskochherde. 86. 945. 946. — Früfung 
verschiedener Gaskochherde u. Versuche mit 
denselben. 88. 121. 

Gaskochöfen. Compendiöser Gaskochofen. A. J. 
Randall. L. 76. 52. — Verbesserte Gaskoch 
Öfen. J. C. Feacock, Bloomsbury u. Rud 
kin. Fat 76. 216. A. Hearington. Fat 84. ♦199. 

Oaskochrdhre. F. Michel. L. 74 793. s. a. Gas- 
heizung. 

Cfaskohle siehe Steinkohle. 

Oaskraltmaschinen siehe Gasmotoren. 

Gaslampen siehe Lampen. 

GasleUnng siehe Rohrleitung. 

Oaslocomotiven s. a. Gasmotoren für Locomotiv- 
betrieb. — Locomotiven mit Gasheizung für unter- 
irdische Bahnstrecken. Charpentier. L. 74. 
109. — Anzünden bei den Locomotiven mit Gas. 
J. Siegert. 80. 701. — Neuerungen^ an Gas- 
locomotiven. A. Lobenhofer u. F. Anibas. 
Fat 88. 348. J. Montclar. Fat 83. 661. — 
Umsteuerung für Locomotiven mit Gas- u. Fe- 
troleumbetrieb. 0. B 1 e s s i u g. Fat. 88. •954. — 

GasmeldeapiMirat mit Schutzvorrichtung gegen 
Explosionen. E. Mossbach. Fat 83. *590. s. a. 
unter Gasausströmung. 

Gasmesser. Aichordnung für Gasmesser siehe 
Gesetze. — Apparate zum Messen sowohl von 



Gasen wie von Flüssigkeiten siehe unter Wasser- 
messer im Register für Wasserversorgung. 
Gasmesser. Apparat zur Regulirung u. Ck>ntrolirnng 
des Gasverbrauchs. A. M. Clark. Fat 74, 708. — 

— Gasmesser für Strassenlatemen. W. T. Sugg. 
Fat. 77. 239. — Ueber das sogenannte average 
Meter System. J.Johnson. 77. 666. Ander- 
son. 77. 667. —Die Gasuhren auf der Fariser 
Weltausstellung. 78. 526. 79. 130. — Stations- 
gasmesser. 79. 130. 132. l.'{4. — Registrirapparat 
für Stationsgasmesser. 79 132. 133. — Anord- 
nung des Schreibapparates an Fabrikations-Gas- 
messern, Radiograph. Ch. Umber. 79. 407. — 
Gasuhr mit Freisanzeiger. Fr. Egner. L. 80. 
Ö52 — Gasdruckmesser. E. Bronardel. Fat 
80 »727. L. 81. 541. — Gontrolapparat für 
Gasmesser. Braittmayer u. Sar. L. 80. 614. 

— Anzeigeapparat für die Geschwindigkeit eines 
Gasstromes. 0. Braun. Fat 81. •104. — 
Gasmesser für chemische Analysen. J. Bonny. 
Fat. 81. ♦206. — Apparat zum Messen der Ge- 
schwindigkeit von Gasen in Rohren u. Ausfluss- 
müudungen. J. Zimmermann. Fat 88. •421. 

— Ueber den mnltiplicirenden Luftgeschwindig- 
keitsmesser von Bourdon. Schulz. L. 83. 620. 

— Taschengasmesser. F 1 ü r s c h e i m. 88. •795. 
Fat 84. *894. — Apparat zur Bestimmung des 
Consums der Strassenlatemen an ihren Auf- 
stellungsorten. Kunath. 84. 305. — Vorrich 
tung zum Reguliren u. Registriren von Gasen in 
Leitungen. J. D a v i e u. J. F i s c h e r. Fat 84. 
•73'2. Messtrommel für Gase. F. Heise. 
Fat. 84. •828. — Controlvorrichtung für Gas- 
messer. K. Möhle. Fat 85. 757. — Apparat 
zum Messen oder Zählen von Flüssigkeiten oder 
Gasen. A. Bonns. Fat. 85. •958. — Instrument 
zum Anzeigen der Geschwindigkeit eines Gas- 
stromes auf grössere Entfernungen. H.Schlot- 
f e 1 d. Fat. 86. •587. — Selbstregistrirender Gas- 
druckmesser. N. V. Klobukow. 88. *973. 

— Neuerungen an nassen Gasmessern. D. Deca 
stro. Fat 74. 277. De Castro u. R. Burton 
Fat. 74. 63ö. W. H. Howes. Fat 76. 418 
Bremie. L. 75. 681. A. W. Focock. Fat. 75, 
684. A. M. Clark. Fat 76. 216. Fat 76. 423. 
G. Goldsmith. Fat 77. 16. L. 77. 199. J 
Urquhart u. W. W. Andrews. Fat 77. 238 
A. G. Henderson. Fat 78. 2Ji8. E. Schra 
betz. Fat 88. •375. 

— Vorrichtung zur Constanthaltung des Wasser- 
standes in nassen Gasuhren. Maldant Fat 

74. 125. 276. 489. Rouget 74. 126. 406. 

75. 615. W. R. Lacke. Fat 75. 104. — Beob- 
achtungen mit Gasuhren nach Rouget's Con- 
struction. Giroud. 74.406. — Ueber Maldan t*8 
G^messer. Schilling. 74. 489. — ^Die (Jas 
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ahren von Cowan u. Warner. Pat. 75. 417. 
B. a. 75. Ml. 363. 474. L. 76. 143. Nippoldt. 
75. 494. Schilling. 76. 496. — Apparat zur 
Constanthaltung des WaBserstandes in den Sta- 
tionsgasmessern. W. T. Sugg. Pat. 77.237.— 
Gasmesser mit constantem Wasserstande. Rou- 
get. 79. 132. A. Siry, Lizars & Co. 79. 183. 
♦582. Falconetti. L. 80. 614. — Einrichtung 
zur Begnlimng des FlQssigkeitsstandes bei nassen 
Gasmessern. W. Cowan. Pat. 87. ^1048. 
Oasnesser. Das Glyoerin zur Fallung von Gasuhren. 
Gehe. 81. 821. - Gasuhrf0llma8se.77. 577. 84. 107. 

— Füllmasse für Gasuhren. Brünjes u. Jacob- 
sohn. 78. 725. L. 78. 477. — Chlormagnesium 
als Füllmasse für Gasuhren. L. 79. 522. W. 
Goebel. L. 79. 541. — lieber Chlormagnesium 
als Füllmaterial nasser Gasuhren. R a u p p 83 . 
797 s. a. 84. 107. — ' lieber die zerstörende 
Wirkung des Glycerins auf Gasuhren u. die 
Anwendung des Chlormagnesiums als Füllmate- 
rial. Eitner. 88. 1106. 

— Verbesserung an dem Schiebermechanismus 
der trockenen Gasuhren. J. Glover. Pat. 74. 
345. — Neuerungen an trockenen Gasuhren. W. 
A. Telling u S.Johnson. Pat. 74. 639. G. 
Haseltine. Pat. 75. 255. E. E. Crombie. 
Pat. 76. 216. W.Smith. Pat. 77. 239 E.Haas. 
Pat. 81. •752. 82. 744. J. ürquhardt Pat. 
82. ♦127. E. Haas. Pat. 88. 827. — Trockener 
Gasmesser (System Va). E. Haas. 88. 1065. 

— Ueber gasdichten Stoff. F. Tieftrunk. 76.671. 

— Luftdichter geschmeidiger Stoff für trockene 
Gasmesser. J. Seh ulke. L. 80. 654. 

— Die Gasmesser von Wybauw zur getrennten 
Registrlmng des Tages- u. Nachtconsums in 
Brüssel. 85. 795. — Gasmesser für getrennte 
Angabe von Tag- u. Nachtoonsum. Jos. Wybauw. 
Pat. 8# •985. — Ueber den Gasmesser mit 
Doppelzahlwerk, Pat. Wybauw. 8. Elster. 86. 
•64« Wybauw. 86. 652. Müller. 86 776. — Er 
fahrungen mit Wybauw's Doppelindex-Gasmesser 
für die getrennte Abgabe von Tag- u. Nachtgas in 
Brüssel 86. 254. 278 502. — Ueber den Gasmesser 
für getrennte Registrirung des Tag- u. Nachtgases. 
A. Guilleaume. 86. 318. 655. 657. — Zwillings- 
messer von Adolf Guilleaume & Co., trockener 
Messer für Tag- u. Nachtgas. 86. •65r). — Gas 
messer zur getrennten Registrirung des Tages- 
u. Nachtconsums. A. Guilleaume &' Co. Pat, 
87. •1139. •ll?«. — Trennung von Tages- u. 
Abendgas vermittelst zweier gewöhnlicher Gas 
messer in Verbindung mit einem Wechselhahn. 
La Ram^e. 88. 4i. — Gasmesser für getrennte 
Angabe von Tag- u. Nacbtconsum. J. Wybauw. 
Pat, 88. *57. — Zur Benutzung von Separat- sowie 
von Tag- u. Nachtgasmessern. 88. 9()2. — Fest- 



setzung des Verbrauchsquantums von Heiz- u. 
Motorengas ohne Separatgasmesser. Sand. 88. 
902. — Erfahrungen mit sog. Tag- u. Nachtgas- 
messem. 88. 1106. 
Gftsmesser. üeber Gasuhren. 76. 16. 114. W. J. 
Warner. 74. 573. L. 77. 201. C. Müller. 81. 503. 
Merkens. 81.504. Kromschröder. 81.504. 
Spielhagen. 81. 505. — Unregelmässigkeiten 
der Experimentinihr. V. Bablon. L. 74. 548. 

— Einfluss der Wasserfüllung auf die Angaben 
der Gasuhr. 75. 875. — Versuche über die Sättig- 
ung des Leuchtgases mit Wasserdampf beim 
Durchgang durch nasse Gasuhren. H. C. Dib- 
bits. L. 76. 422. — Ueber Gasuhren mit Sa- 
turation. Quentin. 76. 555. — Ueber die 
Contrebalance bei Gas -Cubicir- Apparaten. J. 
En dl weher. 79. •154. ~ Einwirkung des 
Frostes auf Gasmesser. Lang. 80. 508. — Be- 
merkungen über Gasmesser. Ed. M e 1 o n. L. 86. 
607. — Aufstellen von GkMmessem im Freien. 
Kunath. 86. 779. 

— Ueber trockene Gasuhren. F. Fr es e. L. 75. 
412. Heeren. L. 75. 412. Douglas, Barratt, 
Eldridge,Fou]is, Johnson, Warner. 76. 
676 u. 677. — Erfahrungen mit trockenen Gas- 
messern. 76. 676. C. Müller 79. 388. 82. 
489. — Versuche u. Erfahrungen mit trockenen 
Gasmessern. Löwen herz. 85. 881. Ber. 87. 
557. Anm. 

— Versuche mit Gasmessern mit hohem U-Rohr. 
Schilling. 74. 479. — Die systematische Unter- 
suchung der Gasmesser bei den Consumenten. 
J.Douglas. 75.675. — Gasometer zumAichen 
der Gasmesser. 75. 130. — Zur Aichung von 
Gasmessern. 76. 162. 163. 299. 77. 225. 83. 326. 
87. *429. E. Voit. L. 86. 759. — Untersuchung 
von Gasmessern. C. Müller. 80. 192. — Die 
Art des Messens in den Stations- u. Consumtions- 
Gasmessem. A. Fischer. 85. 623. — Ueber 
Versuche mit Gasmessern. Löwenherz. 87. 
245. Ber. 557. Anm. Hegener. 87.290. Hay- 
maun. 87. 293. — Gasmesser- Aichscheine. 87. 
390. — Erhebungen über Gasmesser. 87. 557. 

— Ueber Untersuchungen u. mangelhafte Stem- 
pelung von Gasmessern. 87. 626. — Bemerkungen 
über die von der kaiserl. Normalaichungscom- 
mission angeordnete Prüfung trockener Gasmesser. 
87. 869. — Untersuchung von trockenen Gas- 
messern. Haymann. 87. 1065. — Plan für 
Dauerversuche mit Gasmessern. 88. 537. — Mit- 
theilungen der kaiserl. Normalaichungscommission 
über trockene Gasmesser u. über die Prüfung von 
Gasmessern auf ihre Zulässigkeit im öffentlichen 
Verkehr. 88. 712. 

— Ueber Umarbeitung der Gasuhren auf Meter- 
maass u. die dabei zur Verwendung kommenden 
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Metalle. Elster. 74 490. — Erfahrungen mit 
umgeänderten Gasmessern. 76. 672. 78. 439. — 
Normalgewinde für die Verschraubung der Gas- 
messer. Heidecke. 77. 519. 78. 719. — Ein- 
führung einheitlicher Maasse u. Gewinde füt 
Gasmesser. 79. 2. — Die von der Berliner städti- 
schen Ghisanstalt aufgestellten Normalmaasse. 
79. •!!. — Ueber Gasmesser • Verbindungen. 
Schmitt. 84. 844. £. Schwarzer. 86. 7. 

Gasmesser. Die Fabrikation der Gasmesser im 
Jahre 1885. 86. 849. 

Gasmisolier. Selbstthätiger Gasmischer u. Ver- 
dünner. P. Suckow. Pat. 81. •öö?. —Verfahren 
u. Einrichtung zur Mischung von Luft u. Gas. 
G. Benninghoff. Pat. 88. 58. 

Gasmotoren s. a. Benzinmotoren u. Petroleum- 
motoren, Gasbereitung, Gaspreis u. Processe. 

— Zur Geschichte. F. Will L. 74. 216. — Die 
Gasmotoren u. ihre Geschichte. J. Armen- 
gaud. L. 78. 631. L. 79. 136. — Zur Ermitt- 
lung der vortheilhaftesten Mischungsverhältnisse 
u. Dimensionen bei Gasmaschinen. D. Bänki. 
L. 81. 434. — Die Gasmaschine, Versuch der 
Darstellung ihrer Entwicklung u. ihres Kreis- 
processes. R. Schüttler. 88. 507. L. 82. 565.. 
688. 789. L. 83. 166. — Theorie der Gaskraft- 
maschinen. D. Clark. L. 82. 683. C. Fink. L. 
86. 663. F. Gras ho f. L 86. 151. — Ueber den 
gegenwärtigen Stand der theoretischen Behand- 
lung der Gasmaschine. M. Schröter. 86. 213. 
241. — Theorie.u. Praxis der Gasmotoren. Aim^ 
Witz. L. 86. 847. L. 86. 55. 92. — Neuere Lite- 
ratur über G^kraftmaschinen. J. 0. Knoke. L. 
86. 91. — Ueber den gegenwärtigen Stand des 
Gasmotorenbaues. Münzel. L. 86. 759. — Ein- 
fluss der Wandungen in den Gasmotoren. A. 
Slaby u. A. Witz. L. 86. 789. — Die Gas- 
maschine; kurze Geschichte derselben u. Dar 
legung ihres Wesens in wissenschaftlicher u. 
praktischer Beziehung. D. Clerk. L. 86. 960. 
— Zur Theorie der Verbrennung in der Gas- 
maschine. A. Slaby. L. 86, 759. — Die Ver- 
brennung der Gase in Bezug auf Verbesserung 
der Gasmotoren. 86. 917. — Zur Theorie der 
Verbrennung in der Gasmaschine. E. Körting. 
L. 87. 198. — Zur Beurtheilimg der Diagramme 
der Gasmaschine. E. Körting. L. 87. 113. — 
Theorie. 0. Köhler. L. 87. 231. 732. — Die 
Gasmaschine nach ihrer geschichtlichen Ent- 
wicklung, Theorie u. Praxis. Th. Schwartze. 
L. 87. 1046. — Zum Diagramm der Gasmaschine. 
E. Körting. L. 88. 335. 

— Gasmaschinen u. Apparate zur Erzeugung hiezu 
nöthiger Gasmischungen. W. R. Lake. Pat. 74. 
795. — Knallgasmotor. P. Vera. Pat. 76. 88. 



— Grössere Grasmaschinen. 76. 470. — Ueber 
atmosphärische Gaskraftmaschinen derMaschinen- 
bauactiengesellschaft Humboldt Pinzger. L. 
77. 43. — Gille's atmosphärische Gaskraftma- 
Bchine. L. 77. 114. s. a. 79. 36. 187. — Die Gas- 
maschine von Lenoi r. 79. 3. — Die Gasmaschine 
von Hugon. 79. 3. 170. — Hydrocarbonmaschine. 
Brayton. 79. 190. — Die Gasmaschinen auf 
der Pariser Weltausstellung. 79. 3. 33. Taf. 1. 
2 u. 3. C. Lang. 79. 170. 187. — Ueber die 
Gasmotoren auf der Ausstellung 1878. Armen- 
gaud jun. L. 81. 18. — Die Motoren auf der 
elektrischen Ausstellung in Paris. 81. 710. L. 81. 
732. — Gaskraftmaschine mit langsamem Kolben- 
rückgang. G. Wacker. Pat. 82. 306. — Siemen's 
Gasmaschine mit Wassergaserzeuger. L. 82. 453. 

— Gasmotor System Fr an 90! s. L. 82. 787. G. 
Lestang. L 82. 682. — Explosionsmotor. J. 
Levasßor. Pat. 83. • 1 7 1 . — Universal-Gaskraft- 
maschine. Ewins u Neumann. L. 83. 230. 

— Graskraftmaschine, getrieben durch gespannte 
Generatorgase mit nachfolgender Explosion. F. 
Osann. Pat. 88. *348. •— Atmosphärische Gas- 
kraft- bezw. Heissluftmaschine. Schweizer. 
83. •362. L. 88. 374. — Motor, betrieben durch 
ein Gemenge von Luft- u. flüssigen Kohlen- 
wasserstoffen. E. Etöve u. Ch. Lallement. 
Pat. 83. ^455. — Gasmaschine mit Hülfisdampf- 
maschine zum Anlassen der ersteren. W. Haie. 
Pat. 84. 832. — UniversalGasmaschine. T. B. 
Barker & Co. L. 84. 890. — Explosionsmotor 
für Kohlenwasserstoffgemische. L. Philippi. 
Tat. 84. 894. — Gasmotor mit zwei Kolben. M. 
Hecking. Pat. 84. •648. Pat. 85. ♦418. — Gas- 
motoren für den Grossbetrieb. L. 86. 169. — 
Stockport-Gasmaschine. L. 85. 169. — Gasmotor 
mit Einrichtung zur Selbstbereitung des Explo- 
sionsgemisches. F. Rachholz. Pat 85. •418. 
*993. — Motor, welcher durch Ebcplosionen von 
Kohlenstaub u. Gas betrieben wird. A. Bern- 
stein. Pat. 85. 419. — Dreicylindriger Gras- 
motor. L.Nash. Pat 85.^ 785. — Zweipf erdiger 
Gasmotor. Hille. L. 86. 362. — Motor für 
Kohlenoxydgas. Knab & Co. Pat. 86. 396. — 
Gasmotoren mit neuem Arbeitsverfahren. 8. 
Lloyd Wiegand. Pat. 86. *420. — Gasmotor 
mit gekuppelter Dynamomaschine. L. 86. 727. — 
Explosions-Gaskraftmaschine. J. Weyde u. J. 
Brunovszky. Pat. 87. 683. — Explosionsmotor. 
0. Köhler. Pat. 87. •685. — Doppeltwirkender 
Gasmotor. H. Dawson. Pat. 88. *591. — Gas- 
kraftmaschine mit frei beweglichem Hülfskolben. 
R. Skene. Pat. 88. *650. — Die Gasmotoren 
auf der Kraft- u. Arbeitsmaschinenausstellnng 
in München. 88. 964. - Gasmotor mit Differential- 
kolben. B. Lutzky. Pat. 88. ^1018. — Gas- 
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maachme mit zwei Arbeitskolben. G. G he e u. 
P. Burt. Pat. 88. n019. 
Gamotoren. Gasmotor von G. Adam. Pat. 83. 
♦454. *S91. Pat 84. 832. — Adam's Ventil Gas- 
motor. 86. 163. Tal 3. 

— Gompoimd Gasmotor. J. Atkinson. L. 85. 
630. — Differenzial-Gasmaschine. J. Atkinson. 
Pat 86. •989. Pat 88. 827. — Die Atkinson'sche 
Differenzial-Gasmaschine. L. 85. 919. L. 87. 681. 
F.W.LOrmann. L. 86. 788. 

— Der Gasmotor von Bisschop. 79. 35. Taf. 3. 
79. 171. L. 78. 631. 726. L. 79. 49. L. 79. 7(iO. 
s. a. 82. 46. — Neuerungen an dem Bisschop- 
Bchen Gasmotor. 0. M. Sombarth. Pat 82. 
•130. Pat 85. •417. 

— Die Gaskraftmaschine von Otto u. Langen. L. 
76. 122. — Verbesserte Otto-Langen 'sehe Gas- 
krattmaschine. 76. 264. — Gasverbranch der 
Otto-Langen'schen Gaskraftmaschine. L. 74. 388. 

— üeber die Langen -Otto'sche Gasmaschine. 
W. F. Crossley. L. 75. 746. R. L. Wolf. L. 
76. 316. B. a. L. 77. 647. 82. 404. — Statistische 
Mittheilung über die Verbreitung der Otto- 
Langen'schen Gaskraftmaschine. L. 76. 162. — 
Kraftmessungen an der Langen-Otto' sehen Gas- 
kraftmaschine, Construction Daimler. K Teich- 
mann. L. 76. 215. — Die Otto-Langen 'sehe 
Gaskraftmaschine u. ihre Betriebskosten. G ro v e. 
76. 669. •— Die li^ende Otto-Langen'sche Gas- 
kraftmaschine. Wacker. 77. 474. Lang. 77. 
476 Kelber. L. 77. 526. — Der geräuschlose 
Otto'sche Gasmotor. Slaby. L. 78. 308. Wil- 
mann. L. 78. 633. — Der geräuschlose Otto'sche 
Gasmotor auf der Pariser Weltausstellung. L. 78. 
579. — Ötto's neuer Gasmotor. 79. 4. Taf. 1. — 
Die Otto-Langen'sche Gasmaschine auf der Pariser 
Weltausstellung. 79. 36. — Otto's neuer Gas- 
motor in der permanenten Ausstellung des Ge- 
werbevereins für Hannover. L. 80. 614. — Ver- 
suche Aber die Anwendung verschiedener Gas- 
sorten zum Betriebe der Otto' sehen Gasmotoren. 
Hunt L. 83. 341. — Calorimetrischer Versuch 
mit einer vierpferdigen Otto'schen Gasmaschine. 
Slaby. 83. ♦561. — Versuche mit dem Otto- 
schen Gasmotor. M.Brooks u. J.E. Steward. 
L. 84. 281. — Der Otto'sche Gasmotor für den 
Betrieb elektrischer Glühlichtbeleuchtungen. L. 
85. 153. — Versuche mit Otto's Gasmotor. G. 
Berend. L. 85. 169. — Sicherheitsvorrichtung 
für den Otto'schen Gasmotor, um das Ausbleiben 
des Kühlwassers zu signalisiren. Ph. Carl. 85. 
•431. s. a. Eisele. 87. *350. W. Kohlrausch. 
L. 87. 680. 

— Die Damp^^skraftmaschine von Simon. 78. ö3'3. 
L. 78. 632. 79. 33. Taf. 2. 79. 188. L. 79. 604. L. 79. 760. 

— Dampfgasmaschine mit brennender Flamme 



im Cylinder. L. Simon. Pat 81. *104. — Neue- 
rung an der Simon'schen Dampi^askraftmaschine. 
G Hambruch. Pat 81. ^515. Pat 82. ♦831. 

Gasmotoren. Oscillirende Gaskraftmaschine. Com- 
pagnie de Moteurs ä Gaz Fran^ais. Pat 
82. •156. — Rotirende Gaskraftmaschinen. F. 
Marti u.J.Quaglio. Pat84.*507. P.Suckow 
&Co. Pat84.*529. E. Boileau. Pat 84.648.— 
Schwingende Gaskraftmaschine. Chr. Volker t 
Pat. 87. *43. 

— Neuerungen an Gaskraftmaschinen. T.Brown. 
Pat 74. 148. W.Turner. Pat 74. 835. Pat 82. 
♦155. R. Gott heil. Pat 75. 65. S. Ford. Pat 

75. 177. C. D. Abel. Pat 75. 178. Pat 76. 87. 
Pat 77. 19. Pat 77. 710. F. W. Crossley. 
Pat 75. 684. Pat 77. 238. M. P. W. Boulton. 
Pat 76. 87. E. 0. Mills u. H. Haley. Pat 

76. 124. J. F. Dickson. Pat 76. 317. W. W. 
Smyth u. G. G. Hunt Pat 76. 691. R. 
Hallewell. Pat 77. 17. F. W. u. W. J. 
Crossley. Pat 77. 18. E. P. Alexander. Pat 

77. 20. F. Wirth. Pat 77. 676. C. T. E. Las- 
celles. Pat 77. 709. C.Linford. Pat 78.238. 
W. Smith. Pat 78. 238. G. F. Redfern. Pat 

78. 239. Ravel. L. 78. 308. s. a. 79. 172. R. 
Schaffer. L. 78. 52L Weyhe. 79. *562. Pat 
82. *832. Simon u. Bechey. L. 79. 790. R. 
V. Kaikreuth. Pat 80. •289. D. Clerk. Pat 
80. ♦289. 81. 711. 82. 187. Taf. 2. Pat 84. ♦244. 
85. 112. L. A. Böttcher. Pat 80. ^290. Han- 
nover'sche Maschinenbau-Actiengesell- 
schaft Pat. 80. ♦290. E. Capltaine. L. 80. 
348. Buss, Sombart &Co. L. 80. 613. L. 81. 
94. Pat 8L ♦105. Gasmotorenfabrik Deutz. 
Pat 80. ♦729. Pat 81. ^105. Pat 82. *155. ♦158. 
Pat 84. 506. C. Wolf. Pat 81. •172. G. Stoff. 
Pat 81. *172. Pat 82. •157. Menck u. H am- 
bro ck. Pat 81. ♦661. •662. Pat 82. »157. Witt ig 
u. Hees. 82. 45. E. Körting u. G. Lieck- 
feldt 82. 46. Pat. Sff. ^170. Pat 87. ♦653. E. 
Kaufmann. Pat 82. ♦130. E. Edwards. Pat 
82. •130. L. 82. 302. 408. Pat 83. ♦455. J.Rob- 
son. Pat 82. •157. Pat 83. •453. 85. 112. H. 
Williams. Pat 82. •157. Pat 84. ^647. Pat 
87. ♦686. H. Williams u. J. Malam. Pat 82. 
♦306. Pat 83. •348. Martini & Co. L. 82. 682. 
O.Zimmermann Pat 82. •832. C. Fink. Pat 
82. ♦833. L. 85. 664. E. Bönier u. A. Lamart 
Pat82^833. Pat 83. •661. 85. 112. Newmann- 
Ervin. L. 83. 62. M. Schlitz. Pat 8B. •HO. 
Pat 84. 648. R. Ord. Pat 83. ♦HL H. Wall- 
mann. Pat 83. ^196. F. Livesey. Pat 88. 
♦347. C. Beissel. Pat 88. ^421. J. Kratz. 
Pat 88. +454. P. Forest Pat 88. 660. Pat 84. 
*648. J. Spiel. Pat 83. ♦661. F. Preston & 
Co.Pat84 •244.Kapp&Wiggeru.G.Hövel- 
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mann. Pat. 84. *506. E. Paul. Pat. 84. •507. 
F.Turner. Pat. 84. ♦832. J. Warchalowski. 
Pat. 84. ♦832. R. Skene. Pat. 84. 833 A. Na- 
dachowski u. C. v. Korytynski. Pat. 84. 
895. W.Haie. Pat. 84. •Sd^. Pat. 85. 787. Pat. 
86. »244. Pat. 87. •42. •685. G. Daimler. L. 
86. 169. Pat. 86. 175. ♦418. Pat. 86. •815. H 
Maxim. Pat. 85. 174. J. Schweizer. Pat. 85. 
♦174. W. Tonkin. Pat. 86 174. Pat. 86. •396. 
A. Böhm. Pat. 86. 175. G Milton. Pat. 85. 
♦175. J. Woodhead. Pat. 86. 175. J. Grad- 
don. Pat. 86. ^418. W. MacRregor. L. 85. 
501 756. L. Nash. Pat. 86. *536. •785. ^786 
993. Ch. Andrew. Pat. 86. •587. BulTs 
Power Company Limited. Pat 86 ♦587. 
C. Sombart. Pat. 85. ^537. ♦539. Pat. 86. 421. 
Holt. L. 86. 630. J. Ladd. Pat. 86. •538. 
Edw. Cobham. Pat. 85. •787. A. Bon na. Pat. 
85. •958. P. Niel. Pat. 86. •öT. A. Marknrth. 
Pat. 86. *243. G.Hopkins. Pat. 86. ♦244. E. 
Delamare-Deboutteville u. L.Mal and in. 
L. 86. 362. Pat. 86. •ööS. C. Pieper. Pat. 86. 
421. H. Hartig. Pat. 86. ^558. R. Simon. Pat. 
87.42. U.Mftrz. Pat 87.653. National Meter 
Company. Pat 87. ^685. Bremer. L. 88. 335. 
P. Murray jun. Pat. 88. 650. E. Hahn. Pat. 
88. •828. F. Santenard. Pat. 88. ♦1017. 
Gasmotoren« Motor fttr Luftballons. Hoffmann 
u. Hftnlein. L. 76. 374. 

— Gasmotoren fQrLooomotiven s. a. Gaslocomotiven. 

— Gasmotor für Strassenlocomotiven u. Verkehrs- 
wagen. J. F. Kirkwood, G. T. E. Lascelles 
u. J. Hall. Pat. 76. 86. — Gasmotorenbetrieb 
für eine Schiebebühne. L. 79. 412. - (xas- 
motorenbetrieb für Locomotiv - Schiebebühnen. 
Qu ei SS er. L. 82. 118. — Gasmotor für Loco- 
motiven. H. P. Holt u. F. W. Crossley. 
Pat. 82. •537. — Gasmotor für Locomotivbetrieb. 
J. Quick u. J. Quick jr. Pat. 84. 506. — Gas- 
motorenbetrieb für Strassenbahnen. 88. 203. 

— Verwendung für Trambahnwagen. L. 87. 301. 

— Gasmotorenbetrieb an Fahrzeugen. Benz 
A Co. Pat. 87. •801. G. Deimler. Pat. 87. 
♦801. — Gasmotor für Strassenfahrzeuge. E. 
Stevens. Pat. 88. 829. 

— Bestrebungen der Gasfabrik in Quedlinburg 
zur vermehrten Anwendung der Gaskraftmaschine 
im Kleingewerbe. 77. 785. — Ueber die Gas- 
kraftmaschinen für das Kleingewerbe. 82. 404. 
~ Die Kraftmaschinen für das Kleingewerbe. 
L. Wolfsberg. L. 82. 683. — Die Kleinmo- 
toren u. ihre Bedeutung für die Kleinindustrie. 
C. Blum. L. 88. 227. — Erleichterungen für 
das Kleingewerbe zur Beschaffung von Gas- 
motoren. Hoffmann. 84. 772. Reichard. 
84. 773. — Die Benutzung der Gasmotoren in 



den verschiedenen Gewerbszweigen. 87. 1109. — 
Vermiethung u. der in Freiburg i. B. eingeführte 
Miethvertrag. A; Ehrhardt. 88. 518. — Zur 
Hebung des Gasmotorenbetriebs im Kleingewerbe. 
88. 924. 

Gasmotoren« Ueber Gasmotoren neuerer Construc 
tion. L. 76. 356. — Ueber Gaskraftmaschinen. G. 
Müller. L. 77 13. — Anwendung des Generator- 
gases für Explosionsmaschinen. G.A. Hagemann. 
L. 78. 478. — Ueber Gasmotoren. L. 78 632. 
H. Fontaine. L. 78. 632. Heidecke. 78. 
691. Blume. 78. 691. Buhe. 78. 692. - 
Verwendung des Gases zu motorischen Zwecken. 
79. 581. 649. 80. 57. C. Voss. 79. 754. - 
Ueber die Aufstellung von Gasmotoren. M. 
Kahlck. 80. 116. E. Blum. 80. 152. - Be- 
seitigung des Zackens der Flammen in der Ntthe 
von Gasmotoren. H artmann. 80. 153. G.Franke. 
80. 177. 249. A. S chäf er. 80. 249. — Ueber Gas- 
motorenfür Exhaustorenbetrieb. Müller. 81. 428. 
— Die Anwendung der Gasmotoren zur Erzeugung 
des elektrischen Lichts. Ayrton. L. 81. 769. 
L. 82. 85. — Ueber neuere Gasmaschinen. R. 
Schöttler. L. 82. 787. — Zur Untersuchung 
von Gaskraftmaschinen. L. 82. 787. — Betriebs 
kosten bei eigener Herstellung des Gases in der 
Raffinerie von Pfeifer u. Langen zu Elsdorf. 
L. 83 340. — Concurrenz der Gaskraftmaschinen 
mit elektrischer Kraftübertragung. Slaby. L. 83. 
342. — Ueber Gasmotoren. Slaby. 83. ♦549. — 
Gasmotoren u. Heizgas. 83. 597. — Ueber Gas- 
motoren. Wigand. L. 84. 281. — Studien über 
die Gasmotoren. A. Witz. L. 84. 730. — Ver- 
gleich des Betriebs 7on Gasmaschinen mit ver- 
schiedenen Gasarten. C. Fink. L. 85. 663. — 
Ueber Gaskraftmaschinen. T e i c h m a n n. L. 87. 
798. — Betrieb mit Dowsongas. 88. ♦460. — 
Anwendung bei dem Wasserwerk in Fürth. H. 
Kullmann. L. 88, 799. 

— Zündvorrichtung an Gasmotoren. G. Adam. 
Pat. 86. ♦417. E. Körting u. G. Lieckfeld. 
Pat. 88. ♦348. Pat. 84. ♦896. Gasmotoren- 
fabrik Mannheim. Pat 84. "507. W. Ton- 
kin. Pat 84. ♦894. Ph. Hertling. Pat. 86. 
♦988. Gasmotorenfabrik Deutz. Pat 87. 
•43. Berliner Maschinenbau- Actienge- 
sellschaft, vormals L. Schwarzkopf. Pat. 
87. ^654. — Zündschieber für Gasmotoren. 
V. Schlitz. Pat 86. ♦396. — Zündvorrichtung 
mit Glühkörper für Gasmaschinen. Berliner 
Maschinenbau- Actiengesellschaft Pat. 

86. ♦557. — Zündvorrichtung für explosible Gase 
zum Betrieb von Motoren. G. Willner. Pat 

87. *684. — Zündvorrichtung für Gasmaschinen. 
T. Heese. Pat 88. *591. ♦lOlS. B. Lutzky. 
Pat. 88. ♦592. F. Wrede. Pat 88. ♦6.50. — Zünd- 
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ventil fOr Gaskmftmsschinen 6. Schalk. Pat. 
88. *954. — Zündvorrichtung fflr Gaskraft- 
mascbinen. Diederichs. Pat. 88. *1017. 
Gasuotoren. Magneto-elektrischer Zttndapparat für 
Explosionsmotoren. S. Marcus. Pat. 84. 648. 

— Elektrische Zflndvorrichtungen iQr Gaskraft- 
maschinen. N. de Rabat. Pat. 84. *895. Buss, 
Sombart & Co. Pat. 85. *786. Chr. Beith- 
mann. Pat. 86. 244. B. Lutzky. Pat. 88. 1018. 

~ Oeltropfvorrichtung fOr Gaskraftmaschinen. K. 
Benz. Pat. 81. *544. — Anblaseapparat zur Ver- 
minderang des Geräusches fQr Gasmotoren. 82. 
636. — Rotirender Schieber fflr Gasmotoren. 

E. Kauf f mann. Pat. 88. •455. — Kolben für 
Gasmaschinen. O. Mobbs. Pat. 84. 64^<. — 
Schmiervorrichtung für Grasmotoren. Chr. Word 
worth u. H. Lindley. Pat 84. ♦674. -• Rück 
Schlagventil für die Gaszuleitung von Gasmotoren. 
J. Peitzer. Pat. 86. ♦786. — Misch- u. Sauge 
ventU für Gasmotoren. J. S p i e 1. Pat. 85. ^787 

— Schieber für Gaskraftmaschinen. Reith 
mann. Pat. 86. *421. — Sicherheitsapparate 
zum selbstthätigen Abstellen von Gbusmotoren 
bei unvorhergesehenem Ausbleiben des Kühl- 
wassers. Eisele. 87. ♦850. b. a. Ph.Carl. 86.^431 

— Elektrische Signal Vorrichtung an Gasmotoren 
zur Ueberwachung des gleichmässigen Ganges. W. 
Kohlrausch. L. 87. 680. — Einlassventil mit Re- 
gulirvorrichtung für Gasmotoren. Hessu. Wil- 
berg. Pat.87.*654. — Schieber für Gasmotoren. 
C. Schanze. Pat. 88. ♦828. — Ventilanordnung 
fflr die Gnmmibeutel an Gasmotoren. E. Seh ra- 
betz. Pat. 88. 829. — Schmierung von Gas- 
motoren. A. Witz. L. 88. 948. — Mechanis- 
mus zur Kolbenbewegung bei Gas- u. Petroleum- 
motoren. E. Quack. Pat. 88 954. — Offene 
Kammer am Luftzuleitungsrohre bei Gaskraft- 
maschinen für Ein- u. Austritt eines Theiles des 
eingesaugten Grasgemisches. J. Piege jr. u. J. 
Schuster. Pat. 88. 1017. — Verfahren u. 
Vorrichtung zur Ausnutzung der Auspuffgase von 
Gasmaschinen zum Fördern von Flüssigkeiten. 
C. Daimler. Pat. 88. ♦lOlS. — Mischventil 
fflr einen oombinirten Gas- u. Petroleununotor. 

F. Wilhelm. Pat. 88. ^1019. 

~ Regulirender Grasbehälter fflr Gaskraftmaschineu. 

G. K ramme. Pat. 81. ♦515. — Vorrichtung 
zur Regulirung der Druckschwankungen in Gas- 
leitungen bei der Speisung von Gaskraftmaschinen. 
C. Kramme. Pat. 82. *158. — Pendelregulator 
fflr Gasmotoren. Gasmotorenfabrik Deutz. 
Pat. 8a.*870. — Apparat (Beutelventil) zur Ver- 
hinderung des Zuckens der Gasflammen von Gas- 
motoren. Hartmann. 80. 153. E. Schrabez. 
85. ^187. Pat. 86. 531. Pat. 88. ^432. 829. - 
Mischkammer mit Regulator fflr Gasmaschinen. 



J. Grev6. Pat. 85. ♦567. — Ventilanordnung 
zur Verminderung der Compression beim Anlassen 
von Gasmaschinen. J. Grev^. Pat. 85. ^567. 
OasmotoreB. Gasdruckregulatoren fflr Gasmotoren. 
J.Fleischer. Pat.85.^993. Hildebrand. L. 86. 
54. J. Hillenbrand. Pat. 86. ♦243. — lieber 
Grasdruckregulatoren beim Motorenbetrieb. 88. 
798. 

— ReguUrvorrichtungen fflr Gasmotoren. G. H a s e 1- 
tine. Pat. 75. 625. Buss, Sombart A Co. 
Pat. 80. ^780. Pat. 81. ^661. C. Benz. Pat. 88. 
♦898. G. Adam. Pat 85. '41 7. Pat. 87. ^42. 
Joh. Grev^. Pat. 86. *420. M. Hille. Pat. 

86. ♦657. Schäfferu. Oehlmann. 86. ^863. 
M. Hille. Pat. 87. ♦653. A. Lobenhofer. 
Pat. 87. ♦SOO. E. Delamare-Deboutteville 
u. L. Malandin. Pat. 87. ♦SS?. F. Wrede. 
Pat. 88. ♦650. — Selbstthätiger Regulator für 
Gasmotoren. F. Clouth. Pat. 86. 730. —Vor- 
richtung zur Steuerung u. Regulirung. 0. Pieper. 
Pat. 88. *827. — Steuerung für Gaskraftmaschinen. 
J. Piegl jr. u. J. Schuster. Pat. 88. 964. — 
Hahnsteuerung für Gaskraftmaschinen. F. 
Dresch. Pat. 88. 1018. — Ueber Regulatoren 
für Gasmotoren. 86. 45. 

— Gasoonsum für Motoren in Paris. 80. 394 — 
Zur Statistik in Berlin. 80. 484. — Verbreitung 
der Gasmotoren im GrossherzQgthum Baden. 
M e i d i n g e r. 80. 742. — Zur Gasmotorenstatistik. 

87. 401. — Die im Regierungsbezirke Schleswig 
vorhandenen Gasmotoren. 88. 620. 

Gasöl siehe ParalfinOl unter Oele. 

GasoUn. Siedepunkt u. spedf. Gewicht. 75. 211. 

GasollliapiMirftte siehe unter Carburationsapparate. 

Gasometer s. a. Gasbehälter. — Gasometer zum 
Aichen der Gasmesser. 75. 130. 

Gaspreis s. a. Gasheizung, Gesetze u. im Orts- 
register. — Kostenvergleich bei Anwendung von 
Spiritus, Petroleum u. Leuchtgas zu Beheizungs- 
zwecken für den Laboratoriumsgebrauch. A. 
Wagner. 74. 623. — Preis von Luftgas. Liebau. 
L. 75. 463. •— EinflusB des Preises auf die Ver- 
wendung des Gases zum Kochen, Heizen u. Mo- 
torenbetrieb. 83. 325. Wybauw. 86. 652. 
R. Müller. 86. 657. — Einfluss des Preisrück- 
gangs der Nebenproducte auf den Gaspreis in 
England. 87. 1. — Ueber Preisermässigung von 
Motoren- u. Heizgas. 87. 53. 69. 197. — Resul- 
tate der Einführung eines billigeren Preises fflr 
Kraft- u. Heizgas in Tilsit. Stawitz. 87. 433. 
— Zur Preisfrage von Heiz- u. Kraftgas. C Wolf f. 

88. 449. —Einheitsgaspreis. Beyer. 88. 1107. 

— Regulativ in Dortmund. 74. 235. — Normativ- 
Bestimmungen fflr die Gasabgabe zu Köln. 74- 
316. — Gaspreise fflr Private in verschiedenen 
Stftdten. 74. 632. — Gaspreis in Beriin. 74. 7^ 
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— Gaspreise in der Schweiz. 76. 728. — Qas- 
preis verschiedener Städte Amerikas. L. 77. 199. 

— Der Gaspreis in Westfalen. 77. 711. — Re- 
gulativ der städtischen Gasanstalt zu Königsberg 
für die Ueberlassung des Leuchtgases zum Privat- 
gebrauch. 78. 638. — Statistik des Gaspreises 
an den sächsischen Staatsbahnen. 78. 713. 
79. 60. — Regulativ für die Abgabe von Koch- 

• u. Heizgas in Freiburg i. Schi. 86. 368. — Gas- 
preis in Amerika u. England. Goodwin. 86. 
1033. — üebersicht der Preise für Lencht-, Kraft-, 
Heiz- u. Kochgas im Regierungsbezirk Schleswig. 
88. 620. — Preise für Leucht-, Heiz- u. Kraft- 
gas in Lüneburg. 88. 924, in Sonderburg. 88. 
927. — Gaspreis in Spandau. 88 1025. 
Gaspreis. Erhöhung des Graspreises in Köln. 74. 
25. 47. — lieber die Erhöhung des Gaspreises. 
L. 74. 216. 

— Ermässigung in Essen. 79. 142, in Hamburg. 
86. 186, in Rendsburg. 86. 219, in Altena. 86. 
341, in Bremen. 86. 841. 458, in Leisnig. 86. 82i, 
in Plauen. 86. 854. 

— Herabsetzung des Gaspreises für Motoren- u. 
Heizgas in Berlin. 86. 278, für Tagesgas in 
Brüssel. 86. 278, in Bochum. 86. 640, in Leipzig. 
86. 767, für Treppen- u . Flurbelenchtu Ag in Dresden. 
86. 398. 

C^Mprodnction verschiedener Städte Amerikas. 
L. 77. 199. — Leuchtgasprodnction im Regierungs- 
bezirk Oppehi. 79. 60. s. a. die Betriebsberichte 
im Ortsregister. 

Cktöprttfer. H. Giroud. 74. 1:3.5. Tai 7. Fig. 10. 
— Versuche mit dem Giroud'schen Grasprüfer. 
H. Schilling. 74. 159. Giroud. 74. 248. — 
Drory's Gasprüfer. L. 79. 137. 

Gasquellen siehe Naturgas. 

Gasreinignng siehe Reinigung. 

Gasrohre siehe Rohre. 

Gassack. Repariren der Gassäcke. W. G o d d i n g- 
ton. L. 77. 235. 

Gassengmasohine s. a. Brenneisen u. Glühapparat! 
— Neuerungen an Gassengmaschinen. J. W a 1 1 a c e. 
Pat. 75. 685, Ed. Lembke. L. 76. 315. - Gas- 
sengmaschine mit Gas ansaugendem Gebläse. 
M. Jahr. Pat. 84. •284. 

Gassparapparate s. a. Gasolinapparate unter Gar- 
burationsapparate. — Gassparapparat zugleich 
Flammenreiniger. J. v. R i m a n b c z y. Pat. 81. , 
483. — Ueber Gassparapparate. 80. 526. 527. 
528. 562. 698. L. 756. 

Gasstatistik siehe Gasanstalten. 

Gasstener siehe Gasbesteuerung. 

Gastheer siehe Theer. 

Gasuhren siehe Gasmesser. 

Gasverhranch s. a. im Ortsregister. — Consumver- 
bältnisse. Troschel. 75. 51. — Relation zwischen 



dem Consum u. der Leuchtkraft des Gases. 
77. 91. — Mittel zur Hebung des Gasconsums. 
B e n e 1 1. 77. 744. — Gasoonsum u. elektrisches 
Licht in Paris 79. 259, in London 82. 106. s. a. 
Elektrische Beleuchtung. — Ueber Gasverbrauch. 
Livesey. L. 81. 435. — Zur Hebung des Gas- 
verbrauchs für häusliche u. industrielle Zwecke. 
88.482. 85 793. O.Müller. 82.489. Hans- 
se n. 82. 509. s. a. Gaspreis. 

GasTerhranch. Der Gasverbrauch in London. 79. 
613. 82. 504. 575. 88. 120, in Brüssel 83. 120, 
in Paris 83. 120, in Berlin 83. 120. 186. — Der 
Gasverbrauch in grösseren u. kleineren Städten 
Englands u. Deutschlands. 83. 120. 

GasTerlfleator. Giroud. L. 76. 214. 

Gasverlnst s. a. Gasanstalten, Gasausströmung, 
Leuchtgas, Rohrleitung u. Unglücksfälle. — Ueber 
Gasverlust. Nettleton. 75. 715. A. Fischer. 

85. 622. Schmidt. 86. 720. 745. Kümmel. 

86. 722. Hasse. 86. 743. — Ueber die zu 
vermeidenden Verluste. 0. Hunt. 79. 41. — 
Der beim Brande des Hoftheaters in Schwerin 
erlittene Gasverlust. G. L i n d e m a n n. 82. 282. 

GaSTorrathsanzelger. Oechelhäuser. 82. 405. 

Gaswaage. Apparat zur automatischen Bestimmung 
des specifischen Grewichts u. der Zusammen- 
setzung von Gasen ; Prindp u. Oonstruction, Auf- 
stellung u. Gebrauch. Fr. Lux. 87. ^251. ♦258. 
88. •786. 

Gaswasser s. a. Ammoniak. — Verwendung zur 
Gasreinigung siehe Reinigung. 

— Zur Gewinnung von reinem Ammoniakwasscr. 
Th. Hahn. 74. 294. — Apparat zur Trennung 
von Theer. Berlin- Anhalt'sche Maschinen- 
bau-Actiengesellschaf tu. Kunath. Pat. 82. 
•159. Kunath. 82.871. —Reinigung von Schwefel- 
ammonium. Kunheim^ScOo. Pat. 84. 833. — 
Ausbeute bei der Vergasung verschiedener deut- 
scher Kohlensorten. H. Bunte. 86. 594, bei der 
Verwendung von Oannelkohle u. Bogheadschiefer. 
87. 6. — Apparat zur Trennung des Theers von 
Gaswasser. O. Ruppert. Pat, 88. ♦376. 

— Ueber das bei der Leuchtgasbereitung aus Kork- 
abfällen gewonnene Gaswasser. L. Bord et 
L. 81. 509. — Chemische Prüfung. S. Dyson. 
L. 83. 733. — Ausführliche Anleitung zur quali- 
tativen u. quantitativen Untersuchung des Gas- 
wassers. 84. 688. 

— Untersuchung einiger Gaswasser. G. Th. Ger- 
lach. 74. 649. L. 74. 549. — Analysen von 
Gaswasser. Hunt. 76. 613. — Werthbestim- 
mung. W. 0. Ohild. 76. 619. — Zusaromen- 
setzung. J. R. Appleyard u. P. Kay. L. 88. 
548. Pendriö. 88. 1008. 

— Darstellung von werthvoUen Producten aus 
Ammoniakwasser. T. Ohr ist y jun. u. A. Bo- 
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brovnicki. Pat 74. 46. A. W. Ellis. Pat. 
74. 611. — Verarbeitung auf Ammonium snlfat. 
E. Dransard. L. 75. 411. — Die Verarbeitung 
auf der Gasanstalt zu Dresden. 77. 186. ~ 
Der Ammoniaksodaprocess in seiner Anwendung 
bei der Verarbeitung des Gaswassers. G. Gerlach. 
77. 482. L. 77. 235. Grahn. 77. 485. - Die 
Verarbeitung des Ammoniakwassers auf der 
Pariser WeltaussteUung. 78. 499. 503. 527. 529. 
— Verarbeitung auf den Werken der Pariser Gas- 
gesellschaft L. 79. 49. — Ammoniakwasser- 
Verarbeitung. G. Lunge. L. 82. 789. — Be- 
stimmung des Kalkmsatzes bei der Gaswasser- 
Verarbeitung u. Apparat hie^u. Knublauch. 

83. •584. — Verarbeitung der bei der Fabrikation 
von Ammoniaksalsen aus Gaswasser sich ent- 
wickelnden Gase. P. Spence. L. 83. 657. — 
Verarbeitung auf kleinen Gasanstalten. Pfannen- 
schmidt. 84. 26.*>. — Die Gaswasserverarbei- 
tung vom mercantilen Standpunkte aus. D u p r ö. 

84. 884. — üeber die Entfernung des Abwassers 
bei der Verarbeitung des Gaswassers. a s p a r i. 
L. 85. 389. — üeber Gaswasserverarbeitung. 
A. Feldmann. 85 768. 802. — üeber Ga<i- 
wasserverarbeitung vermittels des Feldmann'schen 
Apparates. Salm. 85. 802. Her. 990. — üeber 
die Behandlung von Gaswasser. G. Lunge. 
L. 85. 847. — Das Ammoniakwasser u. seine 
Verarbeitung. A. Feh r mann. L. 87. 781. — 
Verarbeitung auf Cyanverbindungen. H. B u n t e. 

87. 1063. — üeber die Gondensation der Dämpfe 
bei der Verarbeitung von Gaswasser. M. PO p e 1. 
88 39. — Gleichzeitige Verarbeitung des Gas- 
wassers u. der ausgebrauchten Reinigungsmasse. 
C. Wolfrum. Pat. 88. 232. 

Gaswasser. Apparate zur Verarbeitung des Ammo- 
niakwassers. L. 74. 170. — Apparat zur täglichen 
Verarbeitung kleiner Mengen von Gaswasser. 
Chevalet. 75. *616. — Steinkästen zur Ver- 
arbeitung des Gaswassers. E. Grahn. 76. 472. — 
Sol vay's horizontaler Kessel zur oontinuirlichen 
Verarbeitung des Ammoniak wassers. 77. 92. P. 
Hanrez. 77. 4. G. Th. Gerlach. L. 77. 199. — 
Apparate zur Verarbeitung bezw. Destillation von 
Gaswasser. Grflneberg. L. 79. 138. Pat. 80. 
•448. L. 81. 400. 81. 614. Taf. 6. J. Gar eis. 
82. 776. Taf. 15. Pat. 83. •898. A. Feldmann. 

88. •182. Pat. 83. <«99. — Transportabler Kessel 
zur Verarbeitung von Gaswasser auf Ammoniak. 
Fr. Gerold u. M. Vacherot. Pat. 83. »898. 
— Material ftlr Ammoniakwasser • Reservoire. 
86. 41. 

— Verwendung fflr landwirthschaftliche Zwecke. 
Jacobi. L. 74. 387. — Gaswasser zur Vertil- 
gung der Phyllozera u. als Mittel gegen die 
Traubenkrankheit. G. Be au m^ u. Petit. L. 



74. 703. s. a. 84. 69. — Zur Verwerthung von 
Gaswasser. 74. 791. 76. 557. 80. 100. 85. 265. 
A. Malam. 75. 589. H. Bunte. 82. 628. 
Hegener. 82.632. Kunath. 83.323. Blum. 
88.324 Merkens. 83.3*25. N.H.Schilling. 
88. 357. — Schädlichkeit des Gaswassers ftlr die 
Fischzucht. A. Wagner. L. 76. 215. — An- 
wendung des Gaswassers zur Fabrikation von 
Kaliumcarbonat W. R. Wallaceu. 0. F. Claus. 
L. 79 176. — Directe Verwendung für Düng- 
zwecke. H. Bunte. 87. 1063. 

Gaswasser. Tarifbestimmung für Eisenbahntrans- 
port. 87. 733. 

Gebläse s. a. Exhaustoren. — Verbesserte Form 
des Deville'schen Gebläseofens. Ch. Welch. 
L. 79. 176. — Gasgebläse. L. Loewe & Co. 
L. 79. 459. — Root's Gebläse u. Exhaustor für 
Hochofengase. L. 83. 620. -— Apparat zur 
Erzeugung oomprimirter Luft. J. Schweizer. 
Pat. 84. •SSO. — Ein neues Leuchtgas-Sauerstoff- 
gebläse u. das Zirkonlicht. E. Linnemann. 
86. %SB. 

Gebläselampen siehe Lampen. 

GenermtoreB s. a. Feuerung, Regeneratoren u. Re- 
tortenOfen unter Oefen. -- Zur Entwicklungs- 
geschichte der Generatoren. N. H. Schilling. 
88. 354. 

— Bau von Gasgeneratoren. W. e ch e l h ä u s er. 
78. 2. — Abdichten des Grundwassers bei Gene- 
ratoranlagen. G. Liegel. 82. 867. 

— Wood's Generator ohne Rost. Breitenlohner. 
L. 77. 56. — Gasgenerator in Verbindung mit 
Grodefrey u. Howson's Puddelofen. Howson. 
L. 78. 72. — Gasgenerator, Pat. Lieb ich. L. 
78. 306. — Der TessiöGenerator. A. L. Holley. 
L. 80. 137. — Der Gasgenerator von Tessiö du 
Motay. L. 80. 614. — Da wson's Gasgenerator. 
L. 82. 408. ~ Generatoren mit umgekehrter Zug- 
richtung. A. Putsch. Pat. 83. 135. — Ein 
patentirter Gasgenerator. H. S t e g m a n n. L. 84. 
280. — Wilson's Gasgenerator. L. 84. 549. — 
Leuchtgasgenerator. C. Brandenburger. 'Pat. 
85. ^340. -- Generator für Cokebetrieb. Town- 
send. 85. 611. — Petroleumgasgenerator. G. 
Jones. Pat. 85. •872. — Wasseigasgenerator 
mit zugehörigem Schmelzofen. Schmidbauer 
L. 86. 363. — Einrichtung an Wassergasgenera- 
toren zur Abdestillirung des frischen Breim- 
materials. Europäische Wassergas-Actien- 
gesellschaft. Pat. 87. •616. — Gasgenerator, 
zugleich Apparat zur Gewinnung von trockenem 
entgasten Brennmaterial. C. Pieper. Pat. 88^194. 

— Neuerungen an Gasgeneratoren. Sweet. L. 77. 
45. G. Happach. Pat. 82. ^375. A. Knaudt. 
Pat. 82. 823. J. Leadley u. J. Handion. 
Pat. 85. ♦768. L. Klee mann. Pat. 86 ♦211. 
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Y. Daelen. Pat. 86. •242. H. Hempel. Pat. 
87. *439. 
Ctoneratoren« Generator zur Eneeugang von Heiz- 
gasen. Grobe u.Lürmann, L. 78.22.— DerGröbe- 
Lürmann-Generator mit getrennter Ent- n. Veiigas- 
ung u. mechanischer Beschickung. Stegmann. L. 

78. 308. Bremme. L. 78. 409. — Praktische 
Mittheilongen über den Grübe -Larmann-Gene- 
rator. H. S t e g m a n n. L. 80. 614. — Generator 
mit getrennter Ent- u. Vergasung. F. W. LOr- 
mann. Pat. 81. •6")4. — Neuerung an der Ein- 
richtung von Generatoren. F. W. Lürmann 
Pat 82. •540. — Verbesserter Gröbe-Lürmann- 
Generator. F. W. Lörmann. L. 83. 810. 

— Der Siemens-Generator u. seine Function. 74. 
328. Lencauchez. L. 76. 355. s. a. L. 82.410. 
— Neuerung an Gasgeneratoren. Gh. Siemens. 
Pat. 82. ♦375. Pat. 83. *541. Pat. 86. ♦107. 

— Torigenerator beim Eisenhattenbetrieb. A. M 
Balling. L. 78. 20. — Die Gasgeneratoren für 
Torf oder Lignit bei der k. k. Saline in Aussee. 
Heupel. L. 82. 786. 

— Verschluss für Einfüllungsöffnungen an Gene- 
ratoren. HasHe. 80. 416. Taf. 6. Fig. 1. u. 5. — 
Dampfentwicklungseinrichtung für Generatoren. 
Haas«. 80. 416. Taf. 6. Fig. 2, 2a u. Ib. — 
Vorrichtung an Generatoren zur Begulirung der 
Höhe der Brennmaterialschicht. R. Fol sc he. 
Pat. 81. ^242. — Neuerungen an den Möller- 
schen Aufgabebehältem für Ga^eneratoren. F. 
Krupp. Pat. 81. •626. 

— Ueber Gasgeneratoren. W. Oechelhäuser. 
77. •193. A. M. Balling. L. 78. 306. Schiele. 
L. 78. 521. 551. H. Herrmann. L. 78. 579. 
E. Grahn. 78. 696. 79. 498. F. Lürmann. L. 
80. 653. L. Rinmann. L. 82. 153. — Ueber 
Steinmann*sche Gasgeneratoren. H e y m a n n. 78. 
696. 

— Berechnung der Versuchsresultate der Coke- 
generatoren. 78. 358. — Gommission für Gene- 
ratorversuche. 78. 353. 682 ; Berichte dieser Gom- 
mission. 78. 620. 79. 462. — Versuche über die 

• Leistungsfthigkeit der Cokegeneratoren unter 
verschiedenen Zagverhältnissen. 78. 355. Taf. 5. 
Programm. 78. 355. Versuche mit Coke aus Saar- 
kohlen. H. Bunte. 78. 386. Taf. 6. Versuche mit 
Goke aus böhmischen Schwarzkohlen. H. Bunte. 
78 421. Taf. 9. Versuche mit Goke aus Zwickaaer 
Kohlen. H. Bunte. 79. 110. 147. Taf. 5. Ver- 
suche mit Coke aus englischen Kohlen. H Bun te. 

79. 274. Taf. 7. — Versuche mit Coke aus 
westfälischer Kohle. H. Bunte. 79. 312. Taf. 12. 
Versuche mit Coke aus oberschlesischer Kohle. 
H. Bunte. 79. 346. Taf. 13. Schlussbemer- 
kungen. Chemische Beschaffenheit der Aschen- 

. schlacke der untersuchten Cokesorten. H. B u n t e. 



79. 375. — Vergleichung von Schlitzgenerator u. 
Rostgenerator. 79. 153. — Wärmeverlust des 
Schlitzgenerators durch Strahlung. 79. 347. — 
Ueber den Betrieb der Cokegeneratoren. 79. 433. 

— Versuche mit dem Schlitzgenerator. 79. 464. 

— Versuche mit dem Rostgenerator unter Zu- 
führung von Wasserdampf. 79. 470. — Generator- 
betrieb. 79. 560. — Die Generatoren u. die Re 
generation auf der Münchener Gasanstalt. H. 
Schilling. 79. 264. 266. 80. 180. — Ueber Gene- 
ratoranlagen für Zweier-Retortenöfen. Liegel. 
81. 420. Merkens. 81. 421. — Ueber die Wir- 
kung des Wasserdampfes in Grasgeneratoren. 
Erhard. L. 81. 791. — Der Münchener Gene- 
rator u. seine Function L. 83. 733. — Die Ver- 
wendung von Wasserdampf in Gasgeneratoren. 
A. Schmidt. L. 84. 239. R. Schöffel. L. 84. 
280. 825. 

Cleneratorgas« Anwendung für Explosionsmaschi- 
nen. G. A. Hage mann. L. 78. 478. — Zu 
sammensetzung von Generatorgas aus Stein- 
kohlen u. aus Holz. F. Fischer. L. 88. 373. 
s. a. Gasanalyse. 

Genemtordfen siehe Feuenmg u. Oefen. 

Generatorwassergas siehe Wassergas. 

GerlohtHche Bntscheidaiigeii siehe Gesetze u. 
Processe. 

Gesetze s. a. im Register für Wasserversorgung. — 
Deutsche Reichsgesetze mit Anmerkungen. K ort- 
kam p. L. 74. 145. — Sodalgesetzgebung 1884. 
85. 1. — Die Gewerbeordnung bezüglich con- 
cessionspflicbtiger Anlagen. 88. 1146. 

— Regulativ des Gemeinderathes für Herstellung 
von Gasleitungen in Wien. 74. 83. — Verord- 
nung des Magistrats in Berlin über die Ab- 
schreibungen bei den städtischen Gasanstalten. 
74. 430. — Verordnung in Oppeln, die Be- 
festigung von Kronleuchtern betreffend. 75. 238. 

— Eintragung der städtischen Gtasanstalten in 
das Handelsregister. 76. 162. — Veigütung von 
Schäden durch Leuchtgasezplosionen in Breslau. 
76. 285. — Das gewerbliche Concessionswesen 
in Bezug auf die Gasanstalten. 76. 298. 336. 343. 

— Bill gegen die Erhöhung des Actienkapitals 
der Gasgesellschaften in England. 77. 265. -- 
Verbot der Gassparapparate durch die gross- 
herzogl. Regierung zu Weimar. 80. 562. — Ver- 
ordnung derkgl. Amtshauptmannschaft in Leipzig 
über den Gebrauch von Gassparapparaten. 80. 
698. — Verordnung des Leipziger Stadtrathe 
über den Gebrauch von Gassparapparaten. 80. 
527. 81. 31. — Verordnung des Reichseisenbahn 
amtes, den Transport gebrauchter Reinigungs- 
masse betreffend. 86. 489. s. a. 929. ~ Erlass 
der kgl. Regierung in Düsseldorf, Gas für Mo* 
toren u. zum Kochen u. Heizen betreffend. 87. 
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69. 197. — Verordnung des Reicbseisenbahnamts 
fflr den Versandt von Kohlen u. Coke. 87. 10B7. 

- CircularverfOgnng derkgl. Regierung zu Schles- 
wig, Kraft- u. Heizgas betreffend. 88. 618. 

OeMtie« Zur Haftungsfrage. 75. 243. 280. 286. 324. 

- Beitrag zur Frage d^r Haftbarkeit. 78. 360. 

— Erweiterung des Haftpflichtgesetzes. 81. 33. 

- Bestimmungen über die Verwaltung des Alters- 
unterstfltzungsfonds für die im Dienste sächsi- 
scher Gasfabriken stehenden Arbeiter. 81. 75. 

— Gesetzentwurf über die Arbeiter-Unfallver- 
sicherung. 81. l'^d. — Krankenversicherung der 
Arbeiter, Reichsgesetz vom 15. Juni 1883. L. 
83. 588. — Das Reichsversicherungsamt über 
tue Bildung von Beruf sgenoesenschaften. 85. 312. 

— Das Unfallversicherungsgesetz. L. 85. 447. — 
Vorschlage für die Alters- u. Invalidenversicher- 
ung. V. Steinsberg-Skirbs. L. 85. 447. — 
Haftung für Schaden bei Umlegen von Gasleit- 
ungsrohren. 86.823. — Versicherungspflicht der 
Gas- u. Wasserinstallationsgeschäfte. 86. 909. — 
Unfallverhütungsvorschriften für die Berufsge- 
nossenschaft der chemischen Industrie. L. 87. 
JOO. — Erkenntniss des Reichsversicherungsamts 
aber das Verhältniss, in welchem vom Stand- 
punkte des Unfallversicherungsgesetzes aus die 
Gasbeleuchtung zu der elektrischen Beleuchtung 
steht. 87. 203. 

— Aichordnung für das deutsche Reich, Gasmesser 
betreffend. 85. 818. 91G. — Mittheilungen der 
kaiserl. Normalaichnngscommission , Amtsblatt. 
L. 86. 580. — Bekanntmachung des kgl. sächsi- 
schen Ministeriums des Innern, den Gebrauch 
ungeaichter Gasmesser betreffend. 86. 586. — 
Erläuterung zur Aichonlnung für Gasmesser. 86. 
<i36. — Aichfähigkeit des Wybauw'schen Gas- 
messers mit Doppelzählwerk. 86. 654. — . Be- 
kanntmachung der kaiserl. Normalaichungscom- 
mission, betreffend die Aichung von Gasmessern 
nebst Zusätzen zur Prüfungsinstmction. 87. *429. 
— Die kaiserl. Normalaichungsconmaission zur 
Prüfung trockener Gasmesser. 87. 869. — Fehler- 
grenzen der flichpflichtigenGegenstände u. sonstige 
Zahlenangaben in den Aichungsvorschriften. A. 
Baumann. L. 87. 1106. — Bestimmungen der 
kaiserl. Normalaichungscommission über Gas- 
messer. 88. 545. 

— Vorschriften des Reichsgesundheitsamtes be- 
züglich des Verkaufes u. der Verwendung von 
Petroleum. 80. 563. — Die neue Petroleumord- 
nung des Cantons Zürich 81. 32. L. 81. 20. — 
Heichsgesetzliche Regelung der Petroleumoontrole. 
82. 268. 

— Verordnungen über Treppen- u. Flurbeleuch- 
tung in Berlin. 85. 860, in Breslau. 85. 20. 86. 
93, in Dresden. 86. 398, 88. 593. — Entschei- 



dung des Reichsgerichts über die Verpflichtung 
zur Treppen u. Flurbeleuchtung. 87. 50. — Ver- 
ordnung der Polizeidirection in Stettin in Betreff 
der Hausbeleuchtung. 87. 875. 
OeaetKe. Gerichtsentscheidung über Rauchbelästig- 
ung durch Kesselheizung. L. 85. 870. ^ Ortsstatut 
zur Verhütung von Rauch- u. Russbelästigung 
in Dresden. 86. 430. 88. 165. L. 88. 227. 1085. 

— Patent-Gesetzentwurf für das Deutsche Reich , 
nebst Motiven. Fr. Kort kämpf. L. 75. 623. — 
Das deutsche Patentgesetz. 77. 561. 674. L. 81. 
96. — Betrachtungen über das deutsche Patent- 
gesetz. W. Oechelhäuser. 77. 429. s. a. 81. 
121. — Bekanntmachung des Deutschen Reichs- 
patentamtes. 81. 96. — Das neue engUsche Pa- 
tentgesetz. 83. 771. 

— Die Vorschriften der amerikanischen Fenerver- 
sicherungsgesellschaften beim Gebrauch elektri- 
schen Lichtes. L. 82. 340. — Elektrische Bill 
in England. 82. 575. -> Die Electric Lighting 
Act in England 83. 615. L. 83. 737. - Verord- 
nung des (Vsterreichischen Ministeriums des Han- 
dels u. des Innern, betr. die gewerbsmässigen 
Anlagen zu Zwecken der Erzeugung u. Leitung 
der Elektricität. 84. 141. — Bedingungen der 
Reichstel^praphenverwaltung für Legung elektri- 
scher Leitungen in Berlin. 85. 669. — Ministerial- 
erlass, betreffend die Anlage von Leitungen für 
den Betrieb elektrischer Beleuchtung in Berlin. 
86. 341. — Gesetzliche Regelung der Anlage u. 
des Betriebes von elektrischen Beleuchtungs- 
aulagen zu London. 86. 614. — Bedingungen 
für die Benutzung des Strassengrundee in Wien 
zur Einlegung der Kabel. 86. 736. 87. 178. 518. 
— Vorschriften für die Ausführung elektrischer 

. Beleuchtungsanlagen in Paris. M. Gragnon. 
L. 87. 550. — Entscheidung des Reichsgerichts 
in Leipzig über Stromliefemng. 87. 586. — Ge- 
setz für die elektrische Beleuchtung in England. 
L. 88. 983. 

(ilewlelit. Ueber einheitliches Maass u. Grewicht. 
75. 765. — Einheitliche Schreibweise der abge- 
kürzten Bezeichnungen der Maasse u. Gewichte. 
77. 759. — Gewichtsnmrechnungstabellen. R. N. 
Thurston. L. 88. 588. 

Gewicht^ speelfläches. Apparat zur Bestimmung des 
spedf. Gewichtes des Leuchtgases. A. Wagner. 
L. 76. 560. — Bestimmung des specif. Gewichtes 
von Gasen. Recknagel. 77. 623. *662. 84. 
887. — Ueber eine aknstische Methode der Be- 
stimmung des specif. Gewichtes von Gasen u. 
Dämpfen. H. Goldschmidt. L. 80. 719. -- 
Apparat zur Bestimmung des specif. Gewichtes 
oder des Druckes von €ku»en u. Dämpfen. Fr. 
Lux. 86. "707. Pat. 86. •243. — Aörostatische 
Wage zur Bestimmung des specif. Gewichtes der 
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Gase. Lommel. L. 86. 172. — Apparat zur 
directen Bestimmang des specif. Gewichtes. Fr. 
Lux. Fat. 86. *395. — Bestimmung des specif. 
Gewichtes von Fiassigkeiten mittels gewöhn- 
licher Hebelwaagen. Fr. Lux. Pat. 86. •790. — 
Verfahren zur continuirlichen directen Bestim- 
mung des specif. Gewichtes, des Druckes u. der 
Bestandtheile von Gasen. Lux. Pat 86. ^790. 
— Die Gaswaage, Apparat zur automatischen 
Bestimmung des specif. Gewichtes u. der Zu- 
sammensetzung von Gkusen; Prindp u. Con- 
struction, Aufstellung u. Gebrauch. Fr. Lux. 
87. ♦251. •258. 88. •786. — Neuerung an dem 
Verfahren zur continuirlichen directen Bestim- 
mung des specif. Gewichtes, des Druckes u. der 
Bestandtheile von Gasen, sowie des specif. Ge- 
wichtes von Flflssigkeiten mittels gewöhnlicher 
Hebelwaagen. F. Lux. Pat. 88. •ööS. 

G^windeschneidapparate siehe Rohrabschneider, 
Gewind* u. Schiaubenschneidapparate. 

Glas. Hellätsung mit Flusssäure. M. Hock. L. 
75. 463. — Ueber das plötzliche Springen von 
Gläsern. Ed. Hagenbach. L. 75. 74(i. — Das 
gehärtete Glas von La Bastie. 75. 123. 202. L. 

75. 140. AI. Bauer. L. 75. 253. Spielhagen. 

76. 111. J.M.K:arpinski. L. 77. 377. —Hart- 
glas u. Presshartglas für Strassenlatemen . Hasse. 

77. 487. — Anlage u. Betrieb der Glasfabriken. 
R. Dralle. L. 85. 169. 

Glasur fOr Retorten. L. 75. 864. 

Glflhapparat zum Aufbrennen von Firmenzeichen. 

74. 88. s. a. Brenneisen u. Gassengmaschine. 
GlttikSrper siehe GlOhlicht. 
Glflhkohle siehe Briquettes u. Elektrische Lampen 
Gltthlampen siehe Lampen u. Elektrische Lampen 
Glfthllcht. Ueber Glühlicht, v. Quaglio. 83. 
606. Heg euer. 83. 606. — Das GlOhlicht, sein 
Wesen u. seine Erfordernisse. E. de Fodor 
L. 85. 529. — Benutzung verschiedener Mate- 
rialien als Glühkörper. 86. 65. — Ein neues 
Leuchtgas-Sauerstof^ebläse u. das Zirkonlicht 
E. Linnemann. 86. •633. 

— Das Gasglühlicht von Dr. Au er. 86. 65. 96, 
•385. 486. L. 86. 417. R. Pin t seh. 86. •645. 
K40. L. 86. 959. L. 87. 199, Geyer. 87. 318. 
Hempel. 87. 534. — Das Auer'sche Licht u. 
das Auge. W. Hempel. 87. 535. — Gasver 
brauch u. Leuchtkraft des Auerbrenners. A. 
Marnier. L. 87. 550. ~ Das Auer'sche Glüh 
licht in den Post- u. Telegraphenämtem Wiens. 
87. 1000. — Auer's Incandescenzlicht u. Gas- 
licht. L. 88. 372. — Leuchtkraft der Auerbrenner. 
£. Schilling. 88. 903. 

— Anleitung zum Herrichten des Glühkörpers für 
Auer's Incandescenzlampe. J. Pintsch.' 86. 
•646. — Herstellung von Leuchtkörpem für In- 



candescenzgasbrenner. G. Au er. Pat. 88. 58. 

— Leuchtkörper für Incandescenzgasbrenner. 
C. Auer v. Welsbach. Pat. 88. 552. 950. 

Glfthllcht. Verfahren zur Erzeugung eines weissen 
u. intensiven Lichts, Magnesiaglühlicht. O.Gla- 
mond. Pat. 82. •542. Pat. 88. *627. Pat. 84. 
•600. *827. 8. a. 88. *685. — Ueber die Olamond- 
sche Beleuchtungsmethode. Servier. 82. 469. 
•580. V. Quaglio. 82.587.88. 606. Jüngliag. 
82. 746. Reichard. 83. 410. 

— Das WassergasglühUcht. 85. 324. H. Bunte. 
85. *801. — Fahnehjelm'sches Magnesiaglühlicbt 
E. Blass. 86. 282. K Einzer. L. 86. 362. 
s. a. L. 86.417. — Herstellung u. Anordnung von 
Glühkörpem zur Erzeugung von Licht mittele 
Wassergas. 0. Fahnehjelm. Pftt 85. *d33. 
s. a. 85. 324. ^326. *801. — Neuerung in der 
Herstellung u. Anordnung von Glühkörpent 0. 
Fahnehjelm. Pat. 86. •730. 

Glycerin. Eigenschaften. R. Godefroy. L. 75. 
27.— Siedepunkt. A.Oppenheim u. M. Salz- 
mann. L. 75. 27. — Verwendung als Brenn- 
material. E. Schering. L. 75. 344. — Glycerin 
für Gasuhren. Gehe. 81. 821. — Tabelle über 
das specifische Gewicht wässriger GlycerinlOsun- 
gen. Lenz. 81. 822. — Gewinnung u. Verwen- 
dung in der Industrie. A. Berg haus. L. 83. 
168. — Ein- u. Ausfuhr im deutschen Zollgebiete. 
L. 85. 337. 

Gold. Schmelzpunkt. Violle. L. 80. 22. 

Graphit. Einwirkung von Sauerstoff auf Graphit. 
J. Lang. 88. 938. — Einwirkung von Wasser- 
dampf auf Graphit. J. Lang. 88. 968. 

Grisonmeter. Coqnillon. 78. •41. — Modifi 
cation des Grisoumeters. Coquillon. L. 79. 
137. Somzöe. L. 82. 117. 

Grubengas s. a. Schlagwetter. — Darstellung. J. 
H. Gladstone u. A. Tribe. L. 85. 15. — Die 
Leuchtkraft des Methans. L.Wright. L. 85. 813. 

— Einwirkung von Methan auf Kohlensäure. J. 
Lang. 88. 933. — Einwirkung von Methan auf 
Wasserdampf. J. Lang. 88. •933. 

— Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Entsündung 
explosibler Gemenge von Sumpfgas mit Luft 
Mallard. 81. 63. — Entzündungstemperator 
der explosiven Mischungen von Sumpigas n. 
Luft. Mallard u. Le Chatelier. L. 81. 94. 

— Ueber die Anwendung von Sumpfgas zur Er 
Zeugung niedriger Temperaturen. L.Cailletet. 
L. 84. 624. — Ueber die Eigenschaften des flüs- 
sigen Snmpfigases u. seine Anwendung als Kälte- 
mittel. S. Wroblewski. L. 84. 643. — Ver- 
halten von Grubengas u. Kohlenstaub gegen 
Sprengschüsse. H i 1 1. L. 85. 475. — Entzündungs- 
temperatur verschiedener Mischungen von Gruben- 
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gas mit Luft u. mit Sauerstoff. Mallard u. Le | 
Chatelier. 85. 486. 490. — Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der Flamme in einem Gemisch 
yon Grubengas a. Luft. Mallard u. Le Cha- 
telier. 86. *106. — Versuche über die Ent- 
zOndliehkeit der Grubengase durch Fanken. J oh. | 
Mayer. L. 86. 582. i 



Grubengas« Nachweis des Sumpfgases in Kohlen- 
gruben. Mallard u. Le Chatelier. L 79. 789. 
— Automatischer Analysator für Grubengase. D. 
Monnier. Fat. 82. *129. — Apparate zur Be 
Stimmung von Sumpfgas in Grubenwettern. P. 
V. Mertens u. Brunlechner. L. 87. 613. 

Gummi siehe Kautschuk. 



HUue 8. a. im Register für Wasserversorgung. 

— Erfahrungen mit den Cockey'schen Hahnen. 
Troßchel. 76. 61. s. a. 476. — lieber Cockey- 
äche Hahne. Kümmel. 76. 463. — Gaehähne 
ftQB Glas u. Kork. Lecoq de Boisbondran. 
L. 77. 200. — Beseitigung der Hauptfehler an 
Hahnen. A. Collmann. L. 77 626. — Hahn 
für Heizlampen in Laboratorien Debray. L. 
77. 746. — Haupthahn für Private, reparaturfähig 
ohne Unterbrechung der Gasabgabe. 79. 75. — 
Die Hähne auf der Pariser Weltausstellung. 
C. Lang. 79. 200. — Sicherheitsvorrichtung f ür 
Hahne. K. Nagel. Pat. 88. *197. — Botirender 
Hahn für G^motoren. Fr. Rachholz. Pat 86. 
174. — Hahn für Benzinbehälter. N. Pousch- 
kareff. Pat. 86. *257. — Gaszündhahn für 
eine beliebige Anzahl von Gasflammen. W. F i s c h- 
bach. Pat. 86. *6d2. — Gashähne mit elek- 
trischem Anzeiger. L. Lenaer ts u. H. L'Olli- 
vier. Pat. 87. *510. — Sicherheitskanäle an 
Mehrweg-Hahnen zur Verhütung der Mischung 
von Flüssigkeiten u. Gasen. Europäische 
Wassergas-ActiengesellBchaft. Pat. 87. 
•686. 

— Neuerungen an Hahnen. C. Stuart. Pat. 76. 
216. W. T. Walker. Pat. 77. 18. J. J. Ar- 
rowsmith u. H. Ferguson. Pat. 77. 19. 
J. Anderson. Pat. 77. 20. J. L. Dubois. 
Pat. 77. 239. G. Butler. Pat. 77. 710. F. W. 
Riker. Pat. 78. 809. G. Seideman. Pat. 84. 
*j08. A. Peschel. Pat. 84. *528. 

— Absperrhähne. Soci^t^ anonyme de pro 
dnits chimiques. Pat. 83. ^849. J.Mittel 
Btenscheid u. A. Memmler. Pat. 84. *246 
-— Absperrhahn mit voller u. regulirbarer Durch 
gangsöfEnung. J. A. Henckels. Pat 86. ^923. 
— Absperrhahn für Gasleitungen in Eisenbahn 
fahrzeugen. R. Plass. Pat 88. 499. 

— Brennerhahn mit feststehenden Küken. J 
Pintsch. Pat 82. •541. 

— Drehschieberhahn. E. Vogt Pat 86. *420. 

— Niederschraubventilhahn. E. Chatel. Pat 83, 
•197. 

— Quetschhahn. W. Elges. Pat 86. M20. 



HUue. Regnlirhähne für Gasbrenner. P. J. Lake. 
Pat 76. 749. 

— Selbstdichtender Hahn. R. Jäger. Pat84. *245. 

— Sicherheitsgasliahn. A. Fuchss. Pat 88. •551. 

— Ventilhahn mit doppeltem Verschluss. J. H o ch- 
gesand. Pat 84. *246. 

— Wechselhahn. W. P. Walker. Pat 76 425. — 
Wechselhahn zur Benutzung zweier Gasmesser 
für den Tages- u. Abeudgasverbrauch. £. La 
Ram^e. Pat 88. *527. 

— - Hähne für Gas-Wasser- u. Dampfleitungen. J. 
Radford. Pat 74- 277. E. A. Chameroy. 
Pat 76. 217. — Hähne mit Asbestpackung für 
Gas-, Dampf- n. Wasserleitung. L. 77. 114. — 
Ablass- u. Durchlasshahn für Gas, Dampf u. 
Flüssigkeiten mit selbstthätigem Verschluss. 
Th. Hillmer. Pat 86. n73. 

Haftuigsfhige siehe unter Gesetze. 

HanSl als Belenchtungsmaterial. Guillemare. 
L. 77. 12. 

Heluwasserapparat. G. Hildenbrand. Pat 84. 
•892. 

Heicgas s. a. Carburation, Gkubereitung u. Gas- 
heizung. — Znsammensetzung u. Verbrennungs- 
wärme der verschiedenen Heizgasarten. A. B u n t e. 
88. C02. — Zusaihmensetzung s. a GhisaBalyse 

Heizmmterialieii siehe Brennmaterialien. 

Heizthllreii siehe Feuerthüren. 

Heiining s. a. Dampf, Feuerung, Gasheizung, Oefen, 
Steinkohlen, Verbrennung u. Wärme. 

— Lehrbuch der Heiz- n. Lüftungstechnik. F. Pau 1. 
L. 86. 172. 256. 

— Verbesserte Heizmethode. J. R. M a c f a r 1 a n e. 
Pat. 74. 149. » Verwendung übelriechender Gase 
zur Heizung. W. R. Lake. L. 76. 653. — Die 
Verwendung von geringwerthigem Brennmaterial 
u. der Planrost. A. Schramm. L 77. 84 — 
Ausnutzung der Heizkraft von Brennmaterialien. 
H. Wiebe. L. 78. 137. — Die Feuerung der 
Zukunft. L. 78. 308. — Breimmaterialersparuiss 
bei Zimmerheizung. Lerch. L. 79. 49. — 
Ueber die Ausnutzung der Brennstoffe durch 
Zimmeröfen. F. Fischer. L. 79. 769. Bode. 
L. 88. 561. — Kosten verschiedener Heizsysteme. 
L. 83. 167. — Ueber Ersparnisse durch Aus- 
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natziing von Brenninaterial W. S. Satherland. 
L. 83. 374. — Die Beseitigung des Rauches in 
grossen Städten u. die Ausnutzung der natür- 
lichen Brennstoffe. L. Grab au. 83. 598. — 
Neues Verbrennungs- u. Heizsystem. Fr. Sie- 
mens. 85. 124 147. Tal. 2 bis 4. — Das Fr. 
Siemens 'sehe neue Heizverfahren mit freier 
Flammenentfaltung. F. W. LQrmann. L. 85. 756. 
—Benutzung des Abdampf es zu Heizzwecken. L. 86. 
9 1. — Die Bedeutung der Dissociations-Temperatur 
in der Pyrotechnik. F. L Or m a nn. L. 86. 728. — 
Die ökonomische Verwendung der Brennstoffe. G. 
W. Williams. L. 86. 729. — Zur gleichzeitigen 
Zimmerheizung u. Beleuchtung. L. 88. 745. 
HelniDg. lieber Gokeheizung. G. Müller. 80.96. 
s. a. 86. 566. — Versuche zur Verheizung von 
Gokestaub. Brunei 87. 770. — Gokeheizung 
in Belgien. 88. *453. 

— Methode um Theer, Oel, Kreosot, Spiritus u. 
andere brennbare u. fette Materialien zum Heizen 
zu verwenden. G. Tysoe. Pat. 74. 729. — 
Anwendung von Kohlenwasserstoffen, flüchtigen 
Oelen, Alkohol etc. zur Heizung u. Dampf- 
erzeugung n. Apparate hiezu. S. J. D i t s c h f i e 1 d, 
G. Watson u. J. Ghilds. Pat. 74. 835, — 
Glycerin als Brennmaterial. £. Schering. L. 
75. 344. — Anwendung von rohem Petroleum 
u. Theerölen zur Heizung. L. 77. 5ö. — Appa- 
rate zum Heizen mit Petroleum. Th. F l e t s c h er. 
L. 80. 348. -- Vorrichtung zur Heizung mit 
Kohlenwasserstoffdämpfen. J. Seh ulke. Pat. 
82. '56. — Verfahren u. Apparate zur Heizung 
mit Erdöl. L. Thieme. Pat. 83. 739. Pat. 85. 
*196. — Petroleumheizapparat R Schulz. 
Pat. 85. ♦369. — Verfahren u. Apparat zur Ver- 
brennung von mit staubförmigem Brennmaterial 
vermischten Kohlenwasserstoffen. J. Leede. 
Pat. 85. 506. 666. — Benutzung der Petroleum- 
rückstände zur LoGomotivheizung. Th. Urqu- 
hard't. L. 85. 528. — Verwendung flüssiger 
Brennstoffe (Petroleum u. Theer) zur Heizung 
u. die hiezu nöthigen Einrichtungen. Walker, 
Burell, Büffet, Selwyn, Rossmässler. 
L. 86. *722 bis 724. — Flüssige Brennstoffe. L. 
86. 758. — Apparat zur Befeuerung von Oefen 
mittels Petroleum. W. Hörn. Pat. 86. •932. — 
Vorrichtung zum Brennen flüssiger Kohlenwasser- 
stoffe. P. Tarbutt. Pat. 87. •438. — Ver- 
wendung flüssiger Heizstoffe für Schiffskessel. 
G. Busley. L. 88. 335. 

— Verbesserte Heizvorrichtung. B. Punshon. 
Pat. 74. 150. — Verbesserung an Heizapparaten. 
6. L e o n i. Pat. 75. 178. — P r o c t o r's mechanischer 
Heizer. L. 79. 174. — Selbstthätige Heizvor- 
richtung. H. Schütze. Pat. 83. •107. — Luft- 
u. Wasserheizapparat mit Generativ-(GaB-)Feuer 



ung. D. Grove. Pat. 88. *660. — Mechanische 
Schürvorrichtung. G. Sinclair. Pat. 84. 169. 

— Heizapparat. W. Reinhardt. Pat. 84 446. 

— üeber Heizungs- u. Trockenanlagen. A. H a u s- 
ding. L. 84. 625. — Lampenheizapparat für 
Zimmerwärmung. G. Boretti. Pat 85. •594. 

Helzang. Gombination des Sels'schen u. Franke- 
schen Heisswasser-Heizapparates zur Erwärmung 
des Gasbehälterwassers. Ilgen. 74.624.631.- 
Heizvorrichtung für Grasometerbassins. P. Rad- 
ioff. Pat. 85 282. — üeber die Heizung von 
Gasometerbassins. 87. 348. 

— Apparat zum Heizen von Backöfen mit Wasser- 
gas. W. G. Fearnley. Pat. 75. 345. 

— Die Beheizung des Parlamentsgebäudes in London. 
Benno Gred6. L. 74. 727. — Die Beheizung 
u. Lüftung des neuen Opernhauses in Paris. 
L. 75. 844. — Die Heizung u. Lüftung geschlos- 
sener Räume. H. Fischer. L. 77. 12. - 
Heizungs- u. Lüftungs- Anlagen auf der Ansstellang 
in Kassel. H. Fischer. L. 77. 746. — Ueber 
Heizung von Unterrichtsanstalten. Fr. Paul 
L. 79. 49. — Ueber Gentralheizung von Stadt- 
theilen. Bode. L. 79. 758. — Bericht über 
Beheizung u. Ventilation des Bridgeport-Schul- 
hauses. R. Briggs. L. 80. 588. — Ueber die 
Beheizung der Städte. H. Fischer. L. 80. 767. 
L. 81. 94. Rietschel. L. 80. 758. —Die 
Heizung u. Lüftung geschlossener Räume in 
der HygieneauBstellung. H.Fischer. L. 83. 7 73. 

— Die Grundsätze der Heizung u. Ventilation n. 
ih^ praktische Anwendung. J. S. Billings. 
L. 85. 256. — Die Heizfrage für Schulen, Kirchen, 
öffentliche u. private Gebäude. E. Sturm. 
L. 85. 529. — Heiz- u. Ventilationsvorrichtung. 
L. Koppel. Pat. 85. ^992. — Die rationelle 
Heizung u. Lüftung. E. Deny. L. 86. 92. - 
Heizung u. Ventilation für öffentliche u. private 
Gebäude. A. Wazon. L. 86. 92. — Lüftung 
u. Heizung von Schulen. H. Biet sc hei. L. 86. 
152. — Lüftungs- u. Heiz -Anlagen in Wiener 
Theatern u. Vergnügungslokalitäten. J. L e s c h e- 
tizky. L. 86. 606. — Heizungs- u. Lüftungs- 
anlage im neuen Goncertgebäude zu Amsterdam. 
Grusius. L. 87. 73. — Elemente der Lüftung 
u. Heizung. F. Fanderlik. L. 87. 732. - 
Warmwasserheizung für private u. öffentliche 
Gebäude. F. Dye. L. 87. 895. — Gasbeleuch- 
tung mit Lüftung u. Heizung im Saale des kgl. 
Odeons zu München. 87. 213. Taf. 2 u. 3. L. 

87. 732. — Prüfung der VentUations- u. Heizungs- 
anlage im kgl. Odeon zu München. 87. 220. — 
Die Heizungs-, Ventilations-u. Beleuchtungsanlage 
im kgl. Odeon zu München. N. H. Schilling. 

88. 360. — Ueber die Beheizung von Kirchen. 
H. Fischer. L. 88. 798. 
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HeiiTermehe. Ueber Aasführung von Heizver- 
sachen. C. Linde. L. 78. 579. — Ueber die 
Ausführung von Heizversuchen im Dampfkessel- 
betriebe. F. Fischer. L. 79. 523. — Ueber | 
die Ausführung von Heiz versuchen. O. Binder. 
88. 940. — Verdampfungs versuche siehe unter 
Dampfkessel. 

Heliophanll« Leuchtstoff aus dem Gemische einer > 
Phosphorlösung in Schwefelkohlenstoff mit Unter- i 
Salpetersäure. £. Turpin. Fat. 83. 104. 

Heptane« Ueber die Heptane aus Petroleum. 
G. Schorlemmer. L. 74. 76. 

Herde siehe Gaskochherde, Kochherde unter Kochen. 

Hochofeii siehe Oefen. 

Hochofenbetrieb siehe Coke u. Steinkohlen. 

HochofeiiBclilacke. Die Mischfrage in der Cement- 
Industrie u. die Hochofenschlacke. 86. 677. 

Holz. Die Verwerthung des Holzes auf chemischem 
Wege. J. B er seh. L. 83. 588. — Untersuch- 
ungen über die Zusammensetzung einiger Holz- 
sorten in Verbindung mit calorimetrischen Ver- 
suchen. £. Gottlieb. L. 84. 25. — Ueber 
die trockene Destillation verschiedener Holzarten 
nebst tabellarischer Zusammenstellung der er- 
lielten Ausbeute an den verschiedenen Producten. 
Bl Senff. 85. 526. 

Holzessig. Ueber Fabrikation. W. Rudnew. 
L. 87. 682. — Ausbeute bei der trockenen Destil- 
lation verschiedener Holzarten. M. Senff. 85. 
527. — Die Säuren des Holzessigs. Kraemer 
u. Grodzki. L. 79. 173. 

Holzgas siehe Gasbereitung u. Leuchtgas. 

Holzgeist« Beiträge zur Kenntniss des Holzgeistes 
u. dessen Fabrikation. ErnstDollfus. L.74. 
793. — Siedepunkt, Entflammungs- u. Entzündungs- 
temperatur. F. Gantter. L. 87. 551. 

Holzkohle« Die Meiler- u. Retortenverkohlung. 
G. Thenius. L. 85. 847. — Holzverkohlungs- 
anlage mit Grewinnung aller Nebenproducte. 
H. B 1 a n k. 85. *346. — Apparat zur Darstellung 
unter gleichzeitiger Gewinnung der Destillation s- 
producte. J. G. Beck ton. Pat. 82.230.— Holz- 
kohle als Hochofen-Brennmaterial. W. T h ö r n e r. 
L. 86. 668. 900. — Ueber Einwirkung von Wasser- 
dampf auf glühende Holzkohle. J. H. Long. L. 
78. 705. B. a. Dampf u. Wassergas. 

Holzöle siehe Theeröle unter Oelen. 



Holstheer siehe unter Theer. 

Hydraulik siehe Vorlage. 

Hydrocarbnrateur^ ein Gasbereitungs- Apparat. 
Pi^plu. 79. 125. 

Hydrometer. Maumänös Gashydrometer. L. 78. 23. 

Hydrooxygengasbeleiichtiiiig siehe Beleuchtung. 

Hygiea^ ein Ventilationsapparat. M. Mestern. 
L. 85. tOO. 85 1004. 

Hygiene s. a. Feuerung, Gesetze, Heizung u. Kohlen- 
oxyd, sowie im Register für Wasserversorgung. — 
Ueber Verunreinigung der Luft durch künstliche 
Beleuchtung siehe Luft. — Ueber den Einfluss 
von künstlichem Licht auf das Auge siehe Licht. 
— Ueber Nachtheile der Gasbeleuchtung in hy- 
gienischer Beziehung siehe Beleuchtung u. Elek- 
trische Beleuchtung, sowie Grasanstalten, Gas- 
ausströmung, Leuchtgas, Rohrleitung u. Unglücks- 
fälle. 

— Regelmässige Untersuchung der Luft in den 
Krankenhäusern. 76. 103. 124. — Eröffnungs- 
rede des wissenschaftlichen Congresses. Th. 
Hawksley. L. 77. 82. — Ueber schädliche 
Dämpfe. A. Smith. L. 77. 84. — Gesundheits- 
schädliche Einflüsse in Fabriken u. deren Be- 
kämpfung. Schaal. L. 78. 481. ~ Jahres- 
bericht über die Fortschritte *u. Leistungen auf 
dem Gebiete der Hygiene. J. Uffelmann. 
L. 84. 550. — Die Luftqualität im kgl. Hoftheater 
zu München bei Gas- u. bei elektrischer Be- 
leuchtung, bei leerem u. bei vollem Hause. 
Fr. Renk. 85 371. — Der Gesundheits-Ingenieur. 
K. Hartmann u. F. Renk. L. 85. 990. — 
Die elektrische Beleuchtung in gesundheitlicher 
Beziehung. Heile manu. L. 86. 53. — Ver 
suche mit elektrischer Beleuchtung im Gamison- 
lazareth zu Spandau. Piest. 86. 62. — Experi- 
mentelle Studien über den Einfluss hygienisch 
wichtiger Gase u. Dämpfe auf den Oiganismus. 
0. B. Lehmann. L. 86. 607. --Lebensgefahr 
im eigenen Hause. T. Pridgin Teale. L. 87. 
270. — Die Verbreitung von Mikroorganismen 
in der Atmosphäre. P. E Frankland. L. 87. 
552. — Sieben Abhandlungen aus der Wohnungs- 
hygiene. A. Wolpert. L. 87. 732. — Die 
Fortschritte der Gas- u. elektrischen Beleuchtung 
u. die Anwendung des Wassergases in hygieni- 
scher Beziehung. K. Hartmann. 87. 1038. 



!• J. 



Incaiideseeiixlampeii siehe Lampen u.' Elektrische 

Lampen. 

iBcandescenzliclit siehe Glühlicht. 

Indigo. Künstlicher Indigo. 81. 35. ^ Ueber die 
G«iieral-Reg. £. Jonm. f. Gubel. u. WMserven. 



Herstellung des Indigo auf künstlichem Wege. 
C. Häusermann. L. 81. 201. 

Iridium. Schmelzpunkt. Violle. L. 80. 22. 

Isocyanür (Carbylamin). Nachweis im Benzolvor- 
lauf. E. Nölting. L. 85. 154. 
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Isolirmittel siehe ümhallungsmasse im Register I Jodsinre. 

für Wasserversorgung. , Sa 11 et. 

Isopnr Purin. Darstellung aus Anthracen. G. A u er- 

bach u. T. Gessert. Fat. 76. 301. 



I 



Bildung in jodhaltiger Flamme. G. 
L. 76. 892. 



K. 



Kaffeeröster siehe Gaskaffeeröster. 

Kalender siehe Literatur u. die betreffenden Artikel. 

Kalkgas siehe Gasbereitung u. Wassergas. 

Kalkznsatzprober für die Verarbeitung von Gas- 
wasser. Knublauch. 83. *ö85. 

Kamine siehe Schornsteine. 

Kantsclink. Abstammung u. Gewinnung. L. 74. 
44. — Fabrikation. E. Pavoux. L. 74. 110. — 
Prüfung von vulkanisirtem Gummi auf seine 
Güte. Markman. 76. 112. Müller. 76. 678. 

— Löslichkeit von Gasen in vulkanisirtem Kaut- 
schuk. W. Hempel. L. 82. 564. 

Kantschnkwaaren. Gummiringe zur Rohrverbin- 
dung. Somzöe. 74. 27. J. R. Geith. 74. 123. 
J. R. Forst er. Fat. 74. 708. s. a. Rohrdicht- 
ung u. s. w. — Untersuchung über Kautschuk- 
rohre. L. 78. 136. — Blasen aus Gummituch. 
Guibal. 79. 79. 

Kensington Gas Fire« Ed. Davis & Sohn. L. 
74. 794. 

Kerosin. Siedepunkt u. specif. Gewicht. 75. 211. 
212. — Ueber russisches u. amerikanisches 
Kerosin. K. Lisseuko. L. 78. 479. 

Kerxen« Normalkerzen siehe Photometrie. 

— Fabrikation. G. F. Wilson. L. 76. 652. — Die 
Kerzenfabrikation auf der Pariser Weltausstel- 
lung. 78. 504. 528. 530. 531. 532. — Herstellung 
von Windkerzen. R. Büttner. Pat. 80. 261. — 
Darstellung Von Kerzen. F. M. Joly. Pat. 82. 
•232. — Maschine zur Fabrikation. A. A. 
Roy au. Pat. 82. ^92. — Neuerung an Kerzen. 
A. Mann u. R. Jacobi. Pat. 88. •500. — 
Theorie u. Praxis der Fabrikation. L. Droux 
u. V. Larue. L. 87. 471. 

— Anwendung comprimirter, kalter, atmosphärischer 
Luft bei Kerzen. Chr. Weber. Pat. 80. •690. 

— Production u. Preise von Paraffinkerzen. 75. 
561. 564. B. a. Paraiffin. 

— Ueber die Maschinen zum Giessen der Stearin- 
kerzen von P. Moräne. Giroud. L. 81. 366. — 
Zur Geschichte der Stearinkerzen. L. 82. 227. 

— Stearinlicht-Industrie in Berlin. 87. 176. s. a. 
Stearin. 

— Vergleichende Untersuchung von Stearin-, Pa- 
raffin- u. Compositionskerzen in Bezug auf ihre 
allgemeinen Eigenschaften u. ihren Leuchtwerth. 
H. Bunte, u. Scheithauer. 88. 400. 



Kenen. Tropfenfänger für abtropfende Kerzen. A . 
Lacotte. Pat. 80. 447. — Mehrtheilige konische 
Lichtmanschette. J. W. Spear. Pat. 80. *691. 
Pat. 81. 99. — Glaskuppel für Kerzen. G. Roth- 
gieser. Pat. 81. ♦24. 

Kerzenanslöacher siehe Anzünde- u. Auslösch- 
apparate. 

Kerzenhalter s. a. Leuchter. — Neuerungen an 
Kerzenhaltern. P. Lehmann. Pat. 80. •689. 
J. E. Nyrop. Pat. 81. *143. C. Keibel. Pat. 
88. •740. — Klemmvorrichtung für Kerzen von 
verschiedener Starke. C. Voigt. Pat 81. •25. 

— Klemmvorrichtung für Kerzen an Leuchtern. 
R.II. E.Sieb er t. Pat. 81. *834. - In Leuchter 
einschraubbarer Kerzenhalter. D. Decker. Pat. 
81. •lOO. Pat. 82. •750. — Kenenhalter mit 
Winkelhebeln. Hecht u. Koppe. Pat. 82. •58. 

— Verstellbarer Kerzenhalter. H. u. T h. W a g n e r. 
Pat. 88. *67. Pat. 84. •671. Th. Wagner. Pat 
85. ^633. — Kerzenhalter mit selbstthfttiger 
Löschvorrichtung. £. Gewecke. Pat 85. •595. 

— Kerzenklemme für Leuchter. Berliner u. 
Ziegler. Pat 85. *817. 

Kerzenschoner. Kerzenschoner zur Verhütung 
des Laufens der Kerzen. R. Fleischhauer 
Pat 82. »760. 

Kerzenwaage« Kerzenwaage mit elektrischer Re 
gistrirung des Gleichgewichts. H. K r ü ss. 85. *a45 

Kesselstein siehe im Register für Wasserrereorgung. 

Kippberieselnngsapparat siehe Scrubber. 

Kitte« Kitte für Gasretorten. Ferd. Capitaine 
74. 779. - Kitt für Petrole umbehalter. Veit 
meyer. L. 75. 29. — Kitt zur Dichtung der 
Steigrohre u. für rissige Retorten. 76. 15. — Kitt 
aus Thon u. Theer zum Abdichten des Grund- 
wassers bei der Anlage von Generatoren. G. 
Liegel. 82. 367. — Kitte für Eieentheile u. 
wasserdichte Kitte für Gas- u. Wasserleitungs- 
rohre. 86. 508. — Kitte u. Klebemittel. Sigm, 
Lehner. L. 86.848. 

KlemmTorrichtnng für Kerzen siehe Kerzenhalter. 

Knallgas« Ueber Knallgasbildung bei Gasfeuer- 
ungsanlagen. ]^. Steinmann. L. 82. 154. 

Knochenkoiile« Apparat zum Verkohlen von 
Knochen durch überhitzten Dampf. Abr. Z wi- 
ll ng er. Pat 85. •631. 

Kochen s. a. Gasheizung u. Gaskochapparate. 
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Kochen« Kochapparat. B.G il e s. Fat. 74.61 1 . — Koch 
apparat mit ZufQhrang von Sauerstoff zam Brenn 
material G. T. Bousfield. Fat. 74. 668. 
Verbesserter Kochapparat. S. Leoni. Fat 751 
178. — Kochapparat mit Steinkohlenheizong. 
H. Franz. Fat. 84. ♦200. — Ueber Dampf koch 
einrichtongen. A. Hausding. L. 84. 625. — 
Neuerung an Fapin'schen Kochtöpfen. £. Oapi 
taine. Fat 84. ^646. — Heisswasserapparat G 
Hildenbrand. Fat 84. ♦892. — Einstellbare 
Tragvorrichtung für Lampenkochgefässe. M. v 
Fi Chi er. Fat 86. ♦987. — Kocheinrichtungen 
fOr Hotels u. Frivathftuser. L. 87. 270. 

— Günstige Erfolge mit Fetroleumkochapparaten. 
L. 75. 143. — Regenerativ-Fetroleumkochapparat. 
Ed. Wesel y. L. 76. 215. — Fetroleumkoch- 
apparate. O. Wollenberg. L.77.169. — Wärme- 
schntz für Oelbehftlter bei Fetroleumkochappa- 
raten. W. Jungbluth. Fat 80. »ödO. — Vor- 
richtnng zur Regulirung des Oelzuflusses an 
Kochapparaten. W. W. Hopkinson. Fat 81. 
♦27. — Kochapparat für Mineralöl. L.S epulchre. 
Fat. 82. ♦229. — Neuerung an Fetroleumkoch- 
apparaten. H. Kock. Fat 82. ♦193. H. Klein- 
schewsky. Fat 82. ♦749. Fat 88. ♦öOO. - 
Küchenofen für flüssige Kohlenwasserstoffe mit 
Kösewitz'schen Brennern. Fr. Kösewitz. Fat 
84. ^129. — Fetioleumheizofen oder Herd. The 
Boston Fetroleum Heating Company. 
Fat 84. *170. — Cylindervorrichtung an Fetro- 
leumkochöfen B. Richter. Fat 84. ♦572. — 
Dochtloser Fetroleumikochapparat J. Goverts. 
Fat. 86. ^594. — Neuerung an mit Gasöl ge- 
heizten Kochapparaten. M. Sievert Fat. 86. 
•905. 

KocUierde mit Ck>keheizung. 88. 459. 

Kogawaelis siehe Fflanzenwachs. 

Kohle s. a. Braunkohlen, Holzkohle, Knochenkohle, 
Steinkohlen u. Torfkohle. — Kohlen für elek- 
trische Zwecke siehe Elektrische Lampen. — 
Einwirkung von Sauerstoff auf Kohle. J. Lang. 
88. 936. — Einwirkung eines Gemenges von 
Sauerstoff u. Kohlenozyd auf Kohla J. Lang. 
88. 938. — Einwirkung von Wasserdampf auf 
Kohle. J. Lang. 88. %7. 972. s. a. Wassergas. 
— Wechselwirkung zwischen Kohle u. Kohlen- 

' säure. J. Lang. 88. 969. 

KoUenbrlqiiettes siehe Briquettes. 

KoMenoxyd« Darstellung u. Benutzung von Kohlen- 
oxydgas mit Anwendung von Wasserstof^as oder 
Dampf zu Heizzwecken. L. Stevens. Fat 74. 
278. — Ueber die Bildung bei der Verbrennung 
von Kohle. Ledebur. 82. 709. — Ueber die 
Entstehung bei der Beduction des Kohlendioxyds 
durch Kohle. Naumannn u. Fi stör. L. 86. 
754. — Apparat zur Erzeugung u. Reinigung. H. 



Schott Fat 84. 170. — Verfahren u. Apparat 
zur Gewinnung von reinem Kohlenoxyd. A. 
Fritschi. Fat 87. ^438. 

Kohlenoxyd. Unvollständige Verbrennung von 
Kohlenoxyd- u. Wasserstoffgemischen mit Sauer- 
stoff u. Stickoxydul. E. v. Me y e r. 75. 244. — Ver- 
brenuungsvorgänge in einem Gemisch von Kohlen- 
oxyd U.Wasserstoff. Hör stm ann. 77.624 — Ueber 
die relative Verwandtschaft des Sauerstoffs zum 
Wasserstoff u. Kohlenoxyd. A. Horstmann. 
L. 78. 307. — Entzündungstemperatur einer ex- 
plosiven Mischung von Kohlenoxyd u. Sauerstoff. 
Mallard u. Le Chatelier. L. 81. 94. — Ent- 
zündungstemperatur verschiedener Mischungen 
von Kohlenoxyd mit Luft, mit Sauerstoff u. mit 
Kohlensäure. Mallard u. Le Chatelier. 85. 
486. 490. — Verhältniss des Druckes zur Tem- 
peratur beim flüssigen Kohlenoxyd. V.Olszewski. 
L. 85. 170. — Ueber die Mitwirkung des Wassers 
bei der Verbrennung des Kohlenoxyds u. das 
Auftreten von Wasserstoffhyperoxyd bei dieser 
Verbrennung. Traube. L 86.815 -Verhalten 
gegen Wasserdampf. Naumann u. Fistor. 
86. 98. E. Blass. 86. 225. — Die Verbrennung 
von Kohlenoxyd u. Wasserstoff. H. Dixon. L 
86. 697. — Ueber dessen Verbrennung. L. 
Meyer. L. 86. 759. — Verbrennungstemperatur. 
G. Lunge. 87. 949. — Einwirkung eines Ge 
menges von Sauerstoff u. Kohlenoxyd auf Kohle. 
J. Lang. 88. 938. — Einwirkung von Wasser 
dampf auf Kohlenoxyd. J. Lang. 88. 971. 
Bestimmung im Leuchtgase. Berthelot 77. 
197. — Absorption durch Kupferchlor ürlösung. 
Thoma. L. 78. 371. — Bestimmung mini 
maier Mengen durch Falladiumchlorür. J. v 
Fodor. L. 80. 419. — Nachweis. F.Fischer. 
L. 80. 685. — Nachweis u. Bestimmung in der 
Luft. J. V. Fodor. L. 80. 719. — Ueber das 
Verhalten gegen Blut u. gegen Falladiumchlorür. 
H. Bunte. 85. 647. 676. 

— Gehalt des Kölner Leuchtgases an Kohlen 
oxyd. A.Hegen er. 78. 124. — Gehalt ver 
schiedener Leuchtgase an Kohlenoxyd u. dessen 
Einfluds auf das thierische Leben. M. v. F e 1 1 e n 
kofer. 84. 222. — Das Kohlenoxyd in seinen 
Beziehungen zur Gesundheit. J. v. Fodor. L. 
80. 419. — Ueber Kohlendunst- u. Leuchtgas 
Vergiftung. R. Biefel u. Th. Poleck. 80. 668 
L. 80. 588. L. 81. 731. — Ueber Nachweis, 
Giftigkeit u. Vorkommen in Wohnräumen. M 
Grub er. L. 84. 672. — Experimentelle Unter- 
suchungen über die Verbreitung des Kohlen 
oxyds im Erdboden. D. Welitschkowsky 
L. 84. 672. — Giftigkeit v. Fettenkofer. 86, 
94. Ber. 264. — Ueber die Vertheilung des Blut 
farbstoffes zwischen Kohlenoxyd u. Sauerstoff 
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G. Hüfner. L. 85. 277. — Ueber die Menge 
in der Athemluft, welche bereits eine schädliche 
Wirkung auf den menschlichen Organismus aus- 
übt. H. Bunte. 85. 649. 

Kohlenoxyd« Elektrischer Warner gegen Erstick 
ungsgefahr durch Kohlenoxyd. A n s e 1. L. 76. 149. 
s. a. 81. 3. van der Weyde. 81. 4. 

KohleiiBftiire. Die Kohlensäure im Leuchtgase 
Tief trunk. 76. 477. — Ueber die Bildung bei 
der Verbrennung von Kohle. L e d eb q r. 82. 709. 

— Verwendung der flOssigen Kohlensäure. A. 
W. Hof mann. L. 88.228. -- Die Kohlensäure 
als Maass für die Verunreinigung der Zimmer 
luft. G. Wolffhügel. 88. 884. — Die Kohlen 
säure der Atmosphäre. R. Ebert. L. 85. 447 

— Die Kohlensäure, ihr Vorkommen, Herstel 
lung, Eigenschaften u. technische Verwendung 
£. L u h m a n n. L. 85. 756. — Verlauf der Kohlen 
Säurebildung bei der Destillation verschiedener 
deutscher Kohlen. H. Bunte. 86. 597. 

— Absorption durch Salzlösungen. Setschenoff. 
L. 75. 683. — Verhalten gegen Schwefelwasser- 
stoff bei Rothgluth. H. Köhler. L. 78. 479. - 
Verbrennungstemperatur u. Dissociation. Mal- 
lard u. Le Chatelier. L. 82.452. — liöslich- 
keit in Wasser bei hohem Druck. S.Wroblewski. 
L. 82. 565. — Ueber die Reduction des Kohlen- 
dioxydes durch Kohle zu Kohlenoxyd. Nau- 
mann u. Pistor. L. 85. 754. — Reduction 
durch Kohle u. durch Wasserstoff. Naumann 
u. Pistor. 86. 98. — Einwirkung von Methan 
auf Kohlensäure. J. Lang. 88. 933. — Wechsel- 
wirkung zwischen Kohle u. Kohlensäure. J. L a n g. 
88. 969. 

— Nachweis im Leuchtgase. 0. Connor Slane. 
L. 82. 86. — Bestimmung im Leuchtgase. L. F. 
Wright. L. 83. 735. — Einfache Art der Be- 
stimmung im Leuchtgase innerhalb beliebiger 
Grenzwerthe. R. B 1 o c h m a n n. 84. 537. — Kohlen- 
säurebestimmungen im Saale des kgl. Odeons 
zu München bei leerem u. bei gefülltem Hause. 
Fr. Renk. 87. 224. 

— Kohlensäurebestimmungsbüretten für Satura- 
tionsgase. F. Kroupa u. 0. Kohlraüsch. L. 
76. 51. — Taschenapparat zur Kohlensäuremes- 
sung der Zimmerluft. A. Wolpert. Pat. 83. 
347. — Apparat zur Bestimmung grösserer Mengen. 
R. Müncke. L..84. 194. — Apparat zum Prüfen 
der Luft auf ihren Kohlensäuregehalt. E. Nien- 
städt. Pat. 86. ^242. — Taschenapparat zur 
Bestimmung der Kohlensäure in der Luft A. 
Wolpert. Pat 88. *160. nUö. 

KohlensUfte siehe Elektrische Lampen. 

Kohlenstoff. Das Welter'sche Gesetz u. die latente 
Veigasungswärme des Kohlenstoffs. F. Lür- 
mann u. G. Bethken. L. 76. 51. 



KoUenwassentoffe s. a. Leuchtkraft. 

— Vorkommen der fossilen Kohlenwasserstoffe. 
C. F. Zincken. L. 84. 125. — Gehalt des 
Leuchtgases an schweren' u. an aromatischen 
Kohlenwasserstoffen. 86. 618. 

— Darstellung aus Gasen u. Apparate hiezu. W. 
Y u n g. Pat. 77. 18. — Destillation von Kohlen- 
wasserstoffen durch eingeleiteten Wasserdampf. 
A. Naumann. L. 78. 307. —Kühlapparat zur 
fractionirten Condensation der Kohlenwasser- 
stoffe. Gu^guen. 88. 759. — Darstellung von 
Kohlenwasserstoffen durch Destillation von Braun- 
kohle mit Chlorzink. E. Heusser. Pat. 84. 
574. — Abscheidung von leichten Kohlenwasser- 
stoffen aus Paraffinölen. A. Biebeck'sche 
Montanwerke. Pat. 87. 472. 

— Ueber einen aus den am höchsten siedenden 
Antheilen des Steinkohlentheers erhaltenen 
Kohlenwasserstoff. P. Rasenack. L. 74. 43. — 
Flourescenzverhältnisse gewisser Kohlenwasser- 
stoffe in den Steinkohlen- u. Petroleumdestillaten. 
H. Morton. L. 75. 829. — Ueber die Kohlen- 
wasserstoffe, welche bei der Destillation der rohen 
Fettsäuren mit überhitztem Wasserdampfe ent- 
stehen. A. Oahours u. £. Demar^ay. L. 75. 
868. — Ueber die psnrogenen Kohlenwasserstoffe. 
M. Berthelot. 76. 406. — Die im Leuchtgase 
enthaltenen Kohlenwasserstoffe. M. B e r t h e 1 ot. 
76. 409. — Entstehung der Benzolkohlenwasaer- 
stoffe bei der trockenen Destillation. O. Jakob- 
son, L. 77. 413. — Ueber die pyrogenen Kohlen- 
wasserstoffe des amerikanischen Petroleums. 
L. Pr unier. L. 79. 789. — Ueber die Kohlen- 
wasserstoffe des amerikanischen Petroleums. 
Bellstein u. Kurbatow. L. 81. 364. -> Picen, 
ein Kohlenwasserstoff aus Petroleumrückständen. 
C. Graebe u. J. Walter. L. 81. 510. — 
Ueber die bei der Compression von Petroleumgas 
resultirenden flüssigen Kohlenwasserstoffe. W. 
Greville. L. 84. 672. — Ueber die Bildung 
benzolartiger Kohlenwasserstoffe. H. E. Arm- 
strong. 85.161. — Zur Constitution der Kohlen- 
wasserstoffe OnHsn des kaukasischen Petro- 
leums. Markownikoff u. Spady. L. 87. 730. 

-> Einwirkung der Hitze auf einige Kohlenwasser- 
stoffe. P. Barbier. L. 74. 750. — Entzündlich- 
keit der Kohlenwasserstoffe u. Vorgänge bei deren 
unvollständiger Verbrennung. E. v. Meyer. 
75. 244. 245. — Einwbrkung des Wasserdampfes 
auf Kohlenwasserstoffe in der Rothglühhitse. 
J. Coquillon. L. 78. 550. — Ueber die Ver- 
brennung der flüchtigen Kohlenwasserstoffe des 
Petroleums im Sauerstof^ase. R. Günsberg. 
L. 78. 705. — Ueber die Verbrennungswärme 
der Kohlenwasserstoffe. M e n d e 1 e j e f f . L. 82. 
564. — Zersetzung u. Bildung bei hohen Tem- 
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peraturen. Armstrong a. Miller. L. 86. 696. 
— üeber die Yerbrennajigs- u. fiildangswärme 
fester Kohlenwasserstoffe. Berthelot aVieille. 
L. 87. 112. 

KohleBwaflserstoffe« Bestimmung der Kohlen- 
wasserstoffe der Aethylen- u. Acetylenreihe im 
Leuchtgase. Berthelot. 77. 196. — Methode 
zur Auffindung aromatischer Kohlenwasserstoffe 
bei der Erdöl -Destillation. G. Gustavson. 
L. 83. 809. 

Kohlenziegrel siehe Briquettes. 

Kordlgene^ ein Brennstoff zur Heizung oder Be- 
leuchtung. K. V, Kordig. Fat. 82. 540. 

Kraftrersorgiuig siehe Motoren. 

Kralin. Dampfkrahn zum Heben von Erdmassen. 
79. 294. — Krahn -Anlage des Gaswerkes Gras- 



brook in Hamburg. Gallois. L. 88- 153. — 
Krahn zum Entladen von Kohlenschiffen. H. 
Aerts. L. 85. 172. L. 86. 150. 

Kreosot; Zusammensetzung des Steinkohlentheer- 
Kreosots. F. Tiemann u. C. Schotten. L. 
78. 552. 

Kresole« Ueber die im Steinkohlentheeröle ent- 
haltenen. H. £. Armstrong. L. 74. 316. 

Kronleuchter siehe Lampen. 

Kvblkftiss. Tabellen zur Umwandlung der eng- 
lischen u. preussischen Kubikf usse in Kubikmeter. 
75. 123. 

Kühler siehe Gondensatoren. 

Kupfer. Schmelzpunkt. Vi olle. L. 80. 22. 

Knpferchlorllr. Darstellung einer Lösung zur 
Absorption von Kohlenozyd. Thoma. L. 78. 317« 



li. 



LABpen s. a. Anzünde- u. Auslöechapparate, Brenner, 
Beleuchtung, Elektrische Lampen, Laternen u. 
Reflectoren. — Amylacetatlampe, Benzinlampe 
n. Draper's Einheitslampe siehe Photometrie. — 
Löthlampen siehe unter Löthen. 

— Coupe- u. andere Lampen für den EieenbahndienBt s. a. 
Laternen. — Coup^lampe. M a r o n i. 74. 783. — Pe- 
troleumlampe fOr Eisenbahnwagen. A. K el 1 y. Pat. 
80. *261. — Signallampe. E. S. Piper Pat. 88. 
*299. — Lampe für Eisenbahnwagen. J. S h a 1 1 i s 
a. Th. Thomas. Pat. 83. *380. — Gaslampen 
ffir Eisenbahnwagen. F. Clark. Pat. 88. *592. 

— Lampe für den Eisenbahndienst. H. D e f r i e s. 
Pftt. 84. *129. — Coup^lampe. M. Gaillard. 
Pat. 85. ^310. "- Coup^gaslampe mit Hell- u. 
Dunkelstellung. L. Riedinger. Pat. 86. *536. 

— Docht/ampen s. a. Docht. — Neuerungen an 
Dochtlampen. L. G. Massow. Pat. 81 *621. 
J. Whitehead,Th. Blackey u. B. Fielding. 
Pat, 84. ♦166. F. Baker. Pat 85. •Sil. — 
Vorrichtung zur Luftzuführung durch den Lampen- 
fass u. zur Geradestellung des Dochtes. R. C a u • 
tius u. C. Podzuweit. Pat. 84. 127. — Oel- 
dochtlampe. J. Roots. Pat. 88 «1121. 

— Gaetampen. Sicherheitsvorrichtung für Gas- 
flammen. W. E. Teale. Pat. 74. 150. — Leucht- 
apparate für Gas. M. J. Landau. Pat. 74. 611. 

— Gaslampe für kohlenwasserstoffreiche Leucht- 
gase. R. Muenke. L. 77. 647. — Gaslampe 
von Fauth & Co. H. Raupp. 78. 353. — Gas- 
lampen mit Anwendung der sogen. Schusterkugel. 
Fauth. 80. 191. — Gaslampe u. Gaseutwick- 
longa- Apparat für Kohlenwasserstoffgase. A. Bor- 
land. Pat. 82. •827. — Oelgaslampe mit Gas- 
erzeuger, Metall- u. Asbestfilter. Th. Tanner. 



Pat. 85 *195. — Gasbeleuchtungs- u. zugleich 
Ventilationsappaiat. C. Morgenstern & Co. 
Pat. 85. *309. ~ Gaslampe mit automatischem 
Verschluss. H. Rohrbeck. L. 86. 124. 727. — 
Gegenzug-Gaslampen. J. Herzfeld. Pat. 88. 
•376. The Platinum Light Company. 
Pat. 88. •376. — Regulirschrauben für die Brenn- 
röhrchen an Gegenzuglampen. J. Herzfeld. 
Pat. 88. •410. 

Lampen. Neuerungen an Gaslampen. S. My ers. Pat. 
74. 112. W. Harwie. Pat. 74. 612. P. J. 
Lake. Pat. 75. 597. R. Krausse. Pat. 84 
•170. Th. H a h n u. G. P f 1 ü ck e. Pat 88. •528, 

-> Lampen für carburirtes Gas. S. H. Emmers. 
Pat. 74 345. — Vorrichtung an Lampen zur Kr 
höhung der Leuchtkraft des Gases. J. H. W e s t o n. 
Pat. 75. 255. — Clark's vereinigte Gas- u. Oel 
lampe. L. 76. 422. — Gaslampe, gleichzeitig 
Carburateur. C. E. Ball. L. 76. 627. — üeber 
die Lampen für Albo-Carbon - Beleuchtung. Salzen- 
berg. 80. 488. 461. TroBchel. 80. 461. H. 
u. D. V a l e. 80. 429. — Ck)mbination einer Pe- 
troleumlampe mit einem Gasarm. J. Kidd. 
Pat. 81. ^243. — Gaslampe mit Carburateur. 
B. Andreae. Pat. 82. ♦376. 

— Stehende Lampe für regenerative Gasbeleuch- 
tung. Fr. Siemens. 79. ^746. — Doppellampe 
ffir Leuchtgas mit selbstthätiger Erhitzung des 
Gases u. der Luft vor der Verbrennung. C. W. 
Muchall. Pat. 80 •388. — Ueber die Lampe 
vonMuchall. Salzenberg. 80. 437. Elster. 
80.460. Salm. 80.462. Muchall. 80.703. 
— • Photometrische Versuche mit der Lampe von 
Muchall. Haas. 80. 704. — Lampe mit spiral- 
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förmig gewundenen Heissloftkanälen. 0. W. M u- 
chall. Pat. 81. •206. - RegenerativBelench- 
tnngsappparate. F. Siemens. Pat. 80. 260. 
Pat. 81. •144. *177. — Ueber Siemens' Regene- 
rativ-Lampen. 80. 699. J. Hasse. 80. •641. 
81. 456. 557. Taf. 4. — Lichtstärke, Gasverbrauch 
u. Kosten von Siemens* Regenerativlampe No. IV. 
Engler. 83. 408. — Gaslampe mit selbst- 
thätigem Vorwärmer. O. Grothe. Pat. 81. ♦657. 

— Vorrichtung zum Vorwärmen der Verbrennungs- 
luft an Doppelcylinderlampen. K. 8 hall. Pat. 
83. *380. — Gaslampe mit Ventilation u. Vor- 
wärmung des Gases u. der Verbrennungsluft. 
F. Fritz. Pat. 88. »626. — Gaslampe mit Vor- 
wärmung von Gas u. Luft. B. W e n d t. Pat. 83. 
•814. — Beleuchtungsapparat mit Vorwftrmung 
des Gases n. der Luft. W. L ö n h o 1 d t. Pat. 83. 
•816. — Einrichtung zum Vorwärmen der Ver- 
brennungsluft bei Gaslampen. J. P int seh. 
Pat 84 •197. — Regenerativlampe. Ch. 1 a- 
mond. Pat. 84. »197. L. 82. 786. — Regenerativ. 
Gaslampe. G. S. Grimston. Pat. 84. •404. — 
Gaslampe mit Vorwärmung der Verbrennungsluft. 
Fr. Wenham. Pat. 84 *732. — Wärmesammler 
für Lampen. C. Siemens. Pat. 84. ^827. 

— Verbesserte Regenerativgas - Lampe, System 
Grimston. Bower u. Thorp. L. 86 255. — 
Regenerativ -Gaslampen. J. Essberger. Pat. 

86. •340. A. Bower. Pat. 86. •532. — Be- 
schreibung, Lichteffect u. Gasverbrauch der Re- 
generativlampe von F. Wenham. 86. •351. — 
Dnplex-Regenerativlampe von Bower. 86. •353, 

— Ueber Regenerativlampen. G. Wobbe. 86, 
•745. — Beleuchtnngseffect der Regenerativlampe 
von Wobbe. 86 843. —Ueber die Regenerativ- 
lampe von Wenham. Scholl. 87.316. Eitner. 

87. 316. The Wenham Company, Lim., 
London. 87. 549. — Siemens-Regenerativlampe, 
verglichen im Gasverbrauche mit Schnitt- u. Ar- 
gand-Brenner. W. Hempel. 87. 534 — Selbst- 
regiilirender Gasdurchlass für Regenerativlampen. 
F. Butzke & Co. Pat. 87. •1048. —Ueber die 
Butzke-Lampe für Intensivbeleuchtung. K u g 1 e r. 

88. 141. — Regenerativ Gaslampe. A. Bower 
u. T. Thorp. Pat. 88 *196. — Gaslampe mit 
Vorwärmung für die Brennerluft. A. Jahnke. 
Pat, 88. ^197. — Gaslampe mit Vorwärmung 
der Brennlnft. A. Bermbach. Pat. 88. •440. 

— Bericht über die Recuperatorlampen, System 
Wenham. Coidet. L. 88. 497. — Vergleichung 
der Leistungen von Pariser Lampen (System 
Schülke) mit sogen. Phare- Lampen u. Franzö- 
sischen Siemenslampen. 88. 845. — Einrichtung 
an Regenerativ -Gaslampen zum Verschluss des 
Lufteinlasses beim Anzünden. J. Foster. Pat. 
88 ^951. — Luftvertheiler mit spiralförmigen 



Flügeln für Regenerati v-Gaslampen. H. HirKel. 
Pat. 88. •1123. 
Lampen. G/Oh/ampen s. a. Brenner. Die Glüh- 
körper für die Lampen siehe Glühlicht. — 
Clamond's (ras • Incandescenz - Lam pe. Pat . 
82. •542. Pat. 83. •627. 83. ^685. Pat. 84. 
♦600. •827. Servier. 82. 469. ^580. Jüngliug. 

82. 746. — Lichtstärke, Gasverbrauch u. Kosten 
von Clamond's Gasincandescenzl ampe. R e i ch a r d . 

83. 410. — Kalklichtlampe. P. Seiffermann. 
Pat 84. *197. — Belenchtnngsapparat (Gasglüh- 
licht) für Gas- u. Luftgemisch. V. Popp. Pat. 

84. ^444. Pat. 86 •532. L. 86 lüO. — Glüh- 
lampe für flüchtige Kohlenwasserstoffe. E. Chai m- 
8 o n o V i t z. Pat. 86. ^1%. — Abnahme der Leucht- 
kraft von Incandescenzlampen. L. 86 53. — 
Versuche über die Dauer der Incandescenzlampeo. 
L. 86. 148. — Weston'sche Incandescenzlampe. 
L. 86. 758. — Auer's Incandescenzlampe. 86 
•385. — Gasverbrauch n. Leuchtkraft des Auer- 
brenners. A. Marnier. L. 87. 550. — Wels- 
bach Incandescenzlampe = Auer's Incandescenz- 
lampe. L. 87. 269. s. a. Glühlicht. 

— Hänge- u. Zuglampen. — Sicherheits-Hängelampe. 
E. B. Coxe. L. 76. 682. — Hängelampe für 
regenerative Gasbeleuchtung. Fr. Siemens. 
79. »748. — Zieh- u. Hängegasapparate. E. C. 
Tardieu. Pat. 80. 286. — Hängelampen mit 
Befestigung des Armes am Schirmreifen u. an 
der Metallvase. Schwintzer u. Graf f. Pat. 
82. ^57. — Sicherheitshängelampe. B. Gassen 
Pat. 82. *58. — Petroleumhängelampe. P. Feder- 
mann. Pat. 88. *537. — Ausziehbare Hänge- 
lampe. H. Raupp. Pat. 82. ♦823. — Schirm 
hängelampe. Ch. Zerenner. Pat. 84. •130.— 
Deckenlampe. C.Zimmermann. Pat. 87. •304. 
— Wasserverschlusshängelampe. J. Kayser. 
Pat. 87 ^368. — Hängelampe, in Stehlampe um- 
wandelbar. S. Biheller. Pat. 88. »715.— Die 
Pariser (Hänge-) Lampe, System Schülke. 88. 
•842. 

— Neuerungen an Znglampen. R. Turner u. G. 
R. Rollason. Pat. 74. 708. J. N. Aronson. 
Pat. 76. 658. W. F. Lotz. Pat. 76. 658. J. 
Breeden. Pat. 76. 524. H. F. O. Timme. 
Pat. 77. 19. 

— Verordnung in Oppeln, die Befestigung von 
Kronleuchtern betreffend. 76. 238. — Vorrich- 
tung zum Heben u. Niederlassen von Gaskronen. 
E. Stutzer. Pat. 83. 500. — Ueber Befestignng 
grosser schwerer Kronen. Müller. 84. 308. — 
Kronleuchter mit Regenerati vbrennem. Fr. 
Schroeer. Pat. 84. •600. 

— Lampen u. Lüster-Decoration. G. Platt. Pat. 
74. 279. — Verbesserungen an Gas- u. anderen 
Lampen in der Verbindung des Lüsterkörpers mit 
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dem Rohre. W. J. Walsh. Pat. 74. 729. — 
Kugelgelenk für Hängelampen. W.G.Cannon. 
Pat. 76. 124. — Constraction u. Omamentlrung 
von Hängelampen u. Candelabem. J. Atkins 
u. C. W. Torr. Pat. 76 216. - Fedenngvor- 
richtnng fQr Kronleuchter n. Lampen. Bronce- 
waarenfabrik Berlin. Pat. 80. •554, — 
Verstellbares Bremsband an FederroUen für 
Kronleuchter n. Lampen. Schäfern. Hans eb- 
ner. Pat. 80. •554. — Vorrichtung lum Auf- 
hängen von Hängelampen. A. Reitze. Pat. 80. 
♦690. — Federrolle zu Zuglampen -Gehängen. 
E. Keyling u. Thomas. Pat. 80. »260. 261. 
Pat. 82. ♦751. — Hebelzug ohne Gegengewicht 
an Hängelampen. 0. Falbe. Pat. 81. •27. — 
Selbstthätige Aufhängevorrichtung für Lampen. 
A. SchmittManderbach. Pat. 83. •499. 
Pat. 84. •571. — Arretir- u. Auslöschvorrichtung 
für Zuglampengehänge. C. F. W. Reinhardt. 
Pat. 84. •127. — Neuerungen an Zuggehängen 
für Hängelampen. C. Jopp. Pat. 84. •129. — 
Vorrichtung zur Befestigung von Augenschützem 
an Lampengehängen. Schwintzer u. Gräff. 
Pat. 84. ♦129. — Korb einer Wand- oder Hänge 
lampe, umgekehrt Stehlampenfuss. Fr. Böhme. 
Pat. 84 *570. — Lampengehänge. W. üsadel 
Pat. 84. •806. — Bremse an FederroUen für Zug 
lampengehänge. Ch. Root. Pat 86. •670. •875 
Rud. Busse. Pat. 86. ^906. — Sicherheits 
aufhängung für Gashängelampen. G. Geh ring. 
Pat. 88. ♦552. 
Lampen« Lustres u. Zierlampen auf der Pariser 
Weltansstellung. 79. 163. 

— Heiz- u. KocMampen s. a. Gasheizung u. Gas- 
kochapparate. — Lampen zum Erhitzen von 
Radreifen siehe Gasheizung. — Universal- 
Gaslampe. Jos. Rabs. 74. •62. — Verbes- 
serungen an Heizungslampen durch Zuführen 
von Sauerstoff zum Brennmaterial. G. T. B ou s- 
field. Pat. 74. 668. — Patentkochlampe. Janke. 
L 76. 27. — Heizlampe für Gas. A. Ehret. 
L. 76. 412. — Lampe zum Heizen. Wiesnegg. 
L. 75. 623. — Mehrflammige Gaslampen mit 
Flammenmantel. R. Muenke. L. 78. 706. — 
Heizgaslampe (Bunsenbrenner) mit Luftregu- 
lirungsvorrichtung. R. Muenke. L. 80. 238. — 
Mu enk e's Gaslampe zur Erzeugung hoher Tempe- 
raturen. 82. •44. Pat. 82. ♦128. — Erdöllampe 
zum Erhitzen von Chagrinwalzen für Leder- 
fabrikation. W. Volz. Pat. 82. ^309. — Vor- 
richtung an Lampen zur Zimmerheizung. G. 
Boretti. Pat 86. ♦594. — Flammenstrahllampe. 
Cl. Paquelin. Pat. 87. *1107. 

— Oellampen. Oellampe für photographische Zwecke. 
Van Ten ac. L. 76. 414. — Oellampen mit con- 
centrischen Dochten. Farquhar. L. 76. H28. — 



R b e r t's Oellampe mit Schmierölkanne combinirt. 
L. 76. 830. — Oellampe mit Reflectoren. B al- 
le strie. L. 76. 411. L. 76. 421. — Lampe 
mit Oelkanne. E. Girouard. L. 76. 314. — 
Oellampen für Beleuchtung von Caissons mit 
comprimirter Luft. Couvreux fils. L. 79. 
758. — Lampe mit Schwimmer u. Hebevorrich- 
tung im Oelbehälter. E. A. R i p p i n g i 1 1 e. Pat. 
80. 554. — Lampe für harzige u. russende Oele. 
J. B. G. Nörot u. E. Char bonneaux. Pat. 
80. ♦556. — Anwendung comprimirter, kalter, 
atmosphärischer Luft bei Dochtlampen. Ohr. 
Weber. Pat. 80. ♦690. — Dampfstrahl Oellampe. 
Hartmann U.Lacke. Pat. 80. •352. L. 81. 47. 

— Vorrichtung zur Regulirung des Oelzuflflsses. 
W. W. Hopkinson. Pat. 81. •27. — Lampe 
ohne Cylinder mit Ventilator zur Luftzuführung. 
J. F. Hoyne. Pat. 82. ♦56. — Hänge- u. Steh- 
Schiebelampe. Schwintzer u. Graeff. Pat. 

82, ^194. ^532. — Oellampe mit Vorrichtungen 
zur Verhütung eines Schatten Werfens nach unten. 
J. Schaf ton. Pat. 82. •229. — Rüböllampe 
mit Lufzuleitungsröhrchen u. Verschlussschraube. 
Gebr. Reuling. Pat. 82. ♦SlO. — Lampe zum 
Anzünden von Cigarren. M. Flürscheim. Pat. 

83. •536. Pat. 84. 363. s. a. Anzünde- u. Aus- 
löschapparate. — Anzündlampe. F. Rister. 
Pat. 84. ♦löe — Schiebelampe mit gezahntem 
Ständer u. federnder Klinke. A. Lamarre. 
Pat. 84. •362. — Zerlegbare Oellampe, in den 
Lampenf U88 verpackbar C 1 a u s s. Pat. 85. ♦597 . 

— Lampe mit auf u. ab verschiebbarem Oel- 
behälter u. Brenner. Ph. Svenson. Pat. 86. 
♦174. — Neuerung an Moderateurlarapen. Bour- 
don, Jacquemin u. Gr^mion in Paris. 
Pat. 86. ♦670. — Vorrichtung an Lampen zur 
Herstellung eines fast unveränderlichen Oel- 
spiegels. Fr. Witting. Pat. 86 ^874 - Oel- 
lampe mit Vorrichtung zur Zuführung des Brenn- 
stoffes u. der Luft. J. Boss. Pat. 88. ^716. — 
Lampe für vegetabilisches Oel. B. Menge. 
Pat. 88. ^921. 

Lampen. Neuerungen an Oellampen. H. Zorn. 
Pat. 82. ♦59. W. D e t te. Pat. 82. •634. G. S to b- 
wasser. Pat. 83. •497. J. Hinks. Pat. 84. 
♦362. R. MitBching. Pat.87.^336. J.Hanney. 
Pat. 87. ^337. J. Roots. Pat. 87. »337. W. 
Frazer. Pat. 88. •919. 

— Centralreservoir mit continuirlich wirkendem 
u. sich selbst regulirendem Flüssigkeitsniveau an 
den einzelnen Lampenbrennem. C. E. Hage- 
dorn. Pat. 80. ^261. — Oelbehälter mit durch- 
brochenen Zwischenwänden für Lampen, äusserem 
Luftmantel u. Vorwärmung der Verbrennungs- 
luft. A. Kelly. Pat. 80. ^691. — Druckrega- 
lator für Oellampen. J. Ross. Pat. 88. •985. 
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— Speisevorrichtung für Oelbrenner. D. u. F. 
Moore. Pat. 88. •987. 

Lampen. Retro/eum- u. andere Mineralöliampen, Die 
zweckmäseigste Einrichtung der Erdöllampen. 
Bronner. L. 75. 140. — Ursache der Explosionen 
von Petroleumlampen mit Rundbrennem. 80. 500. 

— Petroleum-Moderateurlampe. W.D e t te. Pat. 82. 
*748.--Ueber Dette's Petroleum-Moderateurlampe. 
Engl er. L. 83. 167. — üeber die Explosions- 
gefahr der Petroleumlampen. L. 85.476. — Ge- 
fahrlosigkeit der Erdöllampen. Abel u. Red- 
wood. L. 87. 199. — Lichtstärke u. Consum 
verschiedener Petroleumlampen. C. Heim. 87. 
♦673. — Ueber den Einfluss des Oylinders auf 
die Lichtstärke, die Wärmestrahlung u. den Oel- 
verbrauch bei Petroleumlampen. B. N e b e 1. 88. 
1137. 

— Sicherheits-Petroleum-Tischlampe. E. Cohn. L 
76. 739. — Universal -Petroleum -Tischlampe. 
Müller. L. 77. 168. — Petroleumlampe mit 
R^^ator. Sarre. L. 79.49. — Petroleumtisch- 
lampe mit Pumpe zur Hervorbringung eines un- 
veränderlichen Oelstandes im Oelbehälter. Pat. 
80. *259. — Petroleumlampe mit Verschluss 
gegen den Oelbehälter. Barschall u. 0. Solms. 
Pat. 80. *259. — Hydrostatische Lampe mit 
Petroleumzuflnssrohr. M. Zängerie. Pat. 80. 
*260. — Petroleumlampe mit eigenthümlichem 
Oelbehälter. D. Chiarolanza. Pat. 80. ♦689. 

— Lampe für leichte Mineralöle mit beweglichem 
Boden des Oelbehälters. 0. Knoblauch. Pat. 
80. »690. — Lampe für leichtflüchtige Kohlen- 
wasserstofiPe. Ch. St. Westland. Pat. 81. •24. 

— Petroleumlampe zur Beleuchtung u. Heizung. 
F. Koch. Pat. 81. 99. — Vorrichtung zur Be- 
leuchtung mit Kohlenwasserstoffdämpfen. J. 
Seh ulke. Pat 82. »öa — Schiebelampe für 
Petroleum. B. Schneider. Pat. 88. ♦68. — 
Petroleum-Rundbrennerlampen. B. Block u. T. 
Dreesman n-P e n n i n g. Pat. 83. ♦379. — Lampe 
für schwere Petroleumöle. J. A. Kumberg. L. 

83. 734. — Petroleumhandlampen mit eigen- 
thümlichem Griff u. Brenner. E. Grube. Pat. 

84. *572. — Lampe zum Brennen von Paraffin, 
GasoUn u. dergl. Flüssigkeiten. A. Turner u. 
W. Flatau. Pat. 86.^174. — Lampe für Gasolm 
u. ähnliche Leuchtstoffe. G. Lyth. Pat. 86. 175. 

— Lampe mit künstlicher Luftzuführung. J. 
Lemann. Pat. 86. *875. — Lampe zum Ver- 
brennen schwerer Mineralöle. L. Ghandor. Pat. 
86. ♦906. — Lampe für zerstäubten Brennstoff. 
J. Lyle. Pat. 87. »1138. — Oelgaslampe, welche 
automatisch Petroleumdampf u. Gas erzeugt. 
O. Marwitz. Pat. 88. ♦192. — Petroleumlampe 
mit Vorwärmung der Brennerluft. A. J a h n k e. Pat. 
88. *197. -- Petroleumlampe ohne Glascylinder. 



0. Lippert Pat. 88. *715. — Lampe, bei wel- 
cher der Brennstoff zerstäubt zur Verbrennung 
gelangt. J. Hannay. Pat. 88. *986. 
Lampen.Neuerungen anPetroleumlampen.Sch u st e r 
u. Bär. L. 77. 168. B ß. Schneider. Pat. 
80. 262. J. Brandt & G. W. v. Nawrocki. 
Pat. 82. ♦194. A. Breden u. St. Simang. 
Pat. 88. ♦717. Schwintzer & Gräff. Pat. 
88. ♦986. 

— Neuerungen an Mineralöllampen. L. Sepulchre. 
Pat. 82. •229. H. Peigniet. Pat. 84. ♦166. J. 
Hirschhorn. Pat. 87. *305. A. Riegermann. 
Pat, 87. »SOö. G. Prym. Pat. 88. ^770. 

— - Schutzvorrichtung auf der Brandrohrplatte von 
Petroleumlampen. 0. Walter. Pat. 80. •260.— 
Windschutzvorrichtung für Petroleum - Rund- 
brennerlampen. Wildu. Wessel. Pat. 80. *447. 

— Regulator für Petroleumbeleuchtung. J.Hüs- 
gen. Pat. 80. ♦554. Pat. 81. ^23. — Glas- u. 
Metallbehälter für Mineralöllampen F. A. T i p p- 
ner. Pat. 81. ^145. — Mit Filter versehenes 
Heberohr im Oelbehälter an Petroleumlampen. 
E. Bolten. Pat. 82. ♦56. — Hebelmechanismus 
am Brennzeitregulator für Petroleumlampen. Ph. 
Wenzel. Pat. 82. ^59. — - Vasenring für Petro- 
leumlampen. R. Dittmar. Pat. 83. ^66. — 
Hydraulischer Verschluss an den Oelbehältem 
der Petroleumlampen. Schuster u. Bär. Pat. 
88 ^68. — Kolbendichtung für Petroleumlampen. 

B. Schneider u. W. Dette. Pat. 83. *537. — 
FuBSgestell für dochtlose Petroleumlampen. A. 
Wells & Oo. Pat. 84. ♦698. — Vergasungs- 
retorte mit Sicherheitsventil an Ligroinlampen. 

C. Fabricius u. W. Möldner. Pat. 86. ♦258. 

— Cylinderträger am Brenner von Mineralöl- 
lampen. A. Riegermann. Pat. 87. ♦337. — 
Flammenformer für Petroleumlampen mit flachem 
Docht. St. Ol. Wilcox. Pat. 87. ♦369. —Sicher- 
heitsvorrichtung für Mineralöllampen. L. Se- 
pulchre Pat. 88. *193. — Zusatzbehälter für 
Moderateur- oder Oaroellampen, um in denselben 
Mineralöl brennen zu können. Gh. DizonAria. 
Pat. 88. ^921. 

— S/cherhe/fs/ampen (Wetter lampen). Versuche mit 
Sicherheitslampen. Galloway. L, 76. 102. — 
Die Theorie der Sicherheitslampen ; die Davy 'sehe 
u. die Mueseler Lampe. E. Mallard. L. 76. 
86. s. a. 102. — Die verschiedenen Systeme der 
Sicherheitslampen. Habets. L. 77. 12. — Con- 
struction n.Leistungen der gebräuchlichstenSicher- 
heitslampen. A. C. Bagot. L. 79. 521. — Er- 
höhung der Empfindlichkeit der Sicherheitslampe. 
Mallard u. Le Chatelier. L. 79. 789. - 
üeber Sicherfaeitslampen. S. Elster. 80.565.— 
Ueber Birkel's Sicherheitslampe. Grüner. L. 
83. 62. — Ueber die in den Ostrau-Xarwiner 
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Revieren Terwendeten Sicherheitslampen. J. 
Mayer. L. 84. 890. — Versnche mit der Davy- 
schen u. der Moeseler'schen Sicherheitalampe. 
Mallard a. Le Chatelier. 86. 141. — üeber 
Benzin- Sicherheitalampen. Brookmann. L. 87. 
231. 
Lampeii. Sicherheitslampe fttr Bergleute. J. M. Lan- 
cl a a. Pat. 75. 255. L. 75. 412 —Sicherheitslampe für 
Bergleute n, Taucher. Denayrouze. 75. 881. 
L. 75. 892. — Die Protektorsicherheitslampe. A. 
Toi hausen. L. 78.236. — Neuerung an Sicher- 
heitslampen Eur Erhöhung der Leuchtkraft. Chr. 
Heinzerling u. V. Hammeran. Pat. 82. 
♦309. — Neuerung an der Mflseler'schen Sicher^ 
heitslampe. Compagnie Houilläre. Pat. 84. 
*130. ^ Sicherheitslampen mit Zündvorrichtung. 
C. Wolf. Pat. 84. *8Ü7. — Sicherheitsgruben- 
lampe mit Elektricitätserzeuger. H. P i e p e r. Pat. 
85. '38. — Die Sicherheitslampe System V.Funat. 
P. Ghevillard. L. 85. \\\. - Die Rabi'sche 
Sicberheitslampe. F. Korscheit. L. 86. 91. — 
BenzinSicherheitslampe. Langenbruch. Pat. 
86. *153. — Die Sicherheitslampe u. deren Ver^ 
besserungen. Ludw. Jarolimek. L. 86. 788. 
L 87. 199. 

— Neuerungen an Sicherheitslampen. L. 75. 830. 
Pat.84 *363. Smith. L. 79 478. J.D.Shake- 
spear. Pat. 81. *25. F. Guichard u. N. Vin- 
cent. Pat. 88. •498. Lechien. L. 88. 62. 
84. 751, R Kesener. Pat.84. »128. C.Wolf. 
Pat 84. »SeS. Th. Marshall. Pat. 86. •671. 
W. Clapp u. W. Sandbrook. Pat. 87. •303. 
T. Marshall. Pat. 87. •304. 

— Controlverschluss fflr Sicherheitslampen. F. M. 
Wolf f. Pat 81. 26. — Wetterlampenverschluss 
mittels Plombe. H. Scharf. Pat. 82. »59. — 
Verschluss an Sicherheitslampen u. Ersatz des 
Drahtgitters durch eine Metallblechspiraie. J. v. 
Breinlstein u. K. Stojan. Pat. 84. •ö?!. — 
Verschlussvorrichtung an Sicherheitslampen u. 
Sauerstoffen twicklung in denselben. J. Weig. 
Pat. 85. •195. 

— Bidder's magnetisches Schloss für Sicherheits- 
lampen. L. 77. 55. — Sicherheitslampe mit mag- 
netischem Verschluss. Schondorf f. L 81. 733. 

— Sicherheitslampenverschluss bei Anwendung 
eines Magneten. G. Kötz. Pat. 82. •192. *bS3. 

— Magnetischer Verschluss an Sicherheitslampen. 
H. Rabe. Pat 84. ^128. •360. W. Seippel. 
Pat 84. »ISO. 

— Neuerungen anSicherheitslampen-Verschlflssen. 
J. Mayer. L. 80. 21. W. Schröder. Pat 81. 
•26. A, Meyer. Pat 81. ^26. Pat. 82. ♦55. H. 
Scharf. Pat 83. •66. J. Frit«. Pat 88. 'aSO. 
G. Schöne & Sohn. Pat 88. ^498. O. Vogel- 
sang. Pat88.M99. H. Witter u. J.Schmick- 



ler. Pat 84. •ISO. W. Hemmer u. H. Ritter. 
Pat 84. ♦570. J. Oberschuir. Pat 85. •SS. 
H.Pieper. Pat 86. *597. W.Wienpahl. Pat 
85. 817. 

Lampen. Sicherheitslampenkorb. R. Mante. Pat 
80 .352.— Sicherheitsvorrichtung an Wetterlampen. 
Gildemeister u. Kamp. Pat 81. •797. — 
SchlagwetterankOndiger an Sicherheitslampen. 
L. Somzöe. Pat. 84. 130. — Vorrichtung zum 
Oeffnen des Plomben-Controleverschiusses an 
Wetterlampen. W. Seippel. Pat 84. •570. — 
Vorrichtung an Sicherheitelampen cur Ermitt- 
lung des Vorhandenseins explosibler Gase. Gar- 
forth. Pat 86. •löS. — Sicherheitslampen- 
schomstein. A. Siebeck. Pat 88. ^920. 

— ¥9r9chiedene Lampen- u. Be/euchtunga- Apparate. 
Automatische Eerzenlampe. L. 74. 76. - Lampe 
für Stickozyd-Sch wef elkohlenstofflicht. Eu g. S e 1 1 . 
L. 74. 834. — Stickoxyd • Schwefelkohlenstoff- 
Lampe. B. Delachanal u. A. Mermet L. 
75. 101 . — E d g e r t o n's Oxy-HydroCarbon-Licht. 
L. 75. 746. — Die unterseeische Lampe. Denay- 
rouze. 75. 881. — Hydrürbeleuchtungsapparat 
J. Br i X. L. 75. 745. — S c h e n e k's Hydrürbeleuch- 
tungsapparat J. Brix. L. 76. 85. — Lampen 
mit dioptrischem Licht. (Linsenbeleuchtung). 
Meiß. L. 76. 51. — Submarine-Lampe. Denay- 
rouze. L. 77. 236. — Gas- u. Gebläselampen 
mit erwärmter Luft Muencke. L. 77. 168. 527. 
— Gebläselampe für Fettgas. R. Muencke. L. 
79. 174. — Kalklichtkmpe. R. Muencke. L. 78. 
706. — Kaiserlampe mit Krystallilluminator. 0. 
Stoter. L. 79. 92. — Nachtlampe. A. W.Frenzel. 
Pat. 80. ^447. — Christbaumlämpchen für flüs 
sige Kohlenwasserstoffe. F. Kirschner. Pat 
81. 99. — ControUampe für die Verbrennung. 
V. J. Laurent Pat 81. 'lOS. s. a. 124. — 
Lampe f Ür monochromatischesLicht. A.T e r q u e m. 

81. 222. L. 81. ^401. — Naphtakerse in oder 
ausser Verbindung mit einem Stocke. M.Fl Ur- 
se heim. Pat. 81. 621. — Die Carcel-Lampe von 
Fresnel. Allard. 81. 763. — Projectionslampe. 
A. L. Laverne. Pat 82. "^69. — Lampe für 
Näh- u. ähnliche Maschinen. Oh. Desprin. Pat 

82. •749. — Die Pielerlampe zur Schlagwetter- 
untersuchung. J. Mayer. L. 87. 270. — Ver- 
besserung der Lttdersdorff'schen Dampflampe. 
Marold. 87. 418. — Vorrichtung zur selbst- 
thätigen Entfernung der Magnesiarückstände vom. 
Brennermundstflck der Magnesiumlampe. O. N e y. 
Pat. 87. 369. — Lichtstärke u. Consum der 
Magnesiumlampe von A. Grätzel. C. Heim. 87. 
678. — Magnesiumlampen für Bauzwecke. L. 
88. 190. — Neuerung an Magnesiumlampen. P. 
Dronier. Pat. 88. 919. — Magnesinmlampe. 
Eisenwerk Gaggenau. Pat 88. •1122. — 
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Harcourt'B Petenlampe. H. Krüss. .88. ♦1133. 
8. a. Photometrie — Zur Geschichte der Thermo- 
lampe. L. 88. 745. 
Lampen« Verbesserang an tragbaren Stehlampen. R. 
Girdwood. Pat. 74. 279. — Verbesserungen 
an Gas- u. anderen Lampen. S. H. Parkes. 
Pat. 75. 685. — Verbesserungen an Beleuch- 
tungslampen durch Zuführen von Sauerstoff zum 
Brennmaterial. G. T. Bousfield. Pat. 74. 668. 

— Lampe mit Schirm u Reflector. S. H. Park es. 
Pat 76. 625. — Neuerungen an Lampen. L 79. 
173. L. 80. 720. C.W.Siemens. Pat. 82. •234 

— Neuerungen an Beleuchtungsapparaten. G. 
Grimston. Pat. 84. *\96. G. Prym. Pat. 86. 
♦816. 

Lampencyllnder. Cylinder aus La Bastie'schem 
Glase. Spielhagen. 76. 111. — Schutz der 
Cylinder. H. A. Bonne vi 11 e. Pat. 76. 524. — 
Hartglas- u. PatentglasCylinder. Müller. 76. 
678. — Cylinder mit Verengerung der oberen 
Oeifnung oder mit verengertem deckeiförmigem 
Aufsatz. G. F. Z i m m e r Pat. 81. *24. — Lampen 
cylinder mit Deckel. S. Radlauer. Pat. 81. »403 

— Ueber Lampencyllnder. C. Müller. 81. 505 
Blum. 81. 505. Liegel. 81. 505 — Lampen 
cylinder mit Kappe. G. Nörot, E. Charbon 
neaux &Co. Pat 82. *194. ~ Neuerung an 
Lampencylindem. R. Lieb au. Pat. 82. 308. — 
lieber dem Kniff kugelförmig erweiterter Lampen- 
cylinder. Wild u. Wessel. Pat. 82. 535. — 
Doppelter Glascylinder an Petroleum - Schirm- 
lampen. Schuster u. Baer. Pat. 83. 740. — 
Cylindervorrichtung an Petrolenmkochlampen. 
R. Richter. Pat. 84. *572. — Cylinder für 
Petroleumrund brenner. Wild u. Wessel. Pat. 
86. 175. — Lampency linder mit convexem Re- 
flector. L. Leuschner. Pat. 87. •SOö. — Ein- 
fluss auf Lichtstärke, Wärmestrahlung u. Gel- 
verbrauch bei Petroleumlampen. B. Nebel. 88. 
1137. 

Lampencylinderhalter. F. Budweg u. Sohn. 
Pat. 80. 447. 

Lampencylinderklemmer. Parallelcylinderklem- 
mer. F. Baumgärtner. Pat. 88. •470. 

Lampenfabrikation. Fabrikation von Lampen u. 
Gasbeleuchtungsgegenständen in Berlin. 77. 309. 
80. 484. 86. 849. 87. 953. — Maschine zum 
Durchlochen von Lampensieben. F. Budweg u. 
Sohn. Pat. 81. »lOÖ. 

Lampeiifflftser. C. Porter. Pat. 77. 530. 

Lampenglocken. Neuerung an Lampenglocken. 
C. S tot er. Pat. 82 •lOÖ. — Lampenglocke mit 
Vorwärmung der Brennluft. A. Gruis. Pat. 83. 
•345. Pat. 86. •156. — Ueber den Beleuchtungs- 
wsrth von Lampenglocken. Cohn. 86. 185. 



LampenglockeBhalter. Neuerungen an Glocken- 
haltem. F. Budweg u. Sohn. Pat. 80. 447. 
R. Graus. Pat. 81. *145. J. Ungar. Pat. 83. 
•499. — Glockenhalter mit Blakplattenstützen 
an Gasbrennern. S. Radlauer. Pat. 83. •626. 

Lampeuhalter. Lampenhalter sowohl als Leuchter 
wie für Tisch- oder Wandlampen benutzbar. A 
Coiffard. Pat. 81. 100. — Halter für Lampen 
zur Beleuchtung von Pianinos. Turk u. Staby. 
Pat. 84. *698. 

Lampenmantel. Drehbarer Lampenmantel. Aug. 
Hub er. Pat. 85. ♦480. 

Lampenschirme. Gallerie zum Halten des Lampen- 
schirmes. W. R. Lake. Pat. 77. 17. — Befesti- 
gung von Lampenschirmen u. Schirmhaltem. A. 
Böhm u. Brüder. Pat. 80.554. — - Zusammen- 
legbare Schirme u. Schirmgestelle für Lampen. 
O. Siebert. Pat. 81. *25. — Schutzcylinder auf 
Lampenschirmen. C F. E. Grosse. Pat. 81. 
•402. — Verstellbarer Lampenschirm. M. Schle- 
singer u. A. Walter. Pat. 81. •798. —Schirm 
h alter für Lampen. R. Naumann. Pat. 84. 
*699. — Apparat zum Versilbern einwandiger 
Lampenschirme. E. Fabian. Pat. 85. *534. — 
Aufhängevorrichtung für Lampenschirme. Aug. 
Bara u. E. Desjardins-Lieux. Pat. 85. •597. 

Lampenthelle, verschiedene. — Vorrichtung an 
Lampenbrennern zum Heben von Zugcylinder 
n. Lampenschirm über das Brennemiveau. G. 
Günther. Pat. 80. 352. — Glimmerblaker ohne 
Metallklammern oder Federn. M. Raphael. Pat. 
80. ^689. — Luftzuführungsrohr für Beleuch- 
tungsgegenstände. H. W. Fabian. Pat. 80. *689. 

— Vertheilungsapparat für die bei Gaslampen 
abgehende Feuerluft. G. Hampel. Pat. 81. *65.5. 
Pat. 83. *108. •592. — Vorrichtung zur Befesti- 
gung von Schirmen, Glocken oder Blendscheiben 
an Lampen u. Kerzen. E. Anr^s. Pat. 82. 56. 

— Schutzvorrichtung gegen Luftzug Ch. Rei- 
mers. Pat. 82. •57. — Schraubvorrichtung u. 
Führungseinrichtung zum Stellen des Zugcylinders. 
H. Gebier. Pat. 82. •192. — Insektenschützer 
aus Glimmer. M Raphael. Pat. 82. *192. - 
Brennergallerie mit Centrirungsfedem u. Schirm 
reflector für Doppelcylinderlampen. C. W. Mu 
chall. Pat. 82. *193. — Russfänger für Lampen 
W.Prym. Pat 82.*309. Pat.83.*380. — Doppel 
wandiger Lampenblaker H.Schulmeister. Pat. 
83.66. — Henkel für Küchenlampen. A. Plock 
& Co. Pat. 83.*299. — Verbindung der Cylinder- 
gallerie mit dem Lampenkorb an Rundbrennem. 
J. Schenk. Pat. 83. •500. — Flammenregulir 
Vorrichtung für Lampen. M. Fltirscheim. Pat. 
84. *698. — Wärmeaustauschapparat für Doppel- 
cylinderlampen. M. Studer. Pat. 84. •ö06. - 
Ventilator zum Speisen von Lampen mit Luft. 
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E. May. Pat. 86. •596. — Rauch u. Dunst ver- 
zehrender Lam penauf sats Gh. Martin. Pat. 85. 
•5%. — Verstellbare Ventilationsvorrichtung an 
Lampen. F. Strohmeier. Pat.88.*57. — Hebe- 
vorrichtung für die Brennergallerie von Lampen. 
M. Graet«. Pat. 88. *986. 

LampeiiTaseii. Vorrichtung zum Abdichten des 
Vasenringes an Lampen. A Rincklake u. C. 
Bolm. Pat. 82. •311. — Vasenring für Petro- 
leumlampen. K. Dittmar. Pat 83. ^66. — Be- 
festigungsart der Vasen an Petroleumlampen. 
Fr. Stäbgen & Co. Pat. 88. •379. Pat. 84. 
•361 — Vasenring u. Verkittung desselben mit 
dem Oelbehftlter. A. Rincklake. Pat. 84 •lee. 

— Abdichtung der Vasenringe an Petroleum- 
lampen. Aug. Rincklake. Pkt. 84. •572. Pat. 
86. ^174. 175. — Lampen vasen aus Hartgummi. 
G. Fischer. Pat 86. 597. — Zapfenbefestigung 
an Lampenvasen. W. Usadel. Pat. 86. *669. 

Lampions. Herstellung. H Glüer. Pat. 83 ti7. 
s a. niuminationslatemen unter Laternen. 

Latenieii. Lordon's patentirte Laterne. L. 74. 
728. — Laternen für Seeschiffe. F. W. Wymer. 
L. 76. 152. — Sicherheitsvorrichtung gegen das 
Erlöschen freier Flammen in Laternen. Han- 
noversches Guss- u. Walzwerk. Pat. 81. 
•145. — Oellateme. L. G. Massow. Pat. 81. 
*621. -> Laternen bodenklappe. E. Kunath. 
Pat. 82. ♦230. — Windsicheres Latemendach mit 
Reflector. E. Kunath. Pat. 88. •309. — Vor- 
richtung an Petroleumlatemen zum Anzünden 
von aussen. H. Kleinschewsky. Pat. 83. •68. 
500. — Petroleumlateme. H. Steiner. Pat. 83. 
*381. — Laterne für Spinnereien u. Webereien 

F. A. L. de Gruytcr. Pat. 83. •740. — Vor- 
richtung an Laternen zum Festklemmen der 
Scheiben. G. Reinhold. Pat 83 ^499 — Sicher- 
heitslateme. Lechien. 84. •40. — Einrichtung 
znm Vorwärmen der Verbrennungsluft bei La- 
ternen. J. Pintsch. Pat. 84. ^197. — Laterne 
für Beleuchtung mit Steinkohlen- oder Fettgas. J. 
Pintsch. Pat. 84. ^198. — Kühlvorrichtung für 
Latemenwände. W. Quandt. Pat. 84. •361. — 
Laternen mit geräuschloser Zündvorrichtung. 
H. Lages. Pat. 84. •SOö. — Gaslateme mit 
Einrichtung zur Vorwärmung der Verbrennungs- 
luft R. Krauss^. Pat. 84. ♦403. 85. 35. — 
Von aussen anzünd- u. auslöschbare Laterne. 
S. u. J. Strattan u. W. Doremus. Pat. 86. 
•596. — Federnd aufgehängte Laterne. P. H a r z e n 
<lorf u. Lehmann. Pat. 85. •597. — Sema 
pborenlateme. Hillerscheidt. Pat. 86. ^153. 
~ Gaslateme mit Carburir-Einrichtung u. Tem 
peratur-R^ulator. A. Jahnke. Pat. 87. *616 

— Neuerung an Laternen. C. Lüben. Pat. 88. 
*469. ~ Petroleumlaterne ohne Glascylinder, 



O. Lipper t Pat. 88. •715. — Die Pariser Laterne, 
System S c h ü 1 k e. 88 •844. -~ Stellvorrichtung an 
Latemenblenden. K. Bret schger. Pat. 88. ^987. 
Laternen, ßackofen/atemen. B. Oberle. L.74. 667. F. 
Heuser. Pat. 81. •205. — Backofenlateme mit 
gekühltem Oelbehälter. G. Köster. Pat. 83. ^67. 

— Backofenbeleuchtungsapi>arat mit Verschluss. 
G. Köster. Pat. 84. •SOe. 

— Coupe- u. andere Laternen für den Eieenbahn- u. Feuer- 
¥fehrdienet s.a. Lampen. — Coup^-Lateme nach J. 
Pinsch. 74.200. Taf. 8. Fig. 9. — Handlaterne für 
Eisenbahnzwecke. S.Gottliehu. M.Strakosch. 
Pat. 82. •57. — Ooup^ -Laterne für schweres 
Mineralöl. M. H. Thofehrn. Pat. 82. *192. — 
Eisenbahnsignallaterne. L. Kolb. Pat. 82. •531. 

— Laterne für Feuerwehr- n. Eisenbahndienst. 
0. Uhde. Pat. 83. •öö. — Laternen für Eisen- 
bahnwagen, Strassen etc. F. Clark. Pat. 83. 
•592. — Vorrichtung zum Reguliren der Gas- 
flammen bei Eisen bahnwagenlatemen. G. Berg- 
hausen. Pat. 84 ^197. — Petroleum-Signallateme. 
H. Reu seh. Pat 84. ^699. — Vernickelte Re- 
flectoren bei Locomotiv-Latemen. Rouderon. 
L. 86. 788. — Kleinstellvorrichtung für Eisenbahn- 
wagen-Laternen. J. Pintsch. Pat. 87. •615. — 
Weichenlateme mit Zündflanmie. 88. ^1044. 

— Fahrradlaterne. P. Leipoldt. Pat. 86. »906. 

— Handlaternen. Laterne mit Kühlvorrichtung für 
den Handgriff. A. Marcus. Pat. 81. •24. — 
Petroleum-Handlaterne. C. T. Erber. Pat. 81. 
•403. — Kleine Lichtlateme. J. Sauret. Pat. 
83. •OS. — Handlaterne mit Petroleumfreibrenner. 
A. Erb er. Pat 83. •66. *380. — Laterne für 
Jagd- u. andere Zwecke. H. Lages. Pat. 84. 
•128 — Handlaterne mit herausnehmbarem 
Windschutzglas. E. Klöpfel. Pat. 84. ^362. 

— Neuerungen an Hand- u Stall- Laternen. A. 
Spangenberg. Pat. 84 *571. ~ Hand- u. zugleich 
Wand-Laterne A. Hauptvogel. Pat. 84. 806. 

— Laterne mit herausnehmbarer Handlampe. 
E. Grube. Pat. 85. •232. — Federnder Laternen- 
griflf. M. Franke. Pat. 85. *633. — Hand- 
Sturmlaterne. H.Warmuthu. C.Wintgen. Pat. 
88, •471. — Handlaterne. H. Kelch Erben. 
Pat. 88. *715. — Siehe auch unten Taschenlatemen. 

— niuminationslatemen s. a. Lampions. — Zusammen- 
legbare lUuminationslateme. Fr. Richter u. H. 
Teichmann. Pat. 83. •öOO. F. Brauer. Pat. 
83. •536. — Stellbare Klapplateme für Illumina- 
tionszwecke. Weising: Pat. 86. 153. 

— Strasaenlaternen. Apparate zur Bestimmung des 
Oonsums der Strassenlaternen siehe Gasmesser. 

— Petroleum -Strassenlateme mit Vorrichtung am 
Rundbrenner zum Anzünden, Reguliren u. Aus- 
löschen der Flamme. J. B. Hagenmüller. 
Pat. 81. ♦402. — Laternen für Strassenbeleuch 
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tUDg. 84. *694. — Gaslateme mit beweglichen 
Eckfitttcken. H. Raupp. 84. 843. — Strassen- 
lateme mit BegeneratiYbrenner. 6. Wobbe. 
86. *748. — Einrichtong an Strassengaslaternen 
zum AnzOnden von aussen, ohne die Laterne 
zu öffnen. J. Oeburg. Fat. 88. *197. 
Laternen* Neuerungen an Strassenlaternen. T. A. 
Skelton. Fat. 74. 612. JW.Bartlett. 74.710. G. 
Jouanne. L. 75. 374. D. Hnlett. Fat. 76. 
668. Kunath. 82. 488. W. Volz. Fat. 82. ♦749. 
Kunath. 88. 326. 

— Hartglas u. Fresshartglas für Strassenlaternen. 
Hasse. 77. 487. — üeberdachung der Strassen- 
laternen. Rudolph. 79. 387. — Emalllirte 
Dachscheiben von Eisenblech. 80. 154. — La- 
temenscheiben aus Fresshartglas. Rudolph. 
84. 307. — Latemenscheiben aus Milchglas. 
Müller. 84. 307. — Eckstäbe an Strassenlaternen. 
A. Baumgarten. Fat. 86. ^906. — Die zweck- 
mässige Höhenlage von Strassenlaternen. D. 
Coglievina. 87. 459. Eöpke. L. 87. 550. 

— Sturm/atwnen. Fetroleum-Sturmlateme. A. Frank. 
Fat. 81. '402. — Neuerungen an Sturmlaternen. 
E. Naacke. Fat. 82. *308. £. Sommerfeld. 
Fat. 83. *536. H. Steiner u. Neske & Spring- 
mann. Fat. 84. ^127. Hand-Sturmlaterne. H. 
Warmuth u. 0. Wintgen. Fat. 88. •471. - 
Schutzkorb für Fetroleum • Sturmlaternen. £. 
Sommerfeld. Fat. 88. »1122. — Verschluss 
an Sturmlaternen. G. Helbling. Fat 88. *1122. 

— Taschen/aiernen. Zusammenlegbare Tascben- 
laterne. A. Faetow. Fat. 80. *260. — Zerleg- 
bare u. zusammenlegbare Laterne mit Ventilation. 
J. Hey dt. Fat. 80. 351. — Taschenlatemen. 
M. Brie. Fat. 81 •144. A. Guttmann. Fat. 
81. *403. — Zusammenlegbare Taschenlatemen. 
J.Luckhardt. Fat. 81. ♦797. G. Goliasch&Co. 
Fat 82. •193. 0. Wollenberg. Fat. 82. •SOS. 
Fat. 88. •499. — Automatische Taschenlateme. 
A. Loren tz. Fat. 82. *310. — Taschenleuchter 
mit Zünder. J.Luckhardt. Fat. 82. *310. — 
Taschenlateme mit Zündholzdose. E. Müller. 
Fat..82. *535. W. B lessing. Fat. 85. *817. - 
Zusam menlegbare Laterne. O.Dannecker&Co. 
Fat. 85. *231. — Sich selbstthätig öffnende 
Taschenlateme. M. Blau. Fat. 86. *670. — 
Taschenlateme. G. Golasch &Co. Fat. 87. *337. 
— Siehe auch Lichtstock u. oben Handlaternen. 

— Wagen/atwnen. A. Hanptvogel. Fat. 85. *232. 
0. Ringel. Fat. 85 *232. 

— WoifdfaHrne. H. F. Greiszen. Fat. 84. *805. 
Legimngen s. a. Metalle. -— Darstellung von 

Eupfeizinn- n. Kupferzink-Legirungen. A. D i c k 
& Co. Fat. 85. 416. — Legirungen von be- 
stimmtem Schmelzpunkt, zwischen 900 u. 1200^ C. 
A. Heintz. 86. 895. 



Leuchter s. a. Eerzenhalter. — Naphtakerze in 
Verbindung mit einem Stocke. M. Flur sehe im. 
Fat. 81. 621. — Taschenleuchter mit Zünder. 
J. Luckhardt. Fat. 82. •SlO. s. a. Taschen 
latemen unter Laternen. — Neuerung an Licht- 
stöcken. Neumann, Schwarz u. Weill. 
Fat. 83. *68. — Sicherheits - Verschluss an 
Benzinleuchtera. E. Ha e ekel. Fat 88. M98. 

— Neuerang an Leuchtern. A. Mann u. K. 
Jacobi. Fat. 88. *500. — Leuchter mit Re- 
flector. O. Schumann. Fat. 84. *362. — Keller- 
leuchter mit Dreh- u. Klemmvorrichtung. £. 
Schlicht u. N. Schäffer. Fat. 84. *698. - 
Zusammenlegbarer Doppelleuchter. R. Lange 
u. L. Krebehenne. Fat. 85. *638. — Leuchter 
für schwere Kohlenwasserstoffe. L. G h a n d o r. 
Fat. 86. *875. — Benzinleuchter mit Cigarren- 
abschneider u. Flammenregulirung. W. Fisch- 
bach. Fat. 86. *90d. — Leuchter für kune 
Kerzen von grossem Durchmesser. S. Clarke. 
Fat. 87. *305. — Nenenmg an Leuchtern. P. 
Golien. Fat. 87. ^338. — Leuchter für schwere 
Kohlenwasserstoffe. L. Chandor. Fat.88. ^15. 

Leuchtgas s. a. Gasauströmung, Gasanalyse, Gas- 
bereitung, Gasheizung , Hygiene, Leuchtkraft, 
Naturgas, Unglücksfälle u. Wassergas. — Con- 
currenz des Gases mit elektrischem Licht siehe 
Elektrische Beleuchtung. — Verarbeitung auf 
Benzol siehe Benzol. — Nachweis u. Bestimmung 
von Ammoniak, Benzol, Schwefel, Schwefelkohlen- 
stoff, Schwefelwasserstoff, sowie von Wasserstoff 
im Gase siehe diese. 

— Holzgas g^ien Steinkohlengas; Schwefelgehalt 
des Letzteren. 74. 53. 55. Ff au n dl er. 74 80. 
~ Vergleichung des Münchener Normalgases n. 
des englischen 12 u. 14 Kerzengases mit dem 
Fariser Normalgas. H. S ch i 1 1 ing. 74. 170. — 
Absorption der leuchtenden Bestandtheile im 
Gase durch schwere Oele. W. Young. 74. 748. 

— Ueber das Verhalten des Fetroleums zu 
Steinkohlengas. Aebert. 74. 790. — üeber 
Leuchtgas. Tieftrunk. 76. 339. 476. L. 76. 
385. — Entdeckung. A. de Fierland. L. 76. 
422. -— Ueber das Sättigen des Leuchtgases mit 
Wasserdampf u. über das Trocknen desselben. 
H. C. Dibbits. L. 76. 422. — Ueber die Pro- 
ducte der Einwirkung von rother rauchender 
Salpeters&ure auf Leuchtgas. T. Akestorides. 
77. 130. L. 77. 198. — Steinkohlengas als krftf 
tiges Reductionsmittel. L. 80. 758. — Ueber 
explosive Mischungen von Leuchtgas mit Luft. 
81. 60. — Leuchtgas-Luftmischungen. 83. 149 

— Entzündlichkeit u. Explosionsfähigkeit von 
Luftgasmischungen. 0. v. Than. 88. '*'152. — 
Ueber die bei der Compression von Fetroleum- 
gas reeultirenden flüssigen Kohlenwasserstoffe 

üigitized by ^<JKJKJWl\^ 



Beleuchtungswesen. — I. Sachregister. 



93 



W. Gr evi 1 le. L. 84. 672. -- Ueber Entmischung 
des im Gasbehälter aufgespeicherten Leuchtgases. 
£rpf. 84. 843. — Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der Flamme in einem Gemische von Leucht 
gas u. Luft. Mallard u. Le Ohatelier. 
86. ^107. — Studien aber die Beschaffenheit 
des Leuchtgases aus verschiedenen Kohlensorten. 
Pariser Gasgesellschaft. 86. 712. — Spe- 
cifisches Crewicht u. Leuchtkraft des Gases aus 
verschiedenen Kohlen. 87. 5. 6. 8. — Ueber das 
bei der Destillation von Paraffinöl auftretende 
Gas. G. Beilby u. J. B. M'Arthur. L. 88. 
84. — Specifisches Gewicht des Naphtagases. 
S. Lamansky. 88. 189. — Ueber die Explo- 
sivität eines Gemenges von Naphtagas u. Luft. 
Jawein u. Lamansky. L. 88. 372. — Ueber 
comprimirtes Oelgas, seine Geschichte u. seine 
Anwendung. A. Ayres. L. 88. 914. 
Leachtgas« Ueber die Vorgänge bei der unvollstän- 
digen Verbrennung desLeuchtgases. Blochmann. 
74. 447. — Ueber das Verhalten des Leuchtgases 
in der Hitze bei Abschluss von Luft. Bloch- 
mann. 74. 455. — Ueber die Zusammensetzung 
des Leuchtgases u. die in der Etitze entstehen- 
den Kohlenwasserstoffe. M. Berthelot. 76. 406. 

— Bildung von Schwefelsäure bei der Verbrennung 
von schwefelhaltigem Gas. W. C. Young. 77. 
228. — Ueber Verbrennungsproducte des Leucht- 
gases. R. H. Ridon. L. 80. 653. L. F. Wright 
L. 80. 654. — Zusammensetzung des Leuchtgases 
nach dem Passiren einer glühenden Platinröhre. 
R. Blochmann. 82. 365. — Zusammensetzung 
eines Luft- u. Leuchtgasgemisches vor u. nach 
dem Passiren einer glühenden Platinröhre. R. 
Blochmann. 82. 365. — Verbrennungswärme 
und Verbrennungstemperatur des Leuchtgases. 
A.Witz. L. 86. 729. — Verbrennungstemperatur. 
G. Lunge. 87. 949. 

— Zusammensetzung vor u. nach dem Passiren 
(bei Laftabschluss) einer 1000^ heissen Porzellan- 
röhre. Blochmann. L 74. 40. — Analyse eines 
Leuchtgases aus Paraffinöl. H. Hilger. L. 75. 
141. ~ Zusammensetzung. W. Dittmar. 76.758. 

— Zusammensetzung u. specifisches Gewicht 
der gebräuchlichsten Leuchtgase. Grotowsky. 
L. 77. 747. — Zusammensetzung von Rohgas- 
proben, in Pausen von je 30 Minuten genommen. 
Hartenstein. 8L 605. — Versuche über den 
Einfiuss der Destillationstemperatur auf die Zu- 
sammensetzung des Steinkohlengases. L. T. 
Wright. 84. 298. — Specifisches Gewicht u. 
Zusammensetzung des Gases aus verschiedenen 
Destillationsperioden. Henry. 84. 302. L. T. 
Wright. 84. 303. — Zur Zusammensetzung 
des Leuchtgases. L. 85« 154. — Zusammen- 
setzung des gereinigten Gases während der I 



Destillation verschiedener deutscher Kohlensorten. 
H. Bunte. 86. 598. 
Leuchtgas» Vorkommen von Orotonylen im Leucht- 
gase. E. C aven t ou. L. 75. 681. — Vorkommen von 
Mesitylen im Leuchtgase. M. Berthelot. 76. 
409. — Benzol im Pariser Leuchtgase. Berthelot- 
L. 77. 525. — Vorkommen von Cyan im Stein- 
kohlengase. A. Vogel. L. 85. 103. — Procent- 
gehalt an aromatischen (Benzol, Toluol) und 
schweren Kohlenwasserstoffen (Aethylen, Pro- 
pylen, Acetylen). 86. 618. — Gehalt an Benzol 
s. a. Benzol. 

— Ueber das Auftreten, die Form u. den Gehalt 
des Schwefels im Leuchtgas. £. Priwoznik. 
74. 681. 8. a. Schwefel. — Schwefelwasserstoff- 
gehalt des Leuchtgases aus verschiedenen Kohlen- 
sorten. 76. 154. — Gehalt an Schwefel. A. 
Verigo. 76. 620. <- Schwefelgehalt des nach der 
West'schen Methode erzeugten Gases. Stephen- 
soa 77. 743. — Ueber den Schwefelgehalt des 
Leuchtgases, v. Pettenkofer. 85. 825. 

— Die Beschaffenheit des Brea/auer Leuchtgases. 
76. 33. Mensel. 76. 6. Anm. Th. Poleck. 
76.6. Jos. Jacobi. 76.10. Anm. — Zusammen- 
setzung des Budapeater Leuchtgases. 88. 152. -> 
Zusammensetzung des Leuchtgases in Dreaden 
u. dessen Lichtstärke. W. Hempel. 87. 534. 
Berichtigung. 660. — Zusammensetzung des 
Leuchtgases in Hannover. F. Fischer. L. 88. 
620. — Zusammensetzung des Heide/berger Leucht- 
gases. Bunsen. 77. 688. — Die chemische Zu- 
sammensetzung des Leuchtgases zu Hoöoken, H. 
Wurtz. L. 78. 552. — Analyse des iWr//f«r Leucht- 
gases. A. Hegen er. 78. 122. — Gehalt des 
Kölner Leuchtgases an Schwefelwasserstoff, Am- 
moniak u. Kohlenoxyd. A. Hegen er. 78. 122. 
123. 124. — Zusammensetzung des Königaberger 
Leuchtgases. R. Blochmann. 82. 364. — Zu- 
sammensetzung des Londoner Leuchtgases. T. S. 
Humbidge. 77. 589. V. B. Lewes. 88. 1073. 
— Zusammensetzung des Gases der Mew-Yorkor 
Gasgesellschaften. 80. 679. — Zusammensetzung 
des Leuchtgases verschiedener Gasgesellschaften 
in New- York. 83. 681. 684. — Zusammensetzung 
des Leuchtgases in Brooklyn(Ne w- York). R e m s e n. 
L. 83. 810. — Zusammensetzung des Par/aer 
Leuchtgases. Berthelot. L. 77. 525. 

— Zusammensetzung des auf der Cokerei der Zeche 
Pluto gewonnenen Gases. Knublauch. 85.120. 

— Nachweis im Brunnenwasser siehe unter Analyse 
im Register fflr Wasserversoigung. — Prüfung 
des Steinkohlengasee auf seine Reinheit u. Leucht- 
kraft, V.Harcourt. L. 76.316.— Drory's Gas- 
prüfer. L. 79. 137. — Untersuchung von Erde 
auf Producte der Leuchtgasfabrikation. £. König. 
L. 80. 652. >- Ueber die Analyse des Leucht- 
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gases. Berthelot. 77. 195. — Die Analyse des 
Stein kohlengases. A. W. Wilkinson. L. 77. 
202. — Die Untersuchung des Gases auf Leucht- 
kraft u. Reinheit in Paris. L. 78. 520. -^ Ver- 
änderung der Beschaffenheit n. Zusanunensetz- 
ungdes Leuchtgases, welches längere Erdschichten 
durchströmt hat. Biefel u. Poleck. 80. 670. 
85. 67. — Verhalten zu Palladium, Rhodium u. 
Platin. Th. Willm. L. 81. 543. 733. — Bestim 
mung. C. V. Than. 83. *152. — Apparat zur 
Bestimmung geringer Mengen von Leuchtgas in 
der Luft. C. v. Than. 88. 'löd. — Zur Unter- 
Buchung von Leuchtgas. F. Fischer. L. 88. 

773. — Ueher die Bestandtheile, welche dem 
Leuchtgase seinen Geruch verleihen. H. Bunte. 

85. 645. — Zur Nachweisnng des Leuchtgases, 
insbesondere durch den Geruch. H. Bunte. 85. 
646. 676. — Apparate zur Bestimmung geringer 
Mengen von Leuchtgas in der Luft. P. v.Mertens 
u. Brunlechner. L. 87. 613. 

Leuchtgas. Brennwerth des Leuchtgases in Han- 
nover. F.Fi s ch er. L. 88. 101. — Fortschritte in der 
Anwendung des Gases zur Beleuchtung u. Heiz- 
ung, sowie zur Erzeugung bewegender Kraft. L. 
88. 168. s. a. Beleuchtung u. Gaspreis. — Ver- 
wendung zum Treiben von Maschinen. F. F i s c h e r. 
L. 83. 773. s. a. Gaspreis. — Verwendung zur 
Entwicklung von Wärme. F. Fischer. L. 83. 

774. B. a. Gasheizung. — Heizkraft des Leucht- 
gases in verschiedenem Zustande der Verdün- 
nung. L. 86. 278. — Heizwerth. A. Witz. 86. 
286. — Die Concurrenz des Gases mit der Kohle. 

86. 318. 

— Einwirkung auf die Vegetation Jos. Böhm. 
74. 445. 8. a. Gasanstalten. — Vergiftungen mit 
Leuchtgas. Jacobs. 75. 666. L. 75. 622. s. a. 
Unglücksfälle. — Ueber Leuchtgasvergiftungen. 
Pol eck. 77. 623. 78. 221. — Beiträge zur Toxi- 
kologie des Leuchtgases. Pol eck. 78. 221. ~ 
Ueber Kohlendunst- u. Leuchtgasvergiftung. B. 
Biefel u. Th. Poleck. 80. 668. L. 80. 588. L. 
81. 731. — Ueber Leuchtgasvergiftung. 80. 563. 
84. 635. — Ueber Leuchtgasvergiftung nach 
Bruch eines Strassenrohrs. S. Wolffberg. L. 

84. 672. — Ueber Vergiftung mit Leuchtgas. 
M. V. Pettenkofer. 84. 219. s. a. 85. 94. Ber. 
264. — Gutachten über Leuchtgasvergiftung u. 
die Mittel zu deren Verhütung. R. Emmerich. 

85. 12. s. a. 29. Poleck. 85. 65. — Ueber die 
Menge in der Athemluft, welche bereits eine 
schädliche Wirkung auf den menschlichen Oi^a- 
nismus ausübt. H. Bunte. 85. 649. — Ueber 
den Geruch des Leuchtgases u. sein Verhalten 
beim Durchgang durch den Erdboden, mit Be- 
zug auf Leuchtgasvergiftungen. H. Bunte. 85. 
644. •073. — Ueber die Mittel zur Verhütung 



von UnglflcksfilUen durch Leuchtgas. D. Cog- 
lievina. L. 87. 270. A. Fausek. L. 87. 270. 

— Ueber Leuchtgasveigiftungen u. die Mittel zu 
ihrer Verhütung. K. Hart mann. 87.1039. s.a. 
Kohlenoxyd. 

Levchtgas-Saiierstoffgeblilse u. das Zirkonlicht 
£. Linnemann. 86. *633. 

Leuchtkraft s. a. Carbnration u. Photometrie. — 
Einfluss der Temperatur auf die Leuchtkraft des 
Gases. A. V. Harcourt. 76. 678. ~ Bezieh 
ungen der Leuchtkraft zu anderen Eigenschaften 
des Gases. A. Macpherson. 75. 680. — Die 
Leuchtkraft des Gases. W. Sugg. L. 76. 215. 

— Ueber die Vermehrung der Leuchtkraft des 
Gases durch längere Berührung mit Theer. R. 
H. Patterson. L. 77. 43. — Einfluss der Kohlen 
säure auf die Leuchtkraft des Gases. R. H. 
Patterson. L. 77. 83. G. Livesey n. Sugg. 
L. 77. 84. — Einfluss eines Gehaltes an Aethylen 
u. Benzol auf die Güte des Leuchtgases. A.He- 
gen er. 78. 125. — Einfluss von Wasser- u. an 
deren Dämpfen auf die Leuchtkraft des Gases. 
A. Aitken. L. 78. 706. — Ueber Vermehrung 
der Leuchtkraft des Gases. H. Bunte. 79. 539. 

— Einfluss des Theers auf die Leuchtkraft des 
Gases. R H. Patterson. L. 80. 21. L. 81.401. 

— Einfluss des schweren Theers auf die Leucht- 
kraft des Gases. E. Grahn. 80, 702. — Ver 
änderung der Leuchtkraft des Steinkohlengases 
bei längerem Aufbewahren. H. B. Dixon. L 
82. 86. — Verdopplung der Leuchtkraft des 
Steinkolengases. G. v. Bray. L. 88.168. — Ein- 
fluss der chemischen Zusammensetzung u. der 
Dichtigkeit des Gases auf die Helligkeit der 
Flamme. H. Krüss. 88. ♦218 bis 220 — Ein- 
^uss der Ck)ndensation auf die Leuchtkraft des 
Gases. 83. 470. — Ueber Lichtentwicklung des 
Leuchtgases. Pepys. L. 83. 620. — Leuchtkraft 
von Gas aus verschiedenen deutschen Kohlen- 
sorten. H. Bunte. 86.593. — Mittel zur Er- 
höhung der Leuchtkraft des Gases. C. Bertou. 
Pat. 88. 408. — Ueber die Abnahme der Leucht- 
kraft eines Naphtagases durch Beimengung von 
Luft. Jawein u. Lamansky. L. 88. 372. — 
Ueber die Leuchtkraft schwerer Kohlenwasser 
Stoffe. Thorp u. Frankland. 88. 841. — Ab^ 
hängigkeit der Leuchtkraft von der Beschaffen- 
heit des Leuchtmaterials. E. Liebenthal. 88. 
1033. — Lichtstärke u. Consum der gebräuch- 
lichen Lichtquellen. C.Heim. L. 88. 1141. A am. 

— Einfluss der Normalbrenner auf die Entwicklung 
der Leuchtkraft. 77. 263. — Emfluss der Licht- 
träger auf die Leuchtkraft des Gases. Knub- 
lauch. 79.659. — Ueber Lufter wännung behufs 
Erhöhung der Leuchtkraft des Gases im Brenner. 
Hasse. 80. 440. Elster. 80. 460. — Beziehung 
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zwischen Flammenhöhe n. Helligkeit; Einfluss 
des Dorchmessen der Brenneröffnung aaf die 
UelUgkeit der Flamme. H. Krflss. 88. *216 bis 
220. — > Leuchtkraft verschiedener Bogenlampen. 
Delahay. L. 85. 754. — Die Leuchtkraft ver. 
Bchiedener in Schottland verwendeter Gasarten, 
verbrannt in Zweilochbrennem mit unter ver 
schiedenen Winkeln gebohrten Löchern. 6. Pai s- 
ley. L. 88. 916. R. Hislop. L. 88. 916. — 
Ueber die Abhängigkeit der Leuchtkraft von der 
Flammenhöhe £. Liebenthal. 88. 1029. — 
Leuchtkraft des Londoner Gases bei Anwendung 
verschiedener Brenner. V. B. Lewes. 88. 1073. 

— Ueber den Einfluss des Cylinders auf die 
Lichtst&rke u. den Oel verbrauch bei Petroleum- 
lampen. B. Nebel. 88. 1137. 

Leuchtkraft. Selbstthätiger Registrirapparat fftr die 
LeuchtkraftdesGases. J.Somerville. L. 76. 123. 

— Redttction der Leuchtkraft des Gases in 
Schottland. 74. 362. s. a. 77. 594. — Relation 
zwischen dem Consum u. der Leuchtkraft des 
Gases. 77. 91. 

— Die Leuchtkraft des Benzols. Frankland u. 
Thorn. L. 78. 234. — Ueber die Leuchtkraft 
des Benzols (Tolaols) u. Aethylens u deren Be- 
stimmung im Leuchtgase. Knublauch. 79. 
♦652. 80. 253. 274. - Die Leuchtkraft des 
Aethylens beim Verbrennen mit nicht leuch- 
tenden brennbaren Gasen. Fr. Percy. L. 84. 
317. — Die Leuchtkraft des Aethans u. Propans. 
P.Frankland. L. 85. 783. — Die Leuchtkraft 
des Methans. L. Wright. L. 85. 813. — Ver- 
gleichung der Leuchtkraft von Auer's Glühlicht 
a. Gaslicht. L. 88. 372. s. a. Glflhlicht. 

Leuchtstoffe. Ein Gemisch von Schwefelkohlen- 
stoff u. Untersalpetersänre , Selenophanit. E. 
Turpin. Pat 88. 104. — Gemisch einer Lösung 
von Phosphor in Schwefelkohlenstoff mit Unter- 
Salpetersäure, Heliophanit. £. Turpin. Pat. 
83. 105. 

LeuchtthUrme s. a. Beleuchtung u. Elektrisch. 
Beleuchtung. — Unterhaltungskosten der Leucht- 
thürme in den Vereinigten Staaten. L. 76. 84. 

Liasschiefer« Verwendung des Liasschiefers als 
Brennmaterial u. zur Gewinnung von Schieferöl. 
0. Volger. L. 74. 752. 

Licht 8. a. Beleuchtung, Flamme, Leuchtkraft, 
Pbosphorescenz , Photometrie, Polarisation u. 
Spectrum. 

- Das licht. J. Tyndall. L. 76. 657. L. 77. 528. 

— Einfache Versuche über Licht. M. Mayer 
u. Gh. Barnard. L. 78. 25. — Das Licht in 
seinen verschiedenen Erscheinungen u. Wirkungen. 
G. Berg er. L. 87. 732. — Ueber die wohl- 
thätigen Wirkungen des Lichtes. G. G. Stokes. 
L. 87. 732. 



Licht. UeberdieMitbewegungdesLichtes in bewegten 
Mitteln. (Fresners Formel.) 0. Puschl. L. 74. 
609. — Ueber Anziehung u. Abstossuug von 
Licht- u. Wärmestrahlen. F. Neesen. L. 76. 52. 
-— Die mechanische Wirkung de.s Lichtes. W. 
Crookes. L. 76. 85. 214. 354. — Die bewegende 
Kraft der Lichtstrahlen. 76. 265. L. 76. 491. — 
Die mechanische Wirkung der Strahlung u. die 
sogen. Lichtmahle. K. List. L. 76. 690. — 
Untersuchungen über die Lichtmengep, welche 
durch erhitzte feste Körper ausgesendet werden. 
BecquereL L. 80. 718. — Absorption u. Re- 
flexion künstlichen Lichtes beim Durchgang 
durch Glas. £. Grahn. 81. 126. - Ueber die 
Brauchbarkeit der Normallichtquellen zu photo- 
chemischen Messungen der Lichtempfindlichkeit. 
J. M. Eder. L. 85. 756. ~ Ueber die Methoden 
zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Lichtes. 
V. Schlegel. L. 87. 471. — Die Entwicklung 
der Lichtemission glühender Körper. U. F.W eher. 
L. 87. 1082. 

— Einfluss des Lichtes auf die Leitangsfilhigkeit 
des krystallinlschen Selens. W. Siemens. L. 

76. 52. 215. Einfluss des Lichtes auf den 

elektrischen Leitungswiderstand von Metallen. 
R. Börnstein. L. 77. 599. 

— Ueber die Erhaltung der Energie der Sonne. 
C. W. Siemens. 88. 255. — Ueber Licht, Tem- 
peratur, Uesammtstrahlung u. Bestimmung der 
Sonnen wärme auf elektrischem Wege. W. Sie- 
mens. 84. 49. 

— Einfluss des Gaslichtes auf die Augen. 77. 567. 

— Das künstliche Licht u. das Auge. H. Cohn. 
83. 489. — Das elektrische Licht u. das Auge. 
Z. Cohn. 79. 367. 86. 214. E. 0. Meyer. 79. 
686. s. a. 80. 3. N. H. Schilling. 85. 659. W. 
Hempel. 87. 535. K. Hartmann. 87. 1041. 

— Das weisse Licht der Auer'schen Glühlampen 
u. das Auge. W. Hempel. 87. 534. — Ueber 
die Einwirkung des Tageslichts u. des elektri- 
schen Lichtes auf die in der Malerei angewen- 
deten Farben. Decauz. L. 84. 730. 

Lieht -Accumiilatoreii. Fr. Siemens. 79. *746. 
753. 

Liohtelnheit siehe Photometrie. 

Lichtmangchetten siehe Kerzen. 

LichtmeBSnng siehe Photometrie. 

LichtmUhle. Die Lichtmühle u. diespektroskopische 
Untersuchung von Flüssigkeiten. Paalzow. L. 
76. 315. — Die sogen. Lichtmühle u. die mecha- 
nischen Wirkungen der Strahlung. K. List. L. 
76. 690. 

LIchtproJector. Gläserner Lichtprojector. Sie- 
mens & Halske. Pat. 85. 417. 

Lichtstock« Naphtakerze in Verbindung mit einem 
Stocke. M. Fl Urs che im. Pat. 81. 62L — Neue- 
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rang an Lichtstöcken. Neumann, Schwarz 
u. Weill. Pat. 88. •68. 

Literatur s. a. die betreffenden Artikel. — Loga- 
rithmentalehi. Bühlmann. L. 83. 658. — Nene 
Buchführung. 0. Poppe. L. 84. 824. 

— Zeitschrift für die Paraffin-, Mineralöl- u. Braun- 
kohlenindustrie, mit besonderer Berücksichtigung 
der Petroleumindustrie. B. Hüb n er. L. 76. 51. 

— Die Beleuchtungsstoffe u. deren Fabrikation. 
E. Perl. L. 76. 214. — Handbuch für die 
Paraffin-, Steinkohlentheer-, Hans-, Oel- u. Petro- 
ieumindustrie. E. J. Mills. L. 83. 588. 

— Instructionen für Gasingenieure. W. 0. Hol me s 
& Oo. L. 74. 728. — Taschenbuch für Gas- 
ihgenieure. Newbigging. L. 74. 317. L. 83. 
267. — Jahrbuch der Gasindustrie. E. Durand. 
L. 74. 703. L. 85. 256. L. 86. 813. L. 87. 835. 

— Moniteur de l'industrie du gaz, oigane des 
abonn^s et des usiniers. 77. 51. — Journal des 
usines ä gaz. 77. 357. 86. 163. — Kalender für Gas 
u. Wasserfach-Techniker. G. F. S cha ar. L. 77. 748 
78. 565. L. 78. 671. L. 80. 23. 81. 6. L. 81. 20. 771 
L. 82. 819. L. 88. 811. L. 84. 824. L. 86.901. L, 
87. 1175. L. 88. 1088. — Die Apparate für Gas- 
fabriken u. Gasabonnenten. Nicolas u.Chamon. 
L. 79. 133. — Taschenbuch für Gas- u. Wasser 
ingenieure. G. Bower. L. 80. 285. — GeschAfts 
kalender für Gas- u. Wasseigesellschaften. L. 
80. 419. — Journal du Gaz et de lelectricit^. L. 
81. 332. — Organ industriel de i'^lairage. L 
81. 332. -- Versoigung der Gebäude mit Licht, 
Luft u. Wärme. H. Fischer. L. 81. 617. — 
Anlage u. Construction von Gras- u. Wasser- 
leitungen in Gebäuden, sowie der elektrischen 
Telegraphie etc. Scholtz. L. 81. 366. — Der 
Gflstechniker. D.Coglievina. 83.638. — Prak- 
tisches Handbuch für Gasdirectoren. H. Cou- 
durier. L. 84. 729. -- Praktische Winke für 
Gasconsumenten. G. T. Salomons. 84. 753. 85. 
114. L. 85. 33Ö. 86. 793. L. 86. 92. — Das A-B-C 
des Gasconsumenten. C. Muchal. 85. 793. L. 

86. 92. — Ueber vorschriftsmässige Anlage von 
Bleirohrleitungen ü. Hausinstallationen; eine Zu- 
sammenstellung für praktische Rohrleger, Archi- 
tekten, Baumeister Gasinstallateure u. Andere. P. 
J. Da vi es. L. 85. 447. — Handbuch für an- 
gehende Gasingenieure. D. Lee. L. 85. 756. — 
Installateurkalender. 0. Pataky. L. 86. 54. L. 

87. 41. L. 88. 984. — Der Gasinstallateur, ein 
praktisches Handbuch für die Ausführung jeder 
Art von Gaseinrichtungen. J. Black. L. 87. 41. 
471. — Oesterreichische Zeitschrift für die Be- 
leuchtungsindustrie. D. Coglievina. L. 87. 1088. 

— Taschenkalender für das deutsche Blech- 
arbeitergewerbe. R Just. L. 87. 1175. 



Literatur. Jahrbuch über die Erfindungen o. Fort- 
schritte auf dem Gebiete der Maschinentechnik u. 
mechanischenTechnologie.F.Neumann.L.74.215. 

— Deutsches Bauhandbuch. L. 75. 411. — Thon- 
industriezeitung. H. Seger u. J. Aron. L. 77. 
84. — Allgemeine Hüttenkunde. £. F. Dürre. 
L. 77. 602. — Der praktische Baurechner. W. 
Wagner. L. 81. 48. — Handbuch der Archi- 
tectur. L. 81. 617. — Tempelton's Taschenbuch 
für praktische Mechaniker. Fr. & reut er u. J. 
Otto. L. 81. 771. — Versuche zur Verfolgung 
von Bewegungserscheinungen in Sandkörpem. 
Forchheimer. L. 82. 340. — Mittheilungen 
aus den kgl. technischen Versuchsanstalten zu 
Berlin. L. 83. 377. ~ Leitfaden für Eisenhütten- 
Laboratorien. A. Ledebur. L. 85. 756. — In- 
genieurkalenderfür Maschinen- u. Hüttentechniker. 
P.Stühlen. L. 85. 766. L. 86. 814. L. 87. 895. 
L. 88. 948. — Ingenieurkalender. H.<Fehland. 
L. 86. 960. — Kalender für Maschineningenieure. 
W.H.Uhland. L. 86. 960. L. 87. 1106. — Die 
Metalle, ihre Gewinnung u. ihre Verarbeitung. 
A. Ledebur. L. 87. 582. 835. — Ingenieur- 
kalender für Maschinen- u. Hütteningenieure. 
Th. Beckert u. A. Polster. L. 87. 1106. L. 
88. 948. — Deutsche bautechnische Taschen- 
bibliothek. L. 87. 732. — Handbuch der Ingenieur- 
wissenschaften. F. Lincke. L. 87.835. — Bei^- 
u. Hüttenkalender. L. 87. 1175. — Krupp u. sein 
Werk. Schmidt-Weissenfels. L. 87. 1175 

— Karmarsch's Handbuch der mechanischen 
Technologie, bearbeitet von H. Fischer. L. 88. 
84. — Musterbuch für Eisenconstructionen. C. 
Schar owsky. L. 88. 336. — Schweizerischer 
Bau- u Ingenieurkalender. M.Koch. L. 88.436. 

— Tabellen zur Gewichtsberechnung von Walz- 
eisen u. Eisenconstructionen. C. Scharowsky 
u. L. Seifert L. 88. 622. — Technologi- 
sche Reiseskizzen. A. Kleinstüber. L. 88. 
883. — Polytechnikum, volkswirthschaftliche 
Wochenschrift für deutsche Techniker. W. 
Seh äf er. L. 88. 948. — Lehrbuch der veigleichen- 
den mechanischen Technologie. E. Hoyer. L. 
88. 948. 

— Strahlende Materie oder der vierte Aggregat- 
zustand. H. Cr 00 k es. L. 80. 204. — Englisches 
naturwissenschaftlich-technisches Lesebuch. F. 
J. Wershoven. L. 81. 48. — Verwerthung der 
Naturkräfte u. Naturproducte in Deutschland. 
O. V. Giese. L. 84. 504. — Faraday als Ent- 
decker. J. Tyndall. L. 84. 729. — Geologische 
Karte vonPreussen u. den Thüringischen Staaten. 
L. 85. 501. — Geologische Spezialkarte des 
Königreichs Sachsen. L. 85. 756. — Handbuch 
der Maasse u. Gewichte, specif . Gewichte u. Prin- 
dpien der Meteorologie. O. Cid b erg. L. 86. 
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152. — Bessere Verwerthnng der Natarkrülte u. 
Nataiproducte im Kinziggebiet (Baden) als Bei- 
spiel fQr alle Flussgebiete. O. v. Giese L. 87. 
41. — Das naturwissenschaftliche Zeitalter. W. 
Siemens. L. 87. 41. — Handbflcher zur deut- 
schen Landes- u. Volkskunde. L. 87. 732. — 
Lehrbuch der industriellen Physik, Erzeugung 
u. Benutzung der Wärme. L. Ser. L. 87. 1175. 
— Naturwissenschaftlich-technische Bundschau. 
A. Rohrbach. L. 88. 648. 

Literatur, üeber die Bedeutung der chemischen In- 
dustrie. O d 1 i n g, L. 74. 215. — Handbuch der tech- 
nischen Chemie von F. 8 1 o hm a nn u. O.Engler. 
L. 74. 704. — Chemisch technische Mittheilungen. 
0. Damm er. L. 76. 740. — Handbuch der 
chemischen Technologie. R. v. Wagner. L. 81. 
20. — Lexikon der angewandten Chemie. O. 
Damm er. L. 81.792. — Wagner's Jahresbericht 
Aber die Leistungen der chemischen Techno- 
logie. F. Fischer. L. 88. 410. — Lehr- u. Hand- 
buch der Thermochemie. A.Naumann. L. 82. 
566. — Taschenbuch ffir Chemiker u. Hfitten-. 
leute. L. 83. 737. — Jahresbericht über die 
Leistungen der chemischen Technologie mit be- 
sonderer Berflcksichtigung der Gewerbestatistik. 
F. Fischer. L. 84. 358. L. 86. 501. L. 87. 582. 
L. 88. 497. — Technisch-chemisches Jahrbuch. 
R. Biedermann. L. 85. 388. L. 87. 1175. — 
Wagner's Handbuch der chemischen Techno- 
logia 12. Aufl. F. Fis eher. L. 86. 552. — Chemi- 
sches Taschenbuch ffir (^asingenieure. J. Alf. 
Wanklyn. L.86. 789. L. 88. 497. — Chemiker- 
kalender. R Biedermann. L 86. 960. L. 87. 
1175. — Zeitschrift für die chemische Industrie. 
Ferd. Fischer. L. 87. 271. 799. — Elementar 
buch der Steinkohlenchemie für Praktiker. F. 
Muck. L. 87.895.951. -~ Chemisch-technisches 
Repertorium. E. Jacobsen. L. 87. 732. 835. 
1046. L. 88. 84. 918. — Muspratt's theoretische, 
praktische n. analytische Chemie. F. Stoh- 
mann u. B. Kerl. L. 87. 835. 895. 1046. 1106. 
L. 88. 436. — Abriss der chemischen Techno- 
logie mit Berflcksichtigung der Statistik u. Preis- 
verhAltnisse. Ch. Heinzerling. L. 87. 835. 
895. 1175. L. 88. 436. — Die Chemie in ihrer 
Gesammtheit bis zur Gegenwart und die chemische 
Technologie der Neuzeit. A< Kleyer. L. 87. 
1175. L. 88. 436. — Ausführliches Lehrbuch 
der Chemie. Roscoe u. Schorlemer. L. 88. 
436. — Factorentabellen zur Ausführung chemi- 
scher Rechnungen. Santos e Silva. L. 88. 
436. — Chemisches Taschenbuch für Ingenieure, 
Physiker, Chemiker u. Fabrikanten chemischer 
Producte. L. 88. 436. 

— Blätter für Industrie u. Gewerbe. 76. 558. — 
Technische Anleitung zur Wahrung der den 
QeneMl-Bag. s. Jonrn. f. Of«bel. a. WMierven. 



KreisauBSchüssen hinsichtlich der Geuehmigniig 
gewerblicher Anlagen übertragenen Zuständig- 
keiten. L. 76. 720. — Führer durch Hamburg 
u. nächste Umgebung mit besonderer Berück- 
sichtigung der technischen Anlagen. H. C. J. 
Reese. L. 80. 23. — Jahresberichte der Fabrik- 
inspectoren. L. 80. 52. -— Fabrikantenadressbuch. 
L. Post u. B. Sand fort. L. 80. 720. ~ £in- 
fluss des Schutzes der Erfindungen, der Muster 
u. der Fabrikzeichen auf die Entwicklung der 
Industrie. Elostermann. L. 80. 756. — Der 
Veriuiuf von Gas- u. Wasserwerken mit statisti- 
schen Angaben über Gas- u. Wasserversorgung 
Londons. A. Silverthorne. L. 81. 618. — Die 
Berufsgeuossenschaft, eine Wochenschrift L. 86. 
236. — Adressbuch sämmtlicher Bergwerke, 
Hütten- u. Walzwerke, Giessereien, Maschinen- 
fabriken, chemischen, Cement-, Glas- u. Thon* 
waarenfabriken, Fabriken feuerfester Producte, 
Ziegeleien u. verwandten Zweige im nieder- 
rheinischwestfälischen Industriegebiet. S ch e i d t. 
L. 88. 883. 
Literatur. Technologisches Wörterbuch für Ge- 
werbetreibende u. Industrielle. G. Brelow, O. 
Dammeru. E. Ho y er. L. 88. 588. —-Wörterbuch 
technischer Ausdrücke, deutsch -englisch u. eng- 
lischdeutsch. L 87. 41 . — Technologisches Wörter- 
buch in drei Sprachen. E. Röhrig. L. 87. 41. 

— Technisches Wörterbuch. Karmarsch u. 
Heeren. L. 87. 835. L. 88. 84. 883. 

LoeomotiTen mit Ghisheizung für unterirdische 
Bahnstrecken. Charpentier. L. 74. 109. s. a. 
Gaslocomotiven u. unter Gasmotoren. 

Ldthen« Verbesserter Löthapparat. T. K e n e 1 1 y . 
Pat. 74. 277. — Ueber das Löthen mit Gas- 
geblftse. Schöne. L. 74. 343. — Apparat zum 
Löthen mit Gas. J. R. Harper. Pat. 74. 611. 

— Gasgebläse für Löthz wecke. Stern. L. 75. 
142. — Löthlampe u. Schmelzofen mit Petro- 
leum. Quichenot. L. 75. 343. — Apparate für 
Löthzwecke. Pi^plu. 79. 124. — Taschenapparat 
zum Erhitzen von Löthkolben. Paquelin. 79. 
126. — Löthlampe. O. Kotze. Pat. 88. »1020. 

— Gaslöthkolben ohne Luftgeblase. A. L. W a n g e 1. 
L. 80. 350. — Gaslöthkolben. LDuesnel. Pat. 
81. •106. — Löthkolben mit Spiritus- bezw. 
Ligroinfüllung. Flürscheim. 81. •589. — Löth- 
kolben für Gkisheizung. L. A. de Coster a 
Th. B. Oakley. Pat. 82. •25. — Gaslöthkolben. 
F. Stell. Pat. 82.^569. — Petroleum löthkolben. 
C. Leineweber. Pat. 88. •627. — Benzinlöth- 
kolben. Arnold u. Egers. Pat. 86. *bS. 

Ltftiing siehe Heizung u. Ventilation. 

Lüster siehe Hängelampen unter Lampen. 

Luft« Apparat zur Erzeugung comprimirter Luft. 

J. Schweitzer. Pat. 84. •830. — Eiementar- 
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abhandlung über comprimirte Luft. J. Costa. 
L. 88. 228. — Gewinnung von Sauerstoff aus 
atmosphärischer Luft siehe Sauerstoff. 

Lnft. Versuche über das Ausströmen der atmosphäri- 
schen Luft. A. Fliegner L. 74. 145. — Ex- i 
perlmentaluntersuchungen Über das Ausströmen 
der Luft bei starkem Ueberdruck. 6. Zeuner. 
L. 74. 147. — Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Flamme in Gemischen von Luft mit Grubengas, 
Leuchtgas oder Wasserstoff. Mallard u. Le 
Chatelier. 86. •lOG. 

— Einfluss der Beleuchtung auf die Verschlechte- 
rung der Luft. P i n z g e r. L. 75. 464. — Verunreini- 
gung der Luft durch künstliche Beleuchtung. 
F. Erismann. L. 77. 12. — Ueber den Ein- 
fluss der künstlichen Beleuchtung auf die Luft 
in geschlossenen Räumen. F. Fischer. L. 83. 
618. — Veränderung der Luft durch das Athmen | 
von Menschen u. durch künstliche Beleuchtung. 
M. V. Pettenkofer. 84. 220 — Die Luft- 
qualität im kgl. Hoftheater zu München bei Gas- 



beleuchtung, bei leerem u. bei vollem Hause 
Fr. Renk. 85. 372. 377. 

Lnft. Wechselnder Saaerstoffgehalt. E.Morley. L. 
82. 119. — Die Sauerstoff Schwankungen u. die 
Kohlensäure der Atmosphäre. R. Ebert L. 85. 
447. — Zur Prüfung der Luft auf Respirations- 
fähigkeit durch erlöschende Kerzen. Lechien. 
84. 751. — Sauerstoffbestimmung in atmosphäri- 
scher Luft. W. Hempel. L. 85. 277. — Luft- 
analyse nach neuem Princip. 0. Petterson 
L. 87. 40. 

— Kohlensäurebestimmung in atmosphärischer Lnft 
siehe Kohlensäure. 

Lnflballon. Füllen mit Leuchtgas. L. 77. 23. — 
Beschreibung des Giffard Ballons. L. 78. 604. 

LUfterhltzungsapparate siehe Feuerung. 

Lnftgas s. a. Carburation u. Gaspreis. — Versuche 
mit Luftgas in Görlitz. 76. 60. 

Lnftieltnng. Druckluftleitung in Birmingham. 
86. 672. 



M. 



Maass. Tabellen zur Umwandlung der Kubikmeter 
in englische u. preussische Kubikfusse. 75. 123. 

— üeber einheitliches Maass u. Gewicht. 75. 
765. — Einheitliche Schreibweise der abgekürz- 
ten Bezeichnungen der Maasse u. Gewichte. 77. 
769. — Maassumrechnungstabellen. R. N. Th ur- 
ston. L. 83. 588. 

Maassanalyse siehe Analyse. 

Magnesiaglflhlicht siehe Glühlicht. 

Magnesinm. Fabrikmässige Darstellung auf elek- 

trolitischem Wege. 84. 447. 
Hagnesiumlampe siehe unter Lampen. 
Magnesiamlicht* Vortheile des Magnesiumlichtes 

von Graetzel. L. 86. 417 s. a. C. Heim. 87. 

678. — Versuche zur praktischen Verwendung 

des Magnesiumlichtes für Signalzwecke. 88. 32 
Manometer. Schwimmer-Manometer mit constan- 

tem Niveau. H. Giroud. 74. 91. Taf. 5. Fig. 

— Pyrometer, Manometer u Thermometer. 
Lion u. Guichard. L, 76. 51. — Wasser 
manometer zur Messung des Zuges in Feuerungs 
anlagen. L. 76. 560. Verbesserter Druck- 
messer. F. Baldwin u. W. Bailey. Pat 78 
238. — Druckindicator zur Aufzeichnung conti 
nuirlicher Diagramme. W. R. Lake. Pat. 78 
309. — Gasdruckmesser. E. Brouardel. Pat. 

80. *727. — Der Manometer mit Alarmapparat 
für Gasanstalten von E. Dias. C. v. Bon hör st 

81. *67. 126. — Manometerträger mit Absperr- 
ventil u. Ablassventil. Poppu. Reuther. Pat 



82. •869. — Ueber den Ochwaldfschen Druck 
in Vacuummesser. R. Pin t seh. L. 83. 62. — 
Zug- u. Druckmesser. H. Seger u. J. Aron. 
Pat 83. *139i — Maxiraum- u. Minimum-Mano- 
meter für Gasdruck. A. Guilleaume u. Co. 

87. •230. — Gasdruckmesser. J. G. H. Langen. 

88. *324. s. a. unter Gasmesser. — Manometer. 
J. Jourdan. Pat 88. •553. 

Maschinen s. a. Dampfkessel u. im Register für 
Wasserversorgung — Maschinen zum Laden u. 
Ziehen der Retorten siehe Retorten. — Das 
wahre Gesetz der Dampfexpansion u. die Be- 
rechnung der dreistufigen Expansions- Dampf- 
maschine. A. Samuel son. L. 88. 675. 

— Eingehende Besprechung der Maschinen auf der 
Ausstellung in Wien. vanDwelshauvers-Dery. 
L. 74. 41. — Maschinenwesen u. Transportmittel 
auf der Wiener Weltausstellung. L. 74. 548. 
E. Lovis. L, 75. 102. — Donkins Horisontal- 
maschine. L. 74. 343. — Maschine zum Be- 
steigen freistehender Fabrikschomsteine. L. 74. 
549. — Maschine, welche durch Wasserdruck, 
Dampf oder comprimirte Luft getrieben wird u. 
als Pumpe, Gebläse oder Gasexhaustor gebraucht 
werden kann. H. Haseltine. Pat. 74. 756. — 
Maschine zur Darstellung von Thonretorten. W. 
D. Cliff. Pat. 76. 86. — Heissluftmaschinen 
zum Betrieb des Exhaustors. 76. 132. — Leh- 
mann'sche Heissluftmaschine. Oechelhäueer. 
76. 200. — Die zur Compression der Gase an- 
gewendeten Maschinen. H. Mation. L. 77. 377. 
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— Maschinen fOr Herstellang von Rohrfittings. 
87. 575. 

Kaschiiieii. üeher die Betriebsmaschinen für elek- 
triache Beleuchtung. K. Specht. L. 88. 732. — 
Schnelllaufende Maschine für Antrieb elektrischer 
Maschinen. Will an. L. 84 124. — Armington's 
Dampfmaschine zum Betriebe elektrischer Ma- 
schinen. L. 84. 193. — Schnelllaufende Rotations- 
dampfmaschine für den Betrieb von Dynamo- 
maschinen. Parson. L. 84 280. — Schnell- 
laufende Dampfmaschinen zum Betriebe von Dy- 
namomaschinen. L. 84. 356. — Dampfmaschinen 
für elektrische Beleuchtung. R. H. Thurston 
L. 85. 501. — Dampfmaschinen u. Dampfkessel- 
anläge zur elektrischen Beleuchtung der kgl. 
Theater in München. L. 87. 72. — Compound- 
dampfmaschine der elektrischen Beleuchtungs- 
anlage in der Kaisergallerie zu Berlin. Ph. Swi- 
derski. L. 87. 798. 

— Benutzung der von Retortenöfen abgehenden 
Wärme zum Maschinenbetrieb. L. Soubiran. 
84. 750. 

Kaschinenesse siehe Schornsteine. 

Kasehinentheile s. a. Absperrvorrichtungen. — 
Dichtung an StopfbOchsen u. anderen Verbin- 
dungen. J. Kirkman. Pat. 75 418. — Stopf- 
büchse für Luftcompressionsapparate. A. Dick. 
Pat. 76. 87. — Verfahren, Maschinentheile innen 
u. aussen mit gegossenen Ueberzügen zu versehen. 
A. Dehne. Pat. 84. *246. — Dichtungen für 
Stopfbüchsen. Frantz. Pat. 84. *648. — Heiss- 
windschieber. F. Bürgers. Pat. 85. *419. — 
Arretirvorrichtung an Schauklappen. E. A r e n d t 
Pat. 86. *57. — OefiFnungshebel an Schauloch- 
klappen. Max Hempel. Pat 86. *558. — Mann- 
lochdeckelverschluss mit Bügelhaken u. Druck- 
schraube. C. Kurz. Pat. 87. •687. 

Melasse als Bindemittel zur Herstellung von Bri- 
quettes. 86. 679. 

Mesitylen« Vorkommen im Leuchtgase. M. Ber- 
thelot. 76. 409. — Gehalt verschiedener Erd- 
Olsorten. 0. Engler. L. 85. 901. 

Metalle s. a. Legirungen. — Metall zur Dichtung 
von Gas- u. Wasserrohren. J. B. Spence. 80. 
306. — Ueber das Spence -Metall, Zusammen- 
setzung, specifisches Gewicht u. Schmelzpunkt. 
M Glasenapp. 81. 223. — Einrichtung zum 
Schmelzen der Metalle mittels des elektrischen 
Stromes. Oh. W. Siemens. L. 81. 542. — Dar- 
stellung n. Eigenschaften des sogenannten Delta- 
metalles. Dick. 84. 671. — Sterrometall. 84. 
671. — Apparat zur Mischung von Gas u. Luft 
für Metallbearbeitungszwecke. H. Hammer. 
Pat. 87. *837. — Zusammensetzung, specifisches 
Gewicht u. Schmelzpunkt des Spence Metalls 
nach Glasenapp. 88. 1040. — Das Spence-Metall 



u. seuie Verwendbarkeit in der Rohrleguugs- 
technik. Merz. 88. *1040. 

Methan siehe Grubengas. 

Hethanometer^ automatischer Analysator für 
Grubengase. D. Monnier. Pat. 82. *129. 

Methylalkohol siehe Holzgeist. 

Methylanthracen. Vorkommen im Steinkohlen 
theer. F. R. Japp u. G. Schultz. L. 77 748. 

Methylwasserstoff siehe Grubengas. 

Mlneraldl siehe unter Oele. 

Mineralwachs. Gehe. L. 75. 412. s. a. Erdwachs. 

Mdrtel. Untersuchungen über die absolute Thatig- 
keit verschiedener Mörtel. H. Seh ulke u. F. 
Wiebe. L. 75. 683. — Bestimmung des Nutz- 
werthes hydraulischer Mörtelmaterialien. Dyck er- 
hoff. L. 78. 234. 578. — Mörtel für feuerfestes 
Mauerwerk. F. Lürmann. 88. 614. — Ueber 
Mörtel u. die dabei zur Verwendung gelangen- 
den Materialien. M. Niedermayer. L. 84. 
357. — Ueber feuerfeste Mörtel, deren Anwen- 
dung u. Verhalten im Feuer. J. Geith. 84. 791. 

Motoren s. a. Benzinmotoren, Elektromotoren, Gas- 
motoren, Petroleummotoren, Windmotoren u. im 
Register für Wasserversorgung, Wassermotoren. 

— Bemerkungen über Kleinmotoren. M. Hippo- 
lyte Fontaine. L. 74. 387. — Motoren für 
das Kleingewerbe. L. 75. 29. L. 75. 375. — 
Die Kleinmotoren der Wiener Weltausstellung. 
Ritters hausen. L. 75. 375. — Die Motoren 
für das Kleingewerbe und ihre Betriebskosten. 
Grove. 76. 669. L. 76. 689. — Motor zum 
Betriebe von Maschinen des Kleingewerbes. 
Lykke-Boye u. E. Müller. Pat. 82. •306. — 
Bertrieb von Kleinmotoren durch Luftverdünnung. 
Petit u. Tatin. L. 83. 810. ~ Betriebskosten 

' von Dampf-, Gaskraft- u. Heissluftmaschinen ver- 
glichen mit durch Wasserleitungen betriebenen 
Kleinmotoren. Oelweiu. L. 84. 241. 

— Die Siemens -Motoren, van Dwelshauvers- 
Dery. L. 74. 386. — Die Dampfmotoren in 
ihrer Verwendung auf der elektrischen Aus- 
stellung in Paris. 81 ^711. L. 81. 732. - 
Kosten versdiiedener Betriebskräfte. Frauen- 
holz. L. 83. 375. — Die Dampfmotoren auf 
der Elektricitätsausstellung in Wien. 83. 750. 
753. — Hodson's rotirender Dampfmotor. L. 84. 
25. — Die Motoren der elektrischen Maschinen 
mit Bezug auf Theorie, Construction u. Betrieb. 
Th.Schwartze L. 84.730. L. 85. 256. — Ueber 
Kraftversoigungsanlagen. J. Bartl. L. 85. 101. — 
Verschiedene Anordnungen von Motoren. L.85.255. 

Muffen siehe Rohrdichtung, Rohrverbindung u. 
Schlauchkuppelung sowie im Register für Wasser- 
versorgung. 

Mysokryon, Ersatzmittel fÜr>Glyc3rin'42ir Füllung 
nasser Gasuhren. 84. 10"^ ' •" ^ ^ • ^ 
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Haphta. £neugcing von licht aus Benzin, 
Naphta u. ähnlichen Substanzen siehe Carba- 
ration u. Oarburationsapparate, Gasbereitung a. 
Gasbereitungsapparate. — Siedepunkt u. speci- 
fisches Gewicht. 75. 211. 212. — Der Naphta- 
distrikt des nordwestlichen Kaukasus. G. A. 
Berteis. L. 77. 645. — Die kaukasische Naphta- 
industrie. Gulischambaroff. L. 79. 769. — 
üeber den Gehalt des Steinkohlentheers an 
leichter Naphta u. den praktischen Leuchtwerth 
der letzteren für die Gasfabrikation. H. L. Gre- 
ville. 80. 599. L. 80. 589. — Ueber Naphta- 
pioduction in Baku. H. Walther. L. 85. 277. 

— Verarbeitung der Bakunaphta auf Photogen 
u. Schmieröl. Rossmassier. L. 85. 256. 279. 
L. 86. 92. 

Naphtagas siehe Gasbereitung, Leuchtgas u. Leucht- 
kraft. 

Naphtalin siehe auch Reinigung. — Vorkommen 
im Leuchtgas. Literatur. B 1 o c h m a n n. 74. 448. 

— Bildung aus Aethylen. B lochmann. 74. 
457. — Die Naphtalinproduction u. die Albo- 
carbonbeleuchtung. 80. 740. — Gewinnung aus 
Petroleumrackständen. Liebermann. 88. 809. 
•— Historische Bemerkungen über Vorkommen 
u. Ursache der Naphtalinbildung bei der Gas- 
bereitung. H. Salzenberg. 84. 814. — Rein- 
darstellung. 85. 434. 

— Ueber Naphtalin. R. S. Ohatels. L. 74. 74. 

— Werth als Ersatzmittel von Gannelkohle 
A. Wagner. 75. 203. — Ist das Naphtolin im 
Gase zu lassen oder daraus zu entfernen ? 
Patterson. L. 77. 13. — Studien über das 
Naphtalin des Leuchtgases. 77. 509. Taf. 3. 

— - Einfluss der Condensation auf die Naphta- 
abscheidung. J. Watson. 74. 635. — Ueber 
Naphtaabscheidungen bei der Anwendung des 
Körting' sehen Dampfstrahlezhaustors siehe diesen 
unter Ezhaustoren. — Beseitigung der Naphtalin- 
abscheidungen. J. Fi eis eher. 75. 156. A. C. 
Spruyt. 76. 104. 0. Wolff. 76. 166. — Ueber 
Naphtalinverstopfung. 76. 675. — Beseitigung 
von Naphtalin Verstopfungen mit der Lorenz' sehen 
Compressionspumpe. Springer. 78. 601. — 
Beseitigung von Naphtalinverstopfungen. C. 
Blücher-Schönfeldt. 79. 745. Umlauf. 85. 
987. — Ueber Entfernung des Naphtalins aus 
den Ein- u. Ausgangsrohren der Gasbehälter. 
Rudolph. 82. 405. — Verhütung von Naphtalin- 
verstopfungen. C. Flügel. 84. 279. — Ver- 
hütung, beziehungsweise Beseitigung von Naph- 
talinab^}ieidm\g0n; nicht nur in den Gasbehftlter- 
rohren;^^£)nder& auch in allen Rohrleitungen 



u. Apparaten. H. Salzenberg. 84. 817. J. 
Fleischer. 84. 909. — Apparat zur Vermei- 
dung der Naphtalinabscheidung. J. Fleischer. 
86. •201. 

Napthalln, Ueber einige neue Derivate des Naphta^ 
1ms. J. B. Battershall. L. 74. 74. 

Natronsalpeter. Em- u. Ausfuhr im deutschen 
Zollgebiete. L. 85. 837. H. Bunte. 85. 776. 

— Durchschnittspreise in den Jahren 1874 bis 
1884. H. Bunte. 85. 778. — Chilisalpeter u. 
Ammoniak. Mark er. 85. 804. s. a. 86. 563 a. 
Ammoniaksalze. — Bedeutung u. Anwendung als 
Düngemittel. A. Stutzer. L. 86. 814. ~ Der 
Natronsalpeter u. seine Bedeutung als Dünger. 
A. Stutzer. L. 87. 1175. 

Naturgas. Die Gasbrunnen in Amerika. S. New- 
berry. 74. 64. — Ueber die natürlichen Gas- 
ausströmungen bei Chatillon. L. 74. 75. — 
Gasquellen in Pennsylvanien (Buttlersland). L. 
Smith. 77. 2. 77. 6. L. 76. 385. 719.— Zusam- 
mensetzung. L. P. Sadler. L. 77. 527. — Natur- 
gasquelle in Ohio. L. 86. 417. -— Bedeutung der 
Gasquellen in Nordamerika für Pittsbuig u. Um- 
gebung. 86. 349. 1031. 8. a. L. 86. 363. — Das 
natürliche Gas von Pittsburg, seine Entstehung, 
Gewinnung, Zusammensetzung u. sein Einfluss 
auf die dortige Industrie. 87. 194. — Das Natur- 
gas Amerikas. C. Zincken. L. 87. 651. 681. 
732. — Zusammensetzung nach Ford. K. Jlart- 
mann. 87. 1045. — Die Naturgasversorgung 
von Pittsburg u. Umgegend. 87. *1096. — Die 
Anlage von Gasbrunnen. 87. 1096. — Das natQr- 
liehe Gas; Vorkommen, Zusammensetzung, Ver- 
theilung u. Verwendung in Amerika. Gh. Paine. 
L. 87. 780. — Das Vorkommen u. die Ver- 
werthung von natürlichem Brenngas in Nord- 
amerika. G. Lunge. L. 88. 52. — Zusammen- 
setzung der wichtigsten amerikanischen Gas- 
quellen. G. Lunge. L. 88. 53. 

— Die verschiedene Verwendung auf den Werken 
von Bogars <Sc Burchfield. L. 75. 747. - Be- 
nutzung in der Nähe der Petroleumdistricte. 
L. 83. 102. — Das natürliche Gas zur Heizung 
u. Beleuchtung in Amerika. 88. 185. — Ver- 
wendung in Pennsylvanien. 84. 23. L. 85. 170. 

— Verwendung in Amerika. 86. 86. — Zur 
Verwendung als Heizmaterial. 85. 264. — Art 
der Verwendung. 87. 1101. — Die Fortleitung 
des natürlichen Gases auf grosse Entfernungen. 
H. Gh. Geo. L. 88. 406, 

Nippte« Verlängerung der Dauerhaftigkeit der 
metallenen Nipple. v. Kortwald. 76. 111. 
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Nttrobeasol. Darstellang. S. Mellor. 84. 317. >- 
Siedepaskty Entflammanga- a. Entzündunga- 
temperatur. F. Gantter. L. 87. 551. 



Nitrometer. Anwendang. A. N. Allen. L. 85. 901. 
Normalflamiiieii siehe Photometrie. 
Nomudkerien siehe Photometrie. 



O. 



Oefen s. a. Feuerthüren, Fenerang, Heizung u. 
Theerfeuemng. 

— Ofen für Destillation des Steinkohlentheerpechs 
ror Gewinnung von Anthraoen. L. 74. 491. — 
Holsdestillationsöfen. Hätät. L. 76. 689. — Die 
Ofenanlage in einer Knochenkohlenfabrik zu 
Bordeaux. H. Hugard. L. 78. 72. - Braun- 
kohlenschweelofen mit zehn liegenden Betorten. 
L. Ramdohr. L. 78. 336. — Ofen zur Dar- 
stellung des Sauerstoffs im Grossen nach Tessi^ 
du Motay. 78. 527. — Dampfkesselöfen mit 
Rauchverhtitung. J. W. Hill. L. 80. 348. — 
Ofen fOr die Darstellung von Goke oder Gasen 
u. die Entwicklung von Wasserdampf. G. K i n gs - 
ford. Pat. 81. 658. — Garbonisirofen zur Her- 
stellung von Kohlenstreifen fflr elektrische Glüh- 
lichtlaopen. Edison. Pat 88. M17. — Ischler 
Gasofenanlage fOr Salzerzeugung. B alz her g. 
L. 88. 732. — Destillirofen für Theerproduction. 
A. Hiltawski. Pat. 84. •364. — Ofen zur Ver- 
kohlung von Torf. H. Angerstein Pat 85. 
•259. — Ursachen der Explosionen in Russöfen. 
Engler. 86. •U?. — Ofen zum Erhitzen fester 
Stoffe ohne BerOhrung mit den Verbrennnngs- 
gasen. A. Pechiney & Go. Pat 86. •699. — 
Freifallofen für staubförmiges Brennmaterial. M. 
Perret Pat 87. •472. — Oefen mit Gokeheiz- 
nng fOr Eisenbahn- u. Pferdebahnwagen. 88. •457. 

— BadeöfBti siehe Badeeinrichtungen im Register 
fflr Wasserversoigung. 

— Centra/hetzungsöfen, Die Galoriferen nach M. 
M. Dietrich & Go. A. Marnier. L. 78. 632. — 
Neuerungen an Gentralheizungsöfen. W ei bei, 
Briquet & Go. 79.192. Gaillard, Hail- 
lot & Go. 79. 198. Mathian. 70. 193. 195. 
— Gentralheizungsöfen für Treibhftuser. M. Per- 
ret 79. 194. — Oefen für die Gentralwasser- 
heiznng. 79. 195. — Luftheizofen mit Generator- 
feuerung. A. 'Polster. Pat 83. * 420. 

— Cokeöfeti s. a. Goke. — Gokeofen nach Knab's 
System. L. 80. 686. ~ Gokeofen mit mechani- 
scher Beschickung u. continuirlicher Verookung. 
F. Lürmann. Pat 81. •622. Pat 82. 230. — 
Gombination von Gokeöfen mit intermittiren- 
dem Betriebe unter einander. F. Lürmann. 
Pat 82. 343. — Ofen zur Vercokung oder Destil- 
lation von Steinkohlen. L. S e m e t n. E. S o 1 v a y . 
Pat 82. 752. — Gokeofen mit intermittirendem 



Betrieb. F. Lürmann. Pat 82. •SS. 536. 
Pat 83. 69. — Regenerativ Gokeofen. G.Hoff- 
mann. Pat 83. 68. — Kohlenschmelz- u. Ent- 
gasungsofen für Gokeproduction . A. Hiltawski. 
Pat 88. •500. — Schachtcokeofen. E. Fransen. 
Pat. 83. ^501. Pat 84. ^364. — Neuerungen an 
Regenerativ-Gokeöfen. Schlesische Kohlen- 
u. Gokewerke. Pat 84. 572. 732. — üeber 
die verschiedenen Gokeofenconstructionen. W. 
Smith. L. 84. 891. — Gonstruction u. Betrieb 
von Gokeöfen. H. Aitken. Pat 85. 104 — 
Regenerativ-Gokeöfen G Otto <ScGo. Pat 85 683. 
Pat 86. 175. — Einrichtung zur ZuführungderVer- 
brennungsluft bei Gokeöfen. Gebr. Röchling. 
Pat. 86. 671. — Einrichtung zum Beschicken von 
Gokeöfen. J. Quaglio. Pat 86. 907. — Goke- 
ofen mit Lufterhitzern. Otto & Go. Pat 87. 
•369. — Gokeofen mit Vorwärmung der Ver- 
brennungsluft H. Herberz. Pat 87. 370. — 
Gokeofen mit Gasfeuerung. Ant Manders- 
bach u. Alf. Siersch. L. 87. 613. - Apparat 
zum Beschicken von Gokeöfen. J. Quaglio. 
Pat 88. ^193. 
Oefen. Cokeßfen. Die horizontalen Verookungsöfen, 
SystemRingel G. A.M. Bai ling.L. 76. 628.- Neue- 
runganhorizontalen Gokeöfen. G. Sachse. Pat 83. 
*777. Pat 85. 531. Pat 86. 175. Th. Bauer. Pat 
86. 175. G. Otto AGo Pat. 86. 477. — Ueberden 
Gokeofen von Bauer. Th. v. Bauer. L. 85. 171. 
A. Schmalz. L. 86. 446. — Vorrichtung zur 
Beschickung horizontaler Gokeöfen. R. W i n tz ek. 
Pat. 86. •104. — Einrichtung für horizontale 
Gokeöfen mit intermittirendem Betrieb zur Aus- 
übung von Druck auf die Kohlen. F. L ü r m an n. 
Pat. 86. 258. — Horizontaler Gokeofen mit hori- 
zontalen Gaskanälen. Fr. Brzezowski. Pat. 
86. 259. — Horizontaler Gokeofen mit oder ohne 
Gewinnung der sog. Nebenproducte. Gebr. 
Röchling. Pat 87. •1086. 

— Verbindung von Gokeöfen senkrechter Achse 
mit Lufterhitzern. G. Otto & Go. Pat 86. 817. 

— Verticale Gokeöfen. Th. Bauer. Pat 86. 
•258. Pat 86. 175. •365. Lothringer Eisen- 
werke in Ars a d. Mosel. Pat 86. 175. J. 
Gollin. Pat 87. *370. 

— Regenerativ-Gokeöfen zur Gewinnung der 
Nebenproducte. H. Herberz. Pat 82. *89. - 
Gokeofen mit Gewinnung der Nebenproducte. ^H. 
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Herberz u. C. Otto. Pat. 88. •752. — Ooke 
ofen zur gleichzeitigen Gewinnung von Theer u* 
Ammoniak. 0. Otto & Co. Pat. 88. ♦342. •344. 
Pat. 83. •es. — Cokeöfen mit Verwerthung der 
Nebenproducte. 83. 120 — Oarvö'B Vercokungs- 
ofen zur Gewinnung der Nebenproducte. 83. 
•086. — Ueber Cokeöfen unter besonderer Be- 
rflcksichtigung der Gewinnung von Nebenpro- 
ducten. A. Russen er. L. 83. 587. L. 84. 25. 
84.161. — Cokeöfen mit Gewinnung der Neben- 
producte im Ruhrbassin. Fr. Peters. L. 84 25. 

— Ueber Cokeöfen mit Theer- u. Ammoniak- 
gewinnung. Stercken. L. 84. 280. — Cokeöfen 
mit Gewinnung der Nebenproducte. Jameson. 
L. 84. 280. 84. ♦440. 0. Ruppert. Pat. 84. •363. 
Aug Klönne Pat. 84. ^573. R. de Solden- 
ho f f. Pat. 84. •eSS. -- Cokeöfen mit senkrechten 
Wandkanälen, mit oder ohne Gewinnung von 
Theer u. Ammoniak. O. Ruppert. Pat.84. ^807. 

— Neuerungen an Cokeöfen mit Theer- u. Am- 
moniakgewinnung. H. Herber z. Pat. 84. ^574. 
Pat. 85. 104. Pat. 86. 175. - Ueber die Coke- 
ofenconstruction mit Gewinnung der Nebenpro- 
ducte von G. Hoff mann u. deren Betrieb. Otto. 
85. *115. — Wasserverschlussventil für Coke- 
öfen mit Gewinnung der Nebenproducte. J. 
Quaglio. Pat. 87. •370. — Neuere Cokeöfen 
für Gewinnung der Nebenproducte. Th. Bauer. 
88. •424. 

Oefen. Cokeöfen. Neuerungen an Cokeöfen. J.Nico- 
las. Pat. 76. 425. Simon u. Carv^. L. 80. 419. 
C. Otto & Co. Pat. 80. 692. Pat 81 •404. Pat. 88. 
•501. Pat. 84 364. Pat. 87. *371. A. M. Chambers. 
Pat. 81. •622. F. Schalfer u. C. Jäger Pat. 
81 *622. H. C. Bull. Pat. 81. •835. A. Hüs- 
sener. Pat. 82. 536. Pat. 88. 69. H. Müller. 
Pat. 83. •453. H. Stier. Pat. 84. ^573. 825. Fr. 
Brunck. Pat. 84. ^572. Pat. 85. 259. R.Wintzek. 
Pat. 84. •700. Fr. Wittenberg. Pat. 84. •825. 
A. Chambers u. Th. Smith. Pat. 85. 633. J. 
Mac Culloch u. Th. Reid. Pat. 85. 633. T. 
V. Bauer. Pat. 88. •526. 

— Cokeofenthüre. C. Dahlmann. Pat. 83. *501. 
Pat. 86. 175. 

— Gaserzeugungsöfen, Neuerungen an Gaserzeug- 
ungsöfen. Kidd u. Barff. L. 76. 374. J. Kidd. 
76. 197. •207. — Kidd's Apparat zur Gaserzeug- 
ung aus Torf. E. Durand. L. 76. 355. — Gas- 
erzeugungsapparat für kleine Städte u. Fabriken. 
T Schreiber. L. 76. 559. — Ofen zur Vergas- 
ung klarer Brennstoffe. A. Faber du Faur. 
Pat. 81. *241. — Gasofen mit continuirlichem 
Betrieb. E. Langen. Pat. 83. ^196. — Ofen 
zur Erzeugung von Leuchtgas u. metallurgischer 
Coke. Rod berg. 83.758. — Gasofen zur gleich- 
zeitigen Bereitung von Oelgas u. Kohlengas. H. 



Liebau. Pat. 84. •402. — Gaserzeuger. F.Zahn. 
Pat 86. ^932. 
' — Mühlig's Leuchtofen. L. 80. 138. 
Oefen« Gasheizöfen s. a. unten Zimmeröfen. — Kiesel- 
gasofen. J. C. Akester. Pat. 74. 836. — Gas 
ofen mit constant bleibender Zugrichtung zur 
Theilung der Flamme. F. W. Lürmann. Pat. 
84. 170. 

— Neuerungen an Gasöfen. G. H. Carter. Pat. 

74. 45. J. Wallace. Pat. 74. 79. J. J. Black - 
ham. Pat. 74. 112. W. T. Wilson. Pat. 74. 
149. Jacquet. 74. 618. Pat. 74. 836. George. 
L. 74. 794. F. C. u. H. Cockey. Pat. 74. 835. 
W.W. Strode, J. Mackenzie u. E. P. Wil- 
liams. Pat. 74. 836. W. Harrold. Pat. 75. 
832. L van der Kelen. Pat. 76. 317. S. God- 
f rey. u. R. Howson. Pat. 77. 20. P. Law- 
rence. Pat. 77. 530. J. M. Holmes. Pat. 77. 
676. A.M.Silber. Pat. 81. *103. A. Hearing- 
ton. Pat. 84. •199. F. Schröer. Pat. 86. •537. 

— Gasöfen mit Regeneratorfeuerung s. a. unten 
Retortenöfen. — Gasofen mit Recuperatorfeuer- 
ung. Ponsard. 74. 835. L. 76. 151. s. a. V. 
Mac-Avoy. L. 74. 387. Perissd L. 76. 355. 

— Gasofen mit Recuperatorfeuerung, System 
Lencauchez. 74. 335. 79. 80. L. 82. 409. — 
Construction von Regenerativ • Gasöfen. J. R. 
Wright. Pat. 76. 690. — Neuerung anSiemens- 
schen Regenerativ-Gasöfen. H. Weis senf eis. 
Pat. 88. 135. — Das Princip der Regenerativ-Gas- 
öfen u. deren Betrieb. Fr Siemens. 85. 125. 

— Temperatur der mit Gas geheizten Oefen. S. 
Pörissö. L. 76. 122. — Ueber Gasöfen. H. 
Steg mann. L. 77. 346 

— Glasöfen s. a. unten Schmelzöfen. — Anwendung 
von Gasöfen bei der Tafelglasfabrikation. W. 
Dillinger. L. 77. 412. 

— Hochöfen siehe unten Schmelzöfen u. Oefen für 
metalluiigische Zwecke. 

— Kochöfen siehe Gaskochöfen u. unter Kochen. 

— Retortenöfen. Retortenofen von Somz^. 74. 27. 

— Verbesserte Vorrichtung zum Heizen der Re- 
tortenöfen. J. Townsend. Pat. 74. 78. — Ver- 
besserung an der Montirung der Retortenöfen. 
A. Malam. Pat. 74. 149. — Erichsen's Gas- 
ofen. L. 74. 316. — Gasofen zur Darstellung 
von Leuchtgas aus schweren Kohlenwasserstoffen. 
J. C. Tiffany. Pat. 74. 345. « Retortenofen 
für Braunkohlenfeuerung. Hörn. 74. 408. — 
Gasofen, System Le treu st. 74. 458. — Com- 
binirte Coke- u. Retortenöfen. P. Jensen. Pat. 
76.301. — - Retortenofen mit Kalkbrennofen ver- 
bunden. A. Wanchope, N. B. Niddrie u. J. 
Cowan. Pat. 76. 345. — Construction eines 
Retortenofens mit isolirtem Terrain. Fleischer. 

75. 609. — Gasofen für hohe Temperaturen- 
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Fletecher. L. 76. 214. — Retortenofen mit 
Gokeheisung. 6. Liegel. 76. 504. — Retorten- 
öfen mit Theerheizung G. Liegel. 76. 547. — 

— Die Retortenofen auf der Pariser Weltaus- 
stellung. 78. 497. 505. — Gasretortenofen. H. 
Adams. L. 78. 578. — Die Oefen von E. Haupt 
a. Mendheim, von Lang er er, Liegel, Ton. 
n a r etc. L. 80. 685. — RetortenofenOonstruction. 
W. P. Wilson. Pat 80.*725. — Retortenofen der 
SoQthMetropolitan Gasworks. L. 81.202. 

— Retortenanlage zur Herstellung von Oelgas. E* 
Mertz. Pat. 82. •266. — Ofen mit rotu^nder 
Retorte zur Erzeugung von Leuchtgas aus flüs- 
sigen Gelen. R. Schwarz. Pat. 82. *825. — 
Neuerung an Retorteneinbauten. Aug. Elönne. 
Pat. 85. 109. — Retortenofen für Theerfeuerung 
mit Theerzerstauber. Gebr. Körting. 86. *386. 

— Zweitheiliger Ofen für Gasretortenerhitzung. 
W. Jones. Pat. 86. •393. — Retortenofen zur 
Verbrennung von Breez. L. 86. 678. — Rostofen 
mit sog. Halbgasfeuerung. Leclaire. 87. 770. 

Oefea. Retortenöfen, Dessauer Sechserofen. 74. 408. — 
Retortenofen für sechs ovale Retorten. L. 76. 50. 

— Der Sechserofen. Hasse. 77. 397 — Der 
Siebenerofen. Hasse. 77.397. — Der Achterofen. 
W. Oechelhäuser. 77. 393. Hasse. 77.396.— 
Achterofen grosses Modell. L e nca u c h e z. L. 80. 
21. — Oonstruction von Oefen mit neun Re- 
torten. Coze. 77. 52 

~ Neuerungen an Retortenöfen. 74. 458. W. K ey. 
Pat 74. 151. W. Maquai. Pat. 74. 844. J. 
Patison. 74. 864. Pat. 74. 345. H. Walker. 

74. 750. Condict. 75. 101. Fleischer. 76. 
608. Taf. 6. J Tindall. 75. 642. G. Bennie. 
Pat. 77. 19. W. T. Oarpenter. Pat. 77. 676. 
A. Hegener. Pat. 82. •568. E. Schwarzer. 
83. ♦645. Pat. 84. ♦403. Th.Hahnu G.Pflücke. 
Pat. 85. 668. 

— Ueber P^etortenöfen. 74.709. W.Bäcker. 75. 
610 673. 735 805. 76. 106. 226. 473 A. Bonnet. 
77. 762. — Zur Frage der Productivität u. Oon- 
struction von Retortenöfen. H. Brehm. 74.646. 

75. 843. s. a. 75. 606. — Ueber die Zugverhält- 
nisse in verschiedenen Abtheilungen der Re- 
tortenöfen. A. Ol ding. 75. •498. 575. W. 
Bäcker. 75. 610. — Bau u. Heizung der Re- 
tortenöfen. Anderson. 75.641. — üeberPrice's 

• Patent-Retortenöfen. J. L. Bell. L. 76. 50. — 
Wärmeverhältnisse in Grasöfen, wenn feuchter 
Brennstoff verwendet wird. R. Ackermann, 
L. 77. 307. — lieber kleine Retortenöfen. C 
Müller. 80. 92. — Retortenöfen mit Bunsen 
sehen Brennern u. Resultate mit denselben, 
Merkens. 80. 95. — Benutzung der von Re- 
tortenöfen abgehenden Wärme zum Maschinen 
betrieb. L. Soubiran. 84. 750. — Ueber den 



Horn'schen Retortenofen. 84. 848. — Ueber den 
Retortenofen von Hasse- Vacherot. Thomas. 84. 
849. — Ueber den Rostofen Patent Hasse- 
Vacherot. Henne berg. L. 85. 277. — Kohlen- 
heizung bei Retortenöfen. A. Behn. 86. 695. — 
Entwicklung der Retortenöfen zur Leuchtgas- 
bereitung. Schreyer. L. 86. 759 — Betriebs- 
resultate eines Ofens mit geneigten Retorten. 
Coze. 87. 770. — Mittheilung über Retorten- 
öfen. Hörn. 88. 901. 
Oefen. Retortenöfen. Studien über die Gasöfen u. die 
Regeneration der Wärme. Kran tz.L. 74. 110. 146. 

— Die verschiedenen Retortenofensysteme für 
Gasheizung. Müller u. Eichelbrenner. L. 
75. 656. — Die Gasfeuerung bei Heizung der 
Retortenöfen. Ferd. Stein mann. L. 76. 53. 

— Ueber Retortenöfen mit Gasfeuerung. 76. 129. 
W. Bäcker. 84. *179. 86. nil. — Ueber Re- 
tortenöfen mit Kohlenoxydgasfeuerung. Hege- 
ner. 76.226.339.370. Hasse. 76.266. 77.98. 
Oechelhäuser. 76.299. Burckhardt. 77.267. 

— Betrieb eines Ofens mit 2 Retorten mit Gas- 
feuerung. F. Tonnar. 76. 200. — Ueber Ton- 
nar'sche Oefen. G. Seh aar. 78. 565. — 
Erfahrungen mit der Gasfeuerung und dem 
Schachtofen. F. Tonnar. 76. 300. — Ueber 
Gasfeuerungsöfen. Klönne. 77. 402. -- Ueber 
Retortenöfen mit Gasfeuerung. F. Fischer. 
L. 83. 734. 

— Der Retortenofen von G. Liegel. 74. 409. 
75. 769. 77. 65. — Neues Ofen -System. 
Liegel. 76. 502. 543. Taf. 17. s. a. 607. - 
Ueber den Liegel'schen Retortenofen. 75. 473. 
77. 659. 79. 383. Schiele. 75. 482. 76. 442. 
W.Bäcker. 75.673.807. Kosmann. 78.445. 
Aebert. 78. 445. Th. Friedleben. 78. 462. 
Liegel. 78. 648. 80. 501. 667. 8L 751. 
Klönne. 81. 39. 675. — Retortenofen mit Theer- 
heizung. Liegel. 78. 652. — Betriebsergebnisse 
mit LiegeVschen Retortenöfen in der Gasfabrik 
zu Frankfurt a. M. Schiele. 76. 552. — Be- 
triebsergebnisse der Liegel'schen Oefen in ver- 
schiedenen Gasanstalten. G. Liegel. 78. 152. 
563. 646. 79. 308. — Verbreitung der Liegel'schen 
Oefen. G. Liegel. 78. 3. — Betrieb mit Liegei- 
schen Oefen. 0. Müller. 80. 93. — Unter- 
suchung eines Generatorofens Liegel'scher CJon- 
struction. H. Bunte. 81. 297. — Zusammen- 
stellung der Beobachtungen an Liegelöfen für 
Cokefeuerung. H. Bunte. 81. 313. — Ver- 
besserungen in der Oonstruction der Generator- 
öfen. Liegel. 81. 393. — Erfahrungen u. Re- 
sultate mit einem Liegel- Achter-Ofen. Merkens. 
81. 421. — Entscheid in der Patentangelegenheit 
Klönne gegen Liegel, Oonstruction von Retorten- 
öfen betreffend. 81. 567. — Ueber Liegel'sche 
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Oefen. G. £. Stevenson. 81. 587. 820. - 
Dauer u. Unterhaltungskosten Liegerscher Oefen. 
C. Müller. 81. 387. 82 491. — Fortschritte 
im Ofenbau. Liegel. 82.367. 83.293. 84.233. 

— Gasofensystem Liegel. Beilage mit Tafel 
zu No. 10 des Journals 87. 

Oefen« Retortenöfen. Begenerativ-Gasöfen u. Gas- 
öfen mit Becuperatorfeuerung s. a. oben unter 
GasheizOfen. 

— Doppelofen mit sechs Betorten für Gasfeuerung 
mit Begeneration. Gaillard, Haillot & Co. 
L. 78. 235. •— Betortenofen mit Generatorfeuerung. 
Ch. F. Dietrich. 79. 107. — GasretortenOfen mit 
Begenerativ-Heizsystem. Foulis. L. 83. 167. 

— Gasgenerationsöfen auf dem Gaswerk zu Dessau. 
Oechelhäuser. 76. 6. s. a. 177. — Gasgene- 
rationsofen auf der NeustAdter Gasfabrik in 
Dresden. 76. 433. — Die Generatoröfen auf der 
Münchener Grasanstalt u. deren Betrieb. Schil- 
ling. 79. 263. Taf. 8 bis 11. 80. 180. Taf. 4. 
N. H. Schilling u. H. Bunte. 82. 727. Taf. 
12 bis 14. W. Hollweck. 86. 409. 87. 1004. 

— Die Greneratoröfen, Patent Haupt, auf der 
Gasanstalt in Brieg. L. Link. 80. 250. — Die 
Generatoröfen auf der Gasanstalt zu Dresden, 
Beobachtungen u. Vortheile bei deren Betrieb. 
Hasse. 80. 412. Taf. 6. — Die Generatoröfen 
der Gasanstalt in Köln. 82. 417. — Generator- 
ofen auf dem Pforzheimer Gaswerk. H. Brehm. 
82. 55». 

— Ueber Generator-, Begenerator- u. gewöhnliche 
Betortenofen. Hegen er. 76. 434. 439. 443. 
Oechelhäuser. 76. 435. 443. Hasse. 76. 441. 
Buhe. 76. 443. — Yersuchsresultate mit dem 
Generatorofen. A.Hegen er. 76. 370. — üeber 
Generatoröfen. 77. 91. F. Tonnar. 77. 192. 
Baupp. 77. 761. Müller. 78. 440. Liegel. 
78. 443. W. Oechelhäuser. 78. 626. — üeber 
Beseitigung der üebelstände, welche bei Gene- 
ratoröfen vorkommen können. Liegel. 80. 66. 

— Erfahrungen mit Generatoröfen bei niedrigem 
Schornstein. 80. 94. — Ueber Zweier- u. Dreie^ 
Betortenofen mit Generatoranlage. Liegel. 81. 
420. Merkens. 81. 421. — Ueber den Betrieb 
eines Zwei-Betortenofens mit Generatorfeuerung. 
G. Liegel. 82. 401. — Nasser Betrieb von 
Generatoröfen mit Cannelkohle. 83. 470. — 
Ueber den Bau von Generatoröfen. Hörn. 87. 
*1005. — Zur Entwicklungsgeschichte der Ge- 
neratoröfen. N. H. Schilling. 88. 354. — Con- 
trole durch Aufstellung vergleichbarer Daten über 
die Leistungen der einzelnen Greneratoröfen. E. 
Schilling. 80. 485. 

— Ueber den Gasretortenofen von Müller u. 
Eichelbrenner. 74. 539. Taf. 19. Lamy. L. 74. 
23. 215. s. a. 74. 613. 75. 473. 476. 481. 615. 



W. Bäcker. 76. 807. 76. 227. — MittheUung 
über den Gasofen von Müller & Fichet, welcher 
mit Generatorgasen geheizt wird. Fichet. L. 
74. 215. — Besultate mit dem Ofen von Müller, 
Fichet u. Eichelbrenner. Frey. 77. 401. 
Oefen* Retortenöfen, Gasofen mit Generatorfeuening 
nach System Siemens und die mit demselben 
erzielten Erspamngen. 74. 328. — Herstellungs- 
kosten der SiemensOefen. L. 78. 24. 

— Ueber die Generator -Betortenofen System 
Klönne. Netcke. 79. 494. 719. Ziegler, 79. 
497. 499. Grahn. 79. 498. Klönne. 79. 499. 
500. 722. — Das Haupt'sche u. das Klönne'sche 
System der Generatorofen- Anlagen . A. K 1 ö n n e. 
80. 336. — Ueber den Klönne'schen Ofen. A. 
Eitner. 81. 721. — Betriebsresultate mit einem 
Elönne'schen Achter • Generatorofen. K u g 1 e r . 
83. 796. 

— Ueber den Gasgeneratorofen von Bicheroox. 
Taskin. L. 75. 142. ~ Ueber Generatoröfen 
System Hasse. Döring. 79. 719. — Ueber Gold- 
beck'sche Generatoröfen. Flosky. 81. 631. 

— Ofenschauklappe. Hasse. 80. 416. Taf. 6. 
Fig. 4. ~ Abschluss von Entgasungsräumen 
durch gekühlte Thüren. F. W Lürmann. Pat. 83. 
776. — Arretirvorrichtung an Schauklappen. K. 
Arendt. Pat. 86. *57. — Oeffnungshebel an Schau- 
lochklappen. Max Hempel. Pat. 86. *558. 

— Schmelzöfen u. Oefen für metaliurgiache Zweck». 
Oefen für Stahl- u. Eisenfabrikation verbanden 
mit Leuchtgasbereitung. W. Gor man. Pat 74. 
79. — Schweissofen für Gasfeuerung u. erhitzte 
Luft. Lencauchez, Gaillard u. Haillot. 
L. 77. 599. — Gasgenerator in Verbindung mit 
Godefrey u. Howson's Puddelofen. Howson. 
L. 78. 72. — Verbesserte Form des Deville'schen 
Gebläseofens. Gh. Welch. L. 79. 176. — Flamm- 
öfen mit Gasfeuerung. G. Mendheim. Pat. 81. 
•170. — Einrichtung zum Schmelzen der Metalle 
mittels des elektrischen Stromes. W. Ch. Sie- 
mens. L. 81. 542. — Flammenvertheilung 
in Gasöfen, besonders Glas- u. Puddelöfen. A. 
de Boiche valier. L. 83. 620. — Siemens- 
scher Begenerativflammenofen mit Grobe- Lür- 
mann' schem Generator. F. Lürmann. Pat 83. 
418. — Gasofen zur Behandlung von Eisen u. 
Stahl nach dem Barff' sehen Verfahren der Rost- 
schützung. D. u. W. Thompson. Pat. 83. •897. 

— Begenerativ -Stahlschmelzofen. T. W. Dick. 
L. 84. 890. Fr. Siemens. 85. 149. Taf. 3 n. 4- 

— Verbesserungen an Gasflammöfen. L. 86. 277. 

— Vorrichtung an Oefen zur Darstellung oder 
Schmelzung von Metallen bei gleichzeitiger Ge- 
winnung von Kohlenoxydgas oder Schwefelkohlen- 
stoff. J. Quaglio, J. Pintsch u. Aug. Lentz. 
Pat. 85. *534. — Schmelzofen mit Wassergas- 
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betrieb. Lürmann. L. 85. 630. -- Schmek- 
ofen mit WasseiKMgenerator. Schmidbaoer. 
L. 86. 363. — Gaspaddelofen mit sagehörigem 
GaBenenger. F. AsthOver. L. 86. 668. — Tiegel-, 
Schmek- u. Glflhofen mit Regenerativ - Leacht- 
gasheixang. Fr. Siemens. Fat. 87. *1086. 
Oefeii. SchmelOfM u. Oefän für meta//urgi9ehe ZwBckB. 
GluschmelsOfen mit Hafen- n. Schüfchenbetrieb. 
Fr. Siemens. 85. 147. Taf. 2 n. 3. s. a. oben 
Glaaöfen. 

— Schmelxofen und Löthlampe mit Petroleum. 
Qaichenot. L. 75. 348. — Kleiner Gasofen 
zur Eneugong hoher Temperatoren fflr Labora- 
toriamsswecke. H. Rössler. 85. *84. Fat. 85. 
504. 

— Stadien Aber die Ansnatsong der Wftrme in 
den Oefen der Hatten werke. £. F. Dflrre. 
L. 76. 354. — üeber die Einwirkung der Hoch- 
ofengase u. der Alkalien auf das Zustellungs- 
material der Hochöfen. Lim bor. L. 78- 551. 

— Gewinnung von Anmioniak bei Hochöfen in 
England. L. 86. 54. — Anlagen sur Gewinnung 
von Theer u. Amnooniak bei Hochöfen.. L. 86. 
150. — Steinkohlen, Coke u. Holzkohlen als Hoch- 
ofenbrennmaterial. W. T h ö r n e r. L. 86. 668. 900. 

— Mm für dh Thonwaarenindustr/e. Nehse's Gas- 
ofen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk etc. 
L. Ramdohr. L. 76. 428. — Brennofen mit 
Gasfeuerung fttr Thon- u. Ziegelwaaren. G. M e n d- 
heim. L. 76. 718. — Die Bedeutung der Gas- 
feaerong u. der Gasöfen für das Brennen von 
PoneUan etc. H. Stegmann. L. 77. 45. — 
Gaskammerofen. G. M e n d h e i m. Fat. 83. *899. 

— Normalkegel fflr die Bestimmung der Tem- 
peraturen in den Oef^ der keramischen Industrie. 
H. Seger. L. 86. 363. s. a. Pyrometer. 

— WoMsergcuöfen, Retortenofen für Darstellung von 
Wasseigas. Wilson. L. 74. 318. R. F. Spiee. 
Fat. 74. 836. — Wasseigasofen für die Darstel- 
long des Gases im Kleinen. £. Dawson. 81. 
674. — Wassergasofen für continuirlichen Betrieb. 
C. Westphal. Fat 84 •444. — Neuerungen 
an Wasseigasofen. Schulz, Knaudt & Co. 
L. 85. 277. Farbaky A Sölcz. L. 86. ^509. 

— WoBmrhBiiSfen siehe Badeeinrichtungen im Re- 
gister für Wasserversorgung. 

~- Ztmm9rÖf0/f s. a. oben Gasheizöfen. — Füllofen zur 
Zimmerheizung. Job. Kammerer. L. 74. 215. 

— Zimmeröfen für Coke. 79. 195. — Die 
Zimmeröfen fflr Gokebrand auf der Pariser Welt- 
aosstellung. L. Lang. 70. 191. — Ueber Aus^ 
nntzung der Brennstoffe durch Zimmeröfen. F. 
Fischer. L. 79. 759. Bode. L. 82. 561. — 
Veränderung der Stubenöfen sur Ck>keheizung. 
C. Müller. 80. 98. — Apparat, jeden gewöhn- 
lichen Stubenofen ohne Rost mit Coke zu heizen. 



Merkens. 80. 98. — Können eiserne Oefen 
durch Entwicklung von Kohlenozyd schftdlich 
wirken? F. Fischer. L. 80. 685. — FüUofen 
mit directer Gasfeuerung. J. N. Rothweiler. 
Fat. 82. *568. — üeber Zimmeröfen -Construc- 
tionen. F. Sauser. L. 86. 788. — Ventilations- 
einrichtung an Zimmeröfen. Frey. Fat. 86. •987. 

— Neuerung an Füll- u. Reguliröfen. Fr. Lön- 
hol dt. Fat 86. *988. — Einsetzbare Heizvor- 
richtnng zur Umwandlung von Oefen u. Kaminen 
in solche mit oombinirter Gas- u. Cokefeuerung. 
Coglievina. Fat. 87. »1050. — Zimmeröfen 
für Gokeheizung. 88. *455. 

Oefen« Zfmmartf/iv/i.Fetroleumheizofen. The Boston 
Fetroleum Heating Company. Fat.84.*170. 

— Zimmerofen für gasartige oder flüssige Brenn- 
stoffe. Fr. Herrmann. Fat 84. ^200. 

— Gasöfen mit durchlöcherten Thonbrennem für 
Zimmerheizung. J. Adams. Fat. 80. 449. — 
Ueber Gasöfen für Zimmerheizung. Bach. 
L. 80. 756. J. G. Wobbe. 84. •140. — Gas- 
öfen für Zimmerheizung. F. Fischer. L. 88 
620. Wobbe. 88 *639. R. Kutscher. Fat. 
84. *200. Fat. 86. *156. A. Asche mann. 
Fat. 86. •894. J. Fh. Lipps. Fat. 86 »394. 
C. Braunwald. Fat. 88. *231. Aug. Beuls- 
hausen. Fat 88. *826. — RegenerativGas- 
»immerofen. Fr. Siemens. 85. •808. 87* ^740. 

— Der Siemens'sche Gas -Regenerativofen u. 
seine Leistungsfähigkeit verglichen mit dem 
Kutscher'schen Gasofen. W. Hempel. 87. *535. 

— Reflectorofen. Wybauw. 87. 612. — Ein- 
setzbarer Heizkörper zur Umwandlung eines 
Ofens beliebiger Construction in einen Gas- 
ofen. D. Coglievina. Fat 87. *1049 ~ 
Versuche mit Gasöfen für Zimmerfaeizung, 
sowohl über Nutzeffect wie über Wärmeverthei- 
lung. 88. 117. — Gasapparate für Zimmer- 
heizung. Bremer. L. 88. 335. — Gasheiz- 
apparat zum Einsetzen in Zimmeröfen. C. Flor in. 
Fat 88 ^826. — Der Regenerativ- Gasheizofen 
von Wybauw. 88. ♦1003. — Elegante Gas- 
heizöfen. J. G. Ho üben Sohn Carl. 88. 1141. 

Ofenthttren siehe Feuerthüren u. oben unter Coke- 

öfen. 
Oele. Feuergef&hrlichkeit verschiedener Oele. H e u- 
mann. L. 81. 510. — Verfahren, Erdpeche, 
Rohpetroleum, schwere Oele, Theer u. s. w. in 
Brennöl zu verwandeln. F. F. Rohart Fat 82. 
24. — Die Technologie der Fette u. Oele der 
Fossilien (Büneralöle) , sowie der Harzöle u. 
Schmiermittel. C. Seh a dl er. L. 85. 529. L. 86. 
92. 814. L. 87. 1046. — Apparat zur Bestim- 
mung der Viscosität der Oele. Engler. L. 86. 
54. — Apparat zur Bestimmung des Flüssigkeits- 
I grades von Mineralölen u. dergl. J. Stahl. Fat 
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86. *557. — Apparat um die FlüsEdgkeit der 
Oele zu messen. E. Borland u. A. Ghenevier. 
L. 88. 947. 
Oele. üeber das BaukulOl a. Oolzaöl. He ekel. 
L. 76. 828. 

— Erdöls, a. Petroleum. — Erdöllagerstätten am caspi' 
sehen Meere. L. 76. 864. — Geschichte u. Vorkom- 
men des Erdöls. L. 78. 726. — Das Vorkommen von 
Erdöl in der Gegend zwischen Braunschweig 
u. Celle. 81. 586. — Wesen, Ursprung u. Ent- 
stehung des Erdöls. Krämer. 86. 434. 461. — 
Das Erdöl von Baku, Geschichte, Gewinnung u- 
Verarbeitung. C. Engler. L 86. 728. 758. 974- 
D. J. Mendelejeff. L. 87. 169. — Verarbeit- 
ung des Erdöls auf Leucht- u. Schmieröle. F. 
A. Rossmässler. L. 86. 92. — Das Erdöl u 
seine Producte. B. Redwood. L. 87. 200. — 
Erdölindustrie in Galizien. 88. 236. — Das Erdöl 
u. seine Verwandten. H. Höfer. L. 88. 675« 
1002. Anm. — Die deutschen Erdöle. Engl er* 
L. 88. 768. — Die Erdölindustrie in Russland' 
M. Volkmann. 88. 1117. 

— Zusammensetzung u. Untersuchung von Erdöl. 
L. 81. 734. — Zusammenstellung der Untersuch- 
ungsmethoden für Erdöl u. ausf Ohrliche Be- 
schreibung des Abel-Verfahrens. L 82. 563. — 
Chemisch-technische Analysen der galizischen 
Erdöle. A. Nawratil. L. 83. 102. — Ueber 
den Gehalt der verschiedenen Erdölsorten an 
Pseudocumol u. Mesitylen. C. Engler. L. 86. 
901. — Ueber die Leuchtkraft des Erdöls. R. 
Zaloziecki. L. 86.728 — - Vergleichende Ver- 
suche über die Eigenschaften des kaukasischen 
u. des amerikanischen Erdöls. Engleru.Lewin. 
L. 87. 169. 

— Harzöie s. a. oben. — Harzöl als Beleuchtungs 
material. Guillemare. L. 77. 12. 

— Mineralöle s. a. Kerosin u. Rhigolen. — Gewin- 
nung von Schieferöl. O. Volger. L. 74. 752. — 
Die Mineralölindustrie in Sachsen U.Thüringen. 
74. 672. 75. 560. 564. 76. 529. 78. 739. 82. 610. 
83. 386. 84. 53. 86. 284. 610. 706. 87. 307. 693. 
88. 831. — Sicherheitsapparat für die Aufbe- 
wahrung u. den Gebrauch von Mineralölen. 
Paillet. L. 76. 102. — Mineral Sperm OiJ, 
Siedepunkt u. spedf. Gewicht. 76. 212. — Recti- 
fication von Mineralölen. J. 8. Muir. L. 76. 299. 

— Verwendung von Mineralölen zur Erzeugung 
von Dampf. W. Gadd. L. 76. 151. — Geschichte 
der Mineralölgewinnung im Elsass. M. Mieg. 
L. 83. 533. — Siedepunkt, Entflammungs- u. Ent- 
zündungstemperatur von Mineralöl F.Gantter. 
L. 87. 551. — Destillationsverfahren für Mine- 
ralöle. G. Alexeew. Pat. 88. •229. 

— Paraffinöl. Biographie von Young, dem Gründer 
der Paraffinölindustrie. L. 74. 273. — Paraffin- 



ölfabrikation in Sachsen u. Thüringen. 74. 672. 
76. 562. 564. 76. 530. 78. 740. 82. 610. 86. 284. 
610. 87. 693. — Salon-Gasöl. 78. 359. Anm. - 
Verwendung zur Leuchtgasdarstellung. 74. 674. 
76. 517. 8. a. Gasbereitung. — Benutzung der 
bei der Paraffinöldarstellung aus bituminösem 
Schiefer erhaltenen Gase. Young. 76. 706. — 
Parafßn- u. Mineralölgewinnung in der Provinz 
Sachsen. L. Grotowsky. L. 77. 308. — Ge- 
schichte u. gegenwärtiger Stand der Parafßnöl- 
industrie. H. Brnnton. L. 81. 436. — Ueber 
Vergasung des Paraffinöles als Anfbesserunge- 
material für die Gasbereitung. Merkens. 82. 
328. C. Müller. 82. 329. — Siedepunkt, Ent 
flammungs- u. Entzündungstemperatur von Pa- 
raffinöl. F. Gantter. L. 87. 551. — Ueber das 
bei der Destillation von Paraffinöl auftretende 
Gas. G. Beilby u. M'Arthur. L. 88. 84. 

Oele. Schmieröle u. Schmiermaterialien. Siedepunkt a, 
specif . Gewicht von Schmieröl. 76. 212. — Schäd 
lichkeit der Fettschmierung bei Dampfcylindem. 
A. Schondorff. L. 76. 683. — Die Prüfung 
der Schmiermaterialien. E. Donath. L. 81. 20, 

— Darstellung von Schmiermitteln R. Irvine, 
Pat. 82. 92. — Prüfung u. Wahl von Schmier 
materialien. R. Jahns. L. 82. 528. — Apparat 
zur Gewinnung von Schmieröl bei der Herstel 
lung von Kohlenwasserstoffheizgas. Inter 
national Vapor-Fuel, Carbon-Iron and 
Manufacturing Company. Pat. 83. •591 

— Verfahren zum Destilliren harzfreier Schmier- 
u. Einfettungsöle aus Rohpetroleum u. Braun- 
kohlentheerölen. C. Roth u. A. ParrisiuB. 
Pat. 86. 903. — Fabrikation von Schmieröl aas 
Baku'scher Naphta. F. A. Rossmässler. L. 

86. 256. 279. L. 86. 92. — Fabrikation der Mine- 
ralschmieröle. L. 86. 606. — Die Untersuchung 
der Schmieröle und Fette mit spedeller Berück- 
sichtigung der Mineralöle. H. Gusenberger. 
L. 86. 639. — Bestimmung der Zähigkeit der 
Schmieröle. J. Traube. L. 87. 799. — Ueber 
Schmiennaterial. Baumgärtel. 87. 1007. Die hl. 

87. 1007. 

— Solaröl. Die Solarölfabrikation in Sachsen u. 
Thüringen. 74. 672. 76. 560. 564. 76. 530. 78. 
740. 84. 55. 86. 610. 87. 693. 88. 446. — Preise 
in Deutschland von 1865 bis 1875. 76. 770. - 
Siedepunkt, Entflammungs- u. Entzündungstem- 
peratur des Solaröls. F. Gantter. L. 87. 551. 

— Theeröle, Saville's Destillations- u. Rectifications 
apparate für Theeröle. Lamy. L. 77. 56. — Ge- 
winnung von Leichtöl, Mittelöl, Schweröl u. 
Anthracenöl nebst Angabe des specif. Gewichtes 
dieserOele. Krämer. 87.852. 8.a.L.T.Wright. 



88. 508. 



Digitized by 



Google 



BeleuchtungBwesen. — I. Sachregister. 



107 



Oele. Theerö/0. Stlckstoitgebalt W. Smith. L. 85. 
15. — Entflammungs- u. Entzündungstemperatar. 

F. Gantter. L. 87. 551. 

— üeber die im Steinkohlentheeröl enthaltenen 
Kresole. H.£. Armstrong. L 74. 316. — Zur 
Kenntnifls des Buchenholstheeröls. A. W. Hoi- 
mann. L. 75. 141. — Physikalische u. chemische 
Eigenschaften der Holzöle aus dem Holztheer. 

G. TheniuB. L. 78. 552. — Zusammenhang 
der Sfturen des Holzessigs mit den Holzölen. 6. 
Krftmer u. M. Grodzki. L. 79. 173. — üeber 
die zwischen dem Naphtalin u. Acenaphten 
siedenden Steinkohlentheeröle. Ang. Emmert 
u. Fr. Reingruber. L. 82. 563. — üeber die 
Beziehungen zu den Kohlenwasserstoffen der 
Braun* u. Steinkohlentheeröle. 0. Krftmer u. 
W. Böttcher. L. 87. 651. — Beiträge zur Kennt- 
niss der zwischen 170 n. 200^ siedenden Bestand- 
theile des Steinkohlentheeröls. Ose. Jacobson. 
L. 86. 848. — Zusammensetzung der bei der 
fractionirten Destillation des Theers zwischen 
170 n. 210^ gewonnenen neutralen Oele. K. E. 
Schulze. L. 87. 1081. 

— Anwendung von Theerölen zur Heizung. L. 77. 
55. - Darstellung von Benzol aus Braunkohlen- 



theeröl. Wichelhaus n. Salzmann. L. 79. 
176. — Verarbeitung von Braunkohlentheerölen 
auf harzfreie Schmier- u. Einfettungsöle. C. Roth 
u. A. Parrisius. Pat. 85. 903. — Verwerthung 
der Abfallsaure der Theer- u. Mineralölfabnken. 
Chemische Fabrik s-Actiengesellschaft 
in Hamburg. Pat. 86. 981. 

Oelgas siehe Gasbereitung, Leuchtgas u. Oefen. 

Oelgasanstalteii siehe unter Gasanstalten. 

OelreserToir. Das Oehreservoir für die Montan- 
werke in Halle. L. 88. 408 

Oelsinre. Verwendung der Oelsfture aus Stearin- 
fabriken zu Beleuchtungszwecken u. deren Leucht- 
kraft. Krdl. L. 74. 833. 

Oletnsilnre« Bestimmung u. Trennung von Stearin- 
säure. J. David. L. 78. 704. 

OliTin-Alkohol-Sanerstaffllclit. L. Harnecker. 
L. 74. 727. 

Oiokerlt siehe Erdwachs. 

Oion« üeber die Bildung des Ozons bei der Ver> 
brennung. W. Radulocoitsch. L. 74. 761. — 
Bildung bei der Verbrennung von Leuchtgas. 
R. H. Ridon. L. 80. 653. — Löw's Apparat 
zur industriellen Darstellung des Ozons. Ott. 
L. 74. 751. 



P. 



Palladiam. Eigenschaften. J. J. Coquillon. 
L. 77. 199. — Verhalten in der Alkoholflamme. 
F. Wöhler. L. 77. 237. — Verhalten zu Leucht- 
gas. Th. Wilm. L. 81. 543. 733. 

PaUadinmclilorflr. Anwendung zum Auffinden 
von Undichtigkeiten im Strassenrohmetz ffir 
Gasbeleuchtung. H. Bunte. 86. 504. 737. 

Puklasit^ ein Ezplosionsstoff aus einem Gemisch 
von Schwefelkohlenstoff u. üntersalpetersfture. 
R Turpin. Pat. 83. 104. 

Papier. Einfluss des Gaslichtes auf das Vergilben 
des Papieres. J. Wiesner. L. 88. 189. 

Paraffln« Gewinnung, Verwendung u. Verwerthung 
der Nebenproducte. L. G r o t o w s k y. L. 77. 308. 
— Abscheiden aus Petroleum. R Smith. Pat. 
86. •211. — Gewinnung auf der Concordiagrube 
bei Nachterstedt. E, Schatz. L. 87. 799. — 

- Formel. Pouchet. L. 74. 761. — Specifisches 
Gewicht.. Albrecht. L. 76. 149. — Entfärben 
mittels Knochenkohle. L. Ramdohr. L. 75. 
464. — Einwirkung von Sauerstoff. H. N. Jazu- 
kowitsch. L. 75. 682. 

- üeber die Paraffinindustrie. F. Field. L. 74. 
215. — Geschichte u. gegenwärtiger Stand der 
Paraffinindustrie. H Brunton. L. 81. 436. — 



Die Paraffinindustrie in Sachsen u. Thüringen. 
74. 673. 75. 561. 564. 76. 530. 78. 740. 82. 
610. 83. 386. 84. 53. 86. 610. 706. 87. 307. 
693. 88. 445. 831. 

Paraffine. Die Paraffine in dem fabrikmässig 
daiigestellten Wassergas. H. Morton u. W. E. 
Geyer. L. 78. 480. 

Parafflnkerseii siehe Kerzen, Paraffin u. Photo- 
metrie. 

ParafllnSI siehe unter Oele. 

Patente, s. a. Gesetze u. Processe. — Ueber Patent- 
wesen. L. 77. 529. s. a. 81. 121. — Illustrirte 
Patentberichte. L. 79. 735. — Sachliche Wür- 
digung der in Deutschland ertheüten Patente. 

- E. Blum. L. 81. 46. — Einfiuss des Patent- 
wesens auf die verschiedenen Vereinsfächer. 
Schiele. 82. 476 — Ueber die in Deutsch- 
land angem eldeten elektrischen Patente. N e e s e n . 
L. 83 735. — Ueber die Bedeutung der Patente, 
insbesondere der elektrotechnischen Patente. Fr. 
Hasslacher. 84. 173. — Zur Statistik der 
Patente. 85. 131. — Die in Amerika im Jahre 
1884 ertheüten Patente. L. 85. 305. — Ver- 
handlungen der Patentkommission. 87. 36. 

Pentan. Eigenschaften. Harcourt. 88. 1133. 

Pentanlampe siehe Lampen u. Photometrie. 
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Personallm« Todssfä/h u. Nekrologe, 

Beigrand, Director der EanaliBation a. 
Wasserversoigung der Stadt Paris. 78. 288. 

Bendert, Carl Friedrich, Director der 
Teplitz-Schönaaer Gasanstalt. 85. 706. 768. 
Berg, Th. Fr. B., Oberbanrath in Hannover. 

83. 829. 

Dresser, G. W., Major in Newport. Heraus- 
geber des amerikanischen Gasjonmals. 88. 392. 

Emminger, Brano» Generaldirector der 
Gesellschaft für Gasindnstrie sn Angsburg. 86. 
567. 87. 1003. 

Franke, F. W., Director der Dortmunder 
Gasanstalt. 83. 469. 

Franke, Bob., Gasdirector in Gera. 85. 643. 

Füller, J. B., Elektrotechniker. 79. 224. 

G ei th , J. B., Fabrikbesitser u. froherer Pächter 
der Gasanstolt in Eobnrg. 84. 379. 409. 

Grischow, Eugen, Director der Gas- u. 
Wasserwerke in Halbenstadt. 84. 1. 

Ilgen, Fr. H. W., Gaswerksdirector in St. 
Ingbert. 88. 45. 

Kau s 1er, Ed. Friedr., Gasdirector in Nürn- 
berg. 74. 678. 

K r a k o w , Ad., Ingenieur zu Koblenz. 88 . 39 . 314 . 

Kreuser, Otto, Director der Gasbeleuchtnngs- 
gesellschaft in Stuttgart. 84. 379. 450. 

Kühneil, C. A., kgl. Baumeister. 78. 186. 

Kurgas, Emil, Director der Gas- u. Wasser- 
werke in Biga. 80. 457. 531. 

Lang, Conrad, Director der städtischen Gas- 
u. Wasserwerke in Karlsruhe. 81. 57. 

L e t h e b y , Dr., englischer Chemiker. 76 1 99. 

M a 1 1 e t , A., Chef der chemischen Abtheilung 
der Gasgesellschaft in Paris. 85. 115. 

Marth, B., Director der Wasserwerke in 
Graz. 77. 49. 

Melsens, Louis Henry F., Professor, Mit- 
glied der Akademie etc. u.Gasverificator der Stadt 
Brüssel. 86. 398. 

Miltner, J. A., Ingenieur u. Director der 
Gascompagnie in Amsterdam. 88. 894. 

Motard, Dr. H., der Erfinder der Stearin- 
kerzen. L. 82. 227. 

Nichols, W. Bipley, Professor am techno- 
logischen Institut in Boston (Mass). 87. 88. 

Pazzani, Jul., Erbauer u. Leiter der Gas- 
werke der Imperial-Continental-Gas-Association. 
88. 1003. 

Pepys, William Hasledine, Director der Im- 
perialContinentalGasanstalten zu Köln u. Ehren- 
feld. 80. 457. 531. 

Peters, Director der Gas- u. Wasserwerke 
in Weimar. 87. 178. 

Pin t seh, Julius, Commerzienrath in Berlin. 

84. 34. 



PersoBalla« Todeefälie u. Mekro/oge. 

Bau» L., Betriebsingenieur der Bndapester 
Gaswerke. 80. 595. 
Biebeck, Commerzienrath in Halle. 83. 115. 
Biedinger, L. A., Finanzrath in Augsboiig. 

79. 301. 

Schlosser, Gasanstaltsinspector in Schweid- 
nitz. 86. 971. 

Schmidt, C, kgl. Baurath in Breslau. 88. 
894. 

Servier, Ed., Ingenieur u. Bedactenr des Jour- 
nals des usines ä gas. 85. 460. 

Siemens, Ch. W., in London. 88. 790. 

Spielhagen, Gottfried, Director der Gas- 
anstalten zu Nürnberg u. Weilheim. 76. 67. 

Spreng, Albert, Leiter der Gasanstalt in 
Freiburg im Brg. 85. 140. 

Sy, Friedrich, technischer Director der Gaa- 
fabrik in Begensburg. 84. 179. 

Thurston, B. W., Director der Gasanstalt 
in Hamburg. 85. 612. 

Trapp, Konrad, Bergwerksdirector auf Georg- 
Marienhütte u. Ibbenbüren. 86. 350. 

Unruh, v. , Mitglied des Directoriums der 
deutschen Continental-Gasgesellschaft. 86. 133. 

Yitry, de, Director der Gaswerke in Genua. 
86. 158. 

Voss, Wilhelm, Oberingenieur der deutschen 
Continental-Gasgesellschaft. 78. 461. 

Werner, Bruno August, Dbector der Gas- 
anstalt in Würzen. 86. 542. 

Winterwerber, L., Director der Gesellßchaft 
für Gasindustrie in Augsburg. 77. 1. 

Witt eck, L., Director der Gasanstalt in 
Anoona. 80. 305. 

Ziegler, Heinrich Friedrich, Director dee 
Gaswerks zu Hanau. 82. 210. 
Personalla« Ehrungen, 

Bell» Graham, Erfinder des Telephons. 80. 48& 

Bijard, Director der Gasanstalt in Cairo. 
83. 76. 

B ürkli-Z i egl e r, Arnold, Ingenieur in Züiich. 
83. 636. 

Bunte, Dr. H., Generalsecretftr des Deutschen 
Vereins der Gas- u. Wasserfachmänner, München. 
86. 540. 

Ehmann, Dr. v., Baudirector in Stuttgart 

80. 737. 87. 959. 

Elster, Siegmar, in Berlin. 88. 554. 
Haas, E., m Mains. 88. 1143. 
Ladyguine, Elektrotechniker. L. 75. 463. 
Livesey, Geo, Gasdirector in London. 82.468. 
Lowe, Thaddens 8. C, Professor. L. 87. 613. 
Murdoch, W., in London. 88. 706. 
Pierre, Director der Wasserwerke in Cairo. 
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PerBOBaMa» Ehrungen, 

Salbach, kgl. Baurath in Dresden. 76. 242. 

Schiele, Simon, Gasdirector in Frankfurt 
a. M. 88. 405. 

Schilling, Dr. N. H., Qeneraldirector der 
Gaswerke in Manchen. 86. 540. 

Schneider, H., Gasanstaltsdirector u. Stadt- 
iMuirath in Cottbos. 86. 316. 

Siemens, Friedrich, in Dresden. 84. 410. 
85. 702 86. 342. 

Walter, A., Verwalter der Gasindustrie-Ge- 
seUschaft in Augsburg. 84. 756. 

Wo b b e, G., Gasdirector in Hamburg. 82. 755. 
" Ehrungen von Firmen, 

BuBs, Sombart & Co., Magdebuig. 86. 824. 

Chamo ttefabrik-Actienge Seilschaft 
vormals Didier in Stettin. 88. 740. 84. 655. 

85. 759. 88. 1148. 
Gasmototorenfabrik Deutz. 86. 702. 
Gebrfider Körting in Hannover. 84. 181. 

86. 702. 

HMeinecke, Wassermesserfabrik in Breslau. 
84. 872. 

Schftffern.Oehlmann in Berlin. 88.1095. 

A. C. Spanner, Wassermesserfabrik in Wien. 
88. 740. 

H. J. Vygen & Co. 85. 759. * 

— Ehrungen verschiedener Firmen durch Ve^ 
leihung goldner, silberner u. bronsener Medaillen 
fOr Gasapparate. 84. 158. 

PetroIemM s. a. Erdöl unter Oele. 

— Ursprung. Byasson. L. 77. 40. — Ueber die 
EntstehungsverhAltnisse. Mendelejeff. L. 77. 
526. — Petroleum u. Erdwachs. A. Burg mann. 
L 8L 20. 140. — Voikommen u. Ursprung. 
Noldecke. L. 83. 737. ^ Das Petroleum u. 
Bdne Zukunft C. M arvin. L. 84. 729. — 
Bas Petroleum, seine Geschichte, sein Ursprung 
u. seine Gewinnung in allen LAndem der Welt. 
P F. Hue. L. 86. 152. L. 88. 228. — Das 
Petroleum u. seine Producte. B. Red wo od. L. 
86. 813. — Praktische Abhandlung über Petro- 
leum. Benj. J. A. Crew. L. 87. 682. — Das 
Petroleum. W. de Fonvielle. L. 87. 1175. 
- Entstehung. 88. 1002. 

— Ueber Petroleumquellen in der Lfinebuiger Heide. 
75. 114. 562. 77. 47. — Die Erdwachs- u. Pe- 
trolenmgmben in Galisien. G. Fauk. L. 75. 
342. — Petroleumquellen bei Gheliff in Algier. 
L. 75. 413. — Die Petroleumgebiete Bakus u. 
Peniens. H. £. Gintl. L. 76. 629. ~ Der 
Petroleumreichthum Amerikas. L. Simon in. 
L. 76. 719. s. a. L. 81. 201. — Vorkommen u. 
H&ndelsverhAltnisse des Petroleums in Bumiinien. 
Gintl. L. 78. 726. — Vorkommen in Galiden. 
Racskiewics. L. 70. 478. s. a. L. 81. 201. 



— Vorkommen in verschiedenen Lftndem. 81. 
85. — Vorkommen im nordwestlichen Deutsch- 
land. Noeldeke. L. 81. 436. — Die Fundstätten 
des Petroleums mit besonderer Berflc^sichtigung 
der deutschen Erdöllager. C. Engler. L. 81. 
732. — Die Petroleumquellen in Transkaukasien. 
Peacock. L. 82. 868. — Ueber einige Fund- 
orte in Ungarn. A. Okulus. L. 84. 26. — Ueber 
die Petroleumgebiete Mitteleuropas, besonders 
Norddeutschlands. L. Piedboeuf. L. 84. 26. 

— Vorkommen in Europa. L. 86. 848. 
Petroleun. Gewinnung. 81. 85. Harri s.L. 86.53. — 

Beiträge su einer rationellen Petroleumschflrfung. 
A. Okulus. L. 82. 118. — Ueber Petroleum- 
versorgung. L. 88. 683. — Gewinnung u. Ver- 
wendung. R. Red wo od. L. 87. 583. — Pro- 
duction. 88. 1002. — Einfluss auf die Entwick- 
lung der Gasindustrie. N.H.Schilling. 88.184. 

— Petroleumbohrnngen im Norder Dithmarschen. 

80. 392. — Gewinnung in OelheimT E. Beide- 
meister. 82. 150. E. R. 83. 786. — Entwick- 
lung der Petroleumindustrie in der Provinz Han- 
nover. 82. 611. — Neue Bohrungen in Deutsch- 
land. Pollmann. L. 83. 167. 

— Zur Petroleumgewinnung in Galisien. E. Win- 
dakiewics. L. 74. 667. Jul. Noth. L. 76. 86. 
s. a. L. 81. 201. 84. 642. — Geschichtliche 
Skiuen der Petroleumindustrie Gralisiens. H. 
Walter. L. 81. 436. — Die Petroleumindustrie 
Galidens. F. Montag. L. 82. 683. s. a. 84. 642. 

— Die Petroleumgewinnung in Westgalisien. C. 
Haupt. L. 85. 477. — Die Petroleumindustrie 
des Kaukasus auf der Pariser Weltausstellung. 
78. 530. — Die Petrolenmindustrie im Kaukasus. 
83. 529. — Die Petroleumindustrie in Rumänien. 
St. OlszewskL L. 88. 735. — Die russische 
Petroleumindustrie. L. 84. 239. — Die russische 
Petroleumindustrie. L. 85. 102. 

— Entdeckung, Ausbeutung u. Verwerthung in den 
amerikanischen Staaten. Ad. Ott. L. 75. 102. — 
Zur Geschichte der Petroleumindustrie Amerikas. 

81. 87. — Production in Amerika. 81. 85. L. 88. 
230. — Die Petroleumindustrie in Amerika. 88. 
528. L. 88. 532. 

— Production inPensylvanien. F. H. W rigley. L. 76. 
423. s. a. L. 80. 51. — Ueber Gegenwart u. Zukunft 
der Petroleumdistricte in Pensylvanien. E. W rig- 
ley. L. 79. 791. — Aufspeicherung in Pensyl- 
vanien. L. 82. 118. — Die Petroleumindustrie in 
Pensylvanien. Lefaiv^re. L. 85. 255. 

— Gefilbrlichkeit beim Transport. Barr et. L. 74. 
109. — Rohrleitungen ffir Petroleum in Amerika. 
74. 684. L. 74. 388. 75. 199. L. 85. 388. — 
Transport raffinirten Petroleums mittels Rohr- 
leitung von Bremen nach Duisburg. L. 88. 102. 
^ Der Petroleumtransport in Rohrleitungen. L. 
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86. 731. — Rohrleitung fflr Baka-Petroleum. 
L. 87. 231. 
Petrolenm. KanalschilHahrt für Petroleum im 
Winter. Ch. Plagge. L. 74. 388. — Transport 
auf Dampfschiffen. L. 86. 418. — Petroleumtrans- 
port in Behälter. (Tank) Schiffen. L. 86. 959. 
— Verschiffung des Petroleums. Gäde. L. 87. 
301. 

— Darniederliegen des Petroleumhandels in den 
Vereinigten Staaten Nordamerikas. 75. 35. — 
Production, Consum, Preis in Hamburg. 74. 80. 
76. 601. — Einführung fremden Petroleums nach 
Oesterreich-Üngam. £. Windakiewicc. L. 76. 
103. — Petroleumexport der Vereinigten Staaten. 

75. 601. — Preise in Deutschland 1865 bis 1875. 

76. 770. — Petroleumstatistik der Vereinigten 
Staaten. Chan dl er. L. 78. 477. — Petroleum- 
Eoll im Deutschen Reich. 79. 461 — Zur Ein- 
fflhrung von Rohpetroleum nach Deutschland. 
84. 159. — Ueber die Weltlage des Petroleum- 
geschftftes. L. 84. 239. — Petroleumexport der 
Vereinigten Staaten. 85. 640. — Zunahme der 
Einfuhr von Petroleum in Grossbritannien wäh- 
rend der Jahre 1883 bis 1885. L. 86. 606. — 
Einfuhr u. Werth in Hamburg. 86. 853. -— Ausfuhr 
aus Amerika u. Consum verschiedener Länder. 
86. 973. — Einfuhr in Hamburg. 87. 1053. — 
Geschäftsbericht der Bremer Petroleumbörse. 
88. 472. 

— Ueber das Petroleum in Rumänien. L. 76. 413. 

— Die chemische Zusammensetzung des Pensyl- 
vania- Petroleums S. P. Sadler. L. 77. 345. 

— Untersuchungen amerikanischer u. russischer 
Petroleumsorten. J. Biel. L. 79. 521. — Ueber 
kaukasisches Petroleum. Beilstein u. Kurba- 
tow. L. 81. 734. L. 88. 53. — Untersuchung des 
kaukasischen Petroleums. Markownikow u. 
Ogloblin. L. 82. 338. — Zur Kenntniss des 
kaukasischen Petroleums. Beilstein. L. 85. 
256. — Güte der russisch-kaukasischen Handels- 
marke (Baku). C. Engler. L. 86. 501. — Ueber 
das russische Petroleum. 86. 538. 974. — Unter- 
suchungsresultate über die Leuchtkraft des Oel- 
heimer u. des amerikanischen Petroleums. Graf. 
L. 82. 118. — Ueber die Bestandtheile des gali- 
zischen Petroleums. Lachowicz. L. 84. 25. — 
Gehalt des Petroleums an schweren, Über 300^ 
siedenden Oeltheilen. C. Engler. L. 85. 500. 

— Mittlere Zusammensetzung. V. B Lewes. 
88. 1072. 

— Die Veränderungen verschiedener Petroleum- 
sorten beim Brennen auf der Lampe. Junker. 
L. 83. 532. — Ueber die Ursachen der mangel- 
haften Leuchtkraft von Petroleumsorten. L. M a r- 
quardt. 84.776. — Ueber den Zusammenhang 
zwischen Leuchtkraft, Siedetemperatur u. Ent- 



flammungspunkt des Petroleums. C. Engler. 
L. 85. 500. — Einfluss der schwersiedenden 
Oeltheile auf die Leuchtkraft. C. Engler. L. 
85. 501. 
Petrolenm. Verbesserung in der Behandlung von 
rohem Petroleum zu Heizzwecken. J. A. J oh n so n. 
Pat 74. 219. — Die RafEination des Rohpetro^ 
leums. A. Ott. 75. 209. — Schlechtes Petro 
leum u. Maassregeln zur Abhülfe. 79. 108. 306. 
— Da amerikanische Rohpetroleum, sein specii 
Gewicht u. seine Raffination. 81. 86. — Gewin- 
nung von Picen aus Petroleumrückständen. C. 
Grabe U.J.Walter. L. 81. 510. — Gewinnung 
von Benzol, Naphtalin u. Anthraoen aus Petro- 
leumrückständen. Liebermann. 82. 809. — 
Verfahren zur Zerlegung des rohen Petroleums 
in Primär- u. Secundäröl. Halvorsen ProcesB 
Company. Pat. 86. *873.' — Benutzung der 
Petroleumrückstände zur Locomotivfeuerung. Th. 
Urquhart. L. 85. 528. — Beseitigung u. Ver 
werthung der Abfallsäure in Petroleumraffinerien. 
L. 85. 901. — Verarbeitung von Rohpetroleum 
auf harzfreie Schmier- u. EinfettungsOle. G. Roth 
u. A. Parrisius. Pat. 85. 903. — Abscheiden 
von Paraffin u. Stearin aus Petroleum. R. Sm ith. 
Pat. 86. *211. — Apparat zur mechanischen Zer- 
legung von schweren Oelen des Rohpetroleums. 
Halvorson Process Company. Pat. 86. 
•211. — Ueber die deutschen Rohpetrole, deren 
Untersuchung u. Verarbeitung. G. Krämer n. 
W. Böttcher. L. 88. 769. 

— Ueber die Heptane aus Petroleum. C. Schor- 
le mm er. L. 74. 76. — Ueber das Vorkommen 
u. die Zusammensetzung von Säuren im Boh- 
petroleum. C. Hell u. R Medinger. L 74. 
704. — Untersuchung über die Paraffine des 
pensylvanischen Petroleums. T. M. Morgan. 
L. 75. 892. — Ueber die Verbrennung der flüch- 
tigen Kohlenwasserstoffe des Petroleums im 
Sauerstoffgase. R. Günsberg. L. 78. 705. - 
Ueber die Zersetzung des Petroleums durch 
Ueberhitzen. M. Letny. L. 79. 173. - Ueber 
die pyrogenen Kohlenwasserstoffe des amerika- 
nischen Petroleums. L. Prunier. L. 79. 789. — 
Ueber die Kohlenwasserstoffe des amerikanischen 
Petroleums. Beil st ein u. Kurba tow. L. 81. 
364. — Ueber das Vorkommen des Paraxylols 
im galizischen Petroleum. Pawlewski. L. 85. 
846. 

— Kostenvergleich bei Anwendung von Spiritos, 
Petroleum u. Leuchtgas za Beheizimgszwecken 
für den Laboratoriumsgebrauch. A. Wagner, 
74. 623 — Verhalten von Petroleum zu Stein- 
kohlengas. Aebert. 74. 790. — Ueber Vergas- 
ung von Petroleum. P i n ts ch. 74. 790. s. a. Gas- 
bereitung. — Werth als Ersatzmittel fürCannel- 
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kohle. A. Wagner. 76. 208. L. 76. 344. — :Da8 
Peirolenm als Beleachtungsraaterial in hygieni- 
scher ßeziehnng. H. Vohl. L. 76. 414. — An- 
wendung von rohem Petrolenm znr Hetzang. L. 
77.55. 
PetroleuB» Brand in denPetrolenmgrnben znBorys- 
law. L. 74. 660. — Ueber Petrolenmbrttnde n. ihre 
Löflchmittel H. Weidenbnsch. 76. 175. — 
Hochsiedendes Petroleum als Lenchtmaterial u. 
die Feuergeffthrlichkeit des Handelspetroleams. 
C.Heu mann. L. 77. 413. -— Das Reichsgesund- 
heitsamt Aber die Grefilhrlichkeit des Petroleums. 
78. 359. — Ueber das Brennen von Petrolenm 
au! Wasser. L. Hagen. L. 78. 520. — Ent- 
zOnduDg von Petroleumquellen u. Bassins in 
Pensylvanien durch den Blitz. 80. 499. — Feuer- 
geffthrlichkeit. Heumann. L. 81. 510. — üeber 
die Explosionsgefahr des Petroleums u. ihre Ab- 
wendung. R. Weber. L. 81. 510. — Erhebungen 
aber die vorkommenden Explosionen von Petro- 
leumlampen u. Versuche über die Beziehungen 
der Gefahrtemperatur brennender Lampen u. dem 
Entflammungspunkte des Petroleums. 84. 601. 

- Entflammungspunkt 75. 212. 81. 136. — Ent- 
zflndungspunkt. 81. 136. — Siedepunkt, Ent- 
flammuDgs- a Entzündungstemperatur. F. Gant- 
ter. L. 87. 551. — Zur Bestimmung des Ent- 
flammungspunktes. J. T. Stoddard. L. 83.' 167. 
Th. Rosenblatt L. 87. 200. 

~ Zur Petroleumprflfung. R. Weber. L. 78. 236. 
8. a. 81. 84. 134. 156. Taf. 3. — Prüfung auf 
Feueigefthrlichkeit A. Wagner. L. 79. 604. 
V.Meyer. L. 80. 137. G. Engler u. R. Haas. 
L 81. 167. — Zur Untersuchung u. Behand- 
lang des Petroleums. H. Hör 1er. L. 80. 237. — 
üeber Petrolenmprüfung u. einen neuen Prü- 
fungsapparat. K. Heumann. 84. *619. — Zur 
Frage der Prüfung des Leuchtpetroleums durch 
fractionirte Destillation R Kissling. L. 84. 
672. — Ueber die Prüfung des Petroleums durch 
Destillation. F. Beilstein. L. 80. 256. — Ex- 
perimentaluntersuchungen über das Petroleum 
als Leuchtmaterial. H. Thörner. L. 86. 606. 
L. 87. 134. — Bericht über die Thätigkeit des 
Petroleum-Testbureans in Bremen. 87. 440. 

— Apparat zur Prüfung leicht entzündlicher Flüssig- 
keiten. A. Bernstein. Pat80.*288. — Apparat 
zur Prüfung des Petroleums. G. Engler. L. 80. 
236. L. 81. 18. 81. 156. Taf. 3. — Petroleum- 
prflfungsapparat. Abel. 81. 136. Taf. 3. — Ap- 
parat zur Prüfung des Petroleums auf seine 
Entzündungstemperatur, genannt Taucher. N. O. 
Braun. Pat. 81. ♦660. L. 88. 52. Pat 82. *828. 
— Apparat zur unmittelbaren Prüfung des Petro- 
leums auf seine Explosibilitat. R. Vette. Pat. 
88. •267. — Vorschriften, betr. den Abel'schen 



Petrolenmprober. L. 83.63. •— Verbesserung am 
Abel'schen Petrolenmprober. O.Braun. Pat. 83. 
•138. — Apparat zur Prüfung des Petroleums 
auf Entflammbarkeit. A. Ehrenberg. Pat 84. 
♦200. — Petroleum-Prüfungsapparat. E. Ley- 
bold's Nachfolger. Pat. 84. •646. 
Petroleum. Kitt für Petroleumbehälter. Veit- 
meyer. 75. 29. — Inexplosible Siphonflasche für 
Petroleum. Troost. L. 75. 623. — Verordnung 
über das gewerbsmässige Verkaufen u. Feil- 
halten von Petroleum. 88. 268. -— Ueber eiserne 
Oelbehälter für Petroleum. Forchheimer. 84. 
•705. Taf. 2 u. 3. 

Fetrolenmftther. Siedepunkt» Entflammungs- u 
Entzündungstemperatur. F. Gant t er. L.87. 55L 

Fetrolenmgas siehe Gasbereitung. 

Pelroleamgastheer siehe Theer. 

Felrolenmhelinng siehe unter Heizung. 

Felroleamkochapparate siehe unter Kochen. 

Fetrolenmmotoren« Die einpferdigen Petroleum- 
motoren der Eisen- u. Maschinen-Fabriks- 
actiengesellschaft in Wien. L. 74. 550. — 
Hock's Petroleummotor. 74. »719. L. 74. 386. A. A b - 
land. L. 74. 726. Veitmeyer. L. 75. 143. — 
Petroleummotor von Brayton (Ready-Motor). L. 
76. 50. E. V. Hesse. L. 76. 491. Müller- 
Melchior. L. 76. 651. — Kraftmaschine für 
den Betrieb mit schweren Theerölen oder Petro- 
leum. G h. D u s ^ u 1 1. 79. 190. — Explosionsmotor 
für flüssige KohlenwasserstofEe. S.Marcus. Pat. 
84 895. — Apparat zum Verdunsten von Petro- 
leum für Kraftmaschinen. G. Daimler. Pat. 
87. •esö. 

— Neuerungen an Petroleummotoren, v. Hesse. 
L. 74 145. CD. Abel. Pat. 76. 87. Thomson, 
Sterner & Co. L. 78. 671. 79. 37. G. Stoff. 
Pat. 81. ^172. Pat. 82. •lö?. 0. Zimmermalin. 
Pat. 82. •832. H. Wallmann. Pat. 83. *196. 
M. Schütz. Pat. 83. ^170. Pat 84. 648. Pat. 
87. 43. M.V.Schlitz. L. 84.357. G.Daimler. 
Pat. 86. ^815. Joh. Spiel. Pat. 86. •988. 

Petrozcene« Gewinnung u. Eigenschaften. H. W. 
C. Tweddle. L. 76. 719. 

Pflanzenwachs^ Japanesisches Wachs, Kogawachs. 
Abstammung, Gewinnung u.Beinigung. L. 74 608. 

Phenol siehe Carbolsäure. 

Pkenole. Die Phenole im Theer. K.E.Schulze. 
L. 87. 1082. — Ueber hochsiedende Phenole im 
Steinkohlentheer. G. E. Schulze. L. 85. 277. 

Fhlagometer. V. Bablon. 79. 135. 

Phosphor. Ueber den Ursprung u. die Verthei- 
lung des Phosphors in der Steinkohle u. der 
Cannelkohle. Ad. Garn ot. L. 85. 102. 

Phosphoresceiiz. Ursachen der Phosphorescirung 

der leuchtenden Materie. E. Dreher. L. 82. 152. 
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Photogen. FAbrikation aus Baka'scher Naphta. 
F. A. Rossmässler. L. 85. 256. 279. 

Photographie. Anwendung des Stickozyd-Schwefel- 
kohlenstofflichtes zu photographischen Zwecken. 
Eng. Seil. L. 74. 834. — Ueber den Werth 
verschiedener Lichtquellen für die Photographie. 
75. 243. —- Anordnung künstlicher Beleuchtung 
für photographische Aufnahmen. E. Himly. 
Pat. 85. •788. 

Photometrie* Neues System der Photometrie. 
Wallace. 74. 447. — Die Photometrie u. die 
mechanische Messung des Lichts. F. Zöllner. 
80. 18. — Neue photometrische Methode. Cr ov a. 
81. 764. — Messung der Lichtintensität u. Ver- 
gleichung der photometrischen Methoden. 81. 
764. — Ueber Photometrie. L. 82. 453. — Be- 
stimmung der Leuchtkraft einfacher Lichtstrahlen. 
Crova u. Lagarde. L. 82. 86. L. 88. 265. — 
Die Grundlagen der Photometrie. H. Krüss. 
83. 49. 81. — Die Grundsätze der Photometrie 
u. die verschiedenen photometrischen Apparate. 
L 83. 167. — Photometrie u. Gasanalyse. J. T. 
Brown. L. 83. 588. — Zur Photometrie. L. 
Foucart, L. 83. 620. — Die Methode der Unter- 
suchung u. die Einrichtung der Photometer- 
kammer auf der Münchener elektr. Ausstellung. 
L. 83. 735. — Die Photometerkammer der inter- 
nationalen Elektricitätsausstellung in Wien. L. 

86. 36. — Ueber neuere Verfahren u. Apparate 
zur Lichtmessung. L. 85. 169. ' — Ueber Maass 
u. Vertheilung der Beleuchtung. H. Krüss. 86. 
•66. — Die Methoden der praktischen Photo- 
metrie. H. Krüss. 86.1001. 87.974. S.Elster. 

87. 978. Kümmel. 87. 981. — Erfahrungen 
über den Stand der Photometrie in England. 
S. Elster. 88. 46. 

— ^Ueber die Möglichkeit, hohe Temperaturen 
photometrisch zu messen. J. De war. L. 74. 41. 
— Photometrische Studien. Rüdorff. 79. 689. 
82. 137. 146. — Photometrische Messungen über 
die Absorption u. Reflexion verschiedener Glas- 
sorten in verschiedener Entfernung von der 
Lichtquelle. F. W. Hartley. L. 81. 167. — 
Ueber photometrische Messungen. W. T h om so n. 
L. 83. 167. — Ueber Sonnenphotometrie. A. 
Crova. L. 83. 265. — Angenäherte photometri- 
sche Messungen der Lichtstärken der Sonne, 
des Mondes, elektrischer u. anderer Lichtquellen. 
W. Thom son. 83. 448. — Photometrische Unter- 
suchungen. G. Krech. L. 83. 378. Müller. L. 
83. 811. — Ueber Messung sehr heller Licht- 
quellen mit dem Bunsen'schen Spiegelphotometer. 
G. Happach. 84. 668. — Ueber die Verwerth- 
ung der Resultate photometrischer Messungen. 
H. Krüss. L. 84. 729. -- Zur Photometrie der 
Sonne. Fr. Exner. L. 87. 301. — Ueber photo- 



metrische Messungen. B es sin. 88. 43. — Ver- 
gleichskörper für Licbtmessungen. S. Elster 
Pat 88. •827. 
Photometrie. Intensitätsverhältnisse einiger irdi- 
scher Lichtquellen. H.B.Vogel u G.Müller. 77. 
701. -— Photometrische Vergleichung von Licht 
verschiedener Farben. O. N. Rood. L. 78. 871. — 
Photometrische Vergleichung verschiedenfarbigen 
Lichtes. M. de Lepinay. L. 84. 280. — Die 
photometrische Vergleichung ungleichfarbiger 
Lichtquellen. L. Weber. L. 84. 729. — Photo- 
metrische Vergleichung verschiedenfarbiger Licht- 
quellen. J. Macö. L. 84. 825. — Lichtstärke n. 
Gonsum der gebräuchlichen Lichtquellen. C. 
Heim. 87. »671. 

— Die Fehler der Photometrie durch VergldchuDg 
weissen u. gelben Lichtes. Elster. 80. 606. - 
Ueber die Unzuverlässigkeit der photometrischen 
Messungen. 81. 817. — Die Fehler der gegen- 
wärtig üblichen Messung einer gegebenen Licht- 
quelle. D. Coglievina. 87. 94. — Revision der 
photometrischen Methoden. 87. 87. — Bestim 
mung des persönlichen Fehlers bei der Einstel- 
lung des Photometers. E. Liebenthal. 88. 641. 

— Ueber die Anwendung lichtzerstreuender Schirme. 
A. Crova. L. 86. 362. — Einfluss der Länge 
des Photometers auf das Messungsresnltat. 86. 
886. H. Kruse. 86. 886. s a. 87. 86. D. Coglie 
vina. 87. 88. W. Schnell. 87. 111. Strecker 
87. 229. — Photometerlänge. H .Krüss. 87. 976. 

— Photometerschirm. H. Krüss. 87. 976. — Ein 
fluss der Ungleichheit der beiden Seiten des 
Photometerschirmes. E. Liebenthal. 88. 615. 

— Gleichmässiges Verfahren sur Bestimn^jong der 
Leuchtkraft des Gases. 74. 790. ~- Ueber Be- 
urtheilung der Leuchtkraft des Gases. W.Sugg. 
L. 77. 201. — Bestimmung der Leuchtkraft der 
Siemens-Brenner. Hasse. 81. 663. Elster. 81. 
466.663. — Photometrische Messungen wir Fest- 
stellung der Leistung verschiedener Gasbrenner. 
Fr. Rüdorff. 82. 137. Taf. 1. — Die Photo- 
metrie von Intensivbrennem. H. Krüss. 87. 
977. 8. Elster. 87. 979. — Zur Photometrie 
von Intensiv-Gaslampen. 88. 647. 

— Dispersions- oder Linsenphotometer für elektri- 
sches Licht. Perry u. Ayr ton. 80. *223. 83.339. 

— Ueber die Bestimmung der Stärke des elektri- 
schen Lichtes. L. 82. 408. —Zur elektrotechnischen 
Photometrie. L. 83. 732. — Die Photometrie des 
elektrischen Lichtes, v. Hefn er- Alten eck. 
83. 789. •830. *880. — Apparat lur Messung 
elektrischer Lichter. Siemens u. Halske. 83. 
*831. s. a. •833. — Petroleumlampe mit Rand- 
brenner als Vergleichslicht bei elektrischen 
Lichtmessungen, v. Hefn er -Alte neck. 88. 
838. 881. — Die elektrotechnische Photometrie. 
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H. Krflss. L. 86. 531. — Lichtmessnngen in der 
Technik mit besonderer Berücksichtigung elek- 
trischer GlOhlampen Strecker. L. 86. 7.'>9 — 
Ueber Photometriren von Bogenlampen. Fr. 
Vogel. L. 87. 680. — Apparate cur Photometri- 
rung von Bogen n. Glühlampen. H. Krüss. 
L. 87. 1081. — Bemerkungen zu dem Aufsatz 
von KrOss: ,^pparate znr Photometrirung von 
Bogen- u. Glühücht.« C. Heim. L. 87. 1081. — 
Messong der Lichtstftrke der elektrischen Be- 
leuchtung gegenüber der gewöhnlichen Strassen- 
beleachinng. S. Elster. 88. *1080. 

Fkotomelrie. Zur Herstellung oonstanter Normal- 
flammen. V. Wart ha. L. 74. 147. — Ueber die 
Möglichkeit der sicheren Herstellung einer con- 
stauten Lichteinheit für photometrische Zwecke. 
W. A. Nippold t. 74. 527. — Ueber die Abhängig- 
keit der Idchtstilrke von der Flammenhühe. W. A. 
Nippoldt. 74. 584. — Normalflammen für Photo- 
metrie. 77. 189. 594. 83. 600. — Verwendung 
von Leuchtgas als Normallicht für Leuchtver- 
suche. Salzenberg. 79.689. Klönne. 79. 690. 
H. Bunte. 79. 692. -— Herstellung einer con- 
stanten Lichtquelle für photometrische Messun- 
gen. Giroud. 80. 700. — Relativer Werth der 
jetzt gebrauchten Messeinheiten. Monnier. 83. 
368. 758. — Zur Erzielung einer internationalen 
Lichteinheit. 83. 688. — Ueber Lichteinheiten. 
V. Hefner-Alteneck. 83. 790. — Zur Be- 
urtheilung der verschiedenen Lichteinheiten, v. 
Hefner-Alteneck. 83. 886. 880. — Neue 
Lichteinheit für photometrische Messungen. W. 
H Preeca L. 84. 280. 356. — Zur Frage der 
Lichteinheit. 84. 761. ~ Zusammenstellung über 
die Besiehungen der gebräuchlichen Lichtmaasse. 
Violle. 84. 764. — Die Maasseinheiten des 
Lichtes. H. Krüss. L. 85. 170. — Curven zur 
Berechnung der von künstlichen Lichtquellen 
indicirten Helligkeit. L. Weber. L. 85. 756. — 
Spectrographische Untersuchung von Normal- 
lichtquellen u. die Brauchbarkeit der letzteren 
zu photochemischen Messungen derLichtempflnd' 
lichkeit J. M. Eder. L. 85. 756. -- Maassein- 
heiten für weisses Licht. L. 86. 150. — Ueber 
die Lichteinheit H. Krüss. 87. 974. a Elster. 
87. 981. — Ueber constante Vergleichslichtquellen 
für photometrische Zwecke. F. Uppenborn. 
88. *487. *513. — Zur Frage der Lichteinheiten. 
L. Weber. 88.597. £. Liebenthal. 88. 1036. 
— Die Lichtmaasse für die praktische Photo- 
metrie. 88.893. — Harcourt'sche Pentaneinheit 
W. J. Dibdin. 88. 1135. — Ueber den Werth 
der verschiedenen Lichteinheiten. W. J. D i b d i n. 
88. 1135. 

~ Zur Beschaffung einer deutschen Normalkene. 
74. 156. 359. — Mittheilungen der Vereinskerzen- 
0«neni1-Reg. z. Jonm. f. Gasbel. u. Wasservera. 



commisaion. Thomas. 74.417. 79.445. 561. 80. 
366. 603. 82. 695. 84. 563. 85. 706. 87. 1001. - 
Ueber die Vereins-Photometerkerze , Normal- 
Paraffinkerze. JPr. Rüdorf f. 82. 146. Buhe. 82. 
696. Grahn. 82. 697. Elster. 82. 698. s. a. 

87. 629. — Instruction für den Gebrauch der 
deutschen Vereins-Paraffinkerze zur Lichtmess- 
ung. 84. 565. 

Photometrie« Die Veränderlichkeit im Lichtwerthe 
der Flammen von englischen sog. Normal Wallrath- 
kerzen. 81. 818. 83. 717. Anm. — Vergleichende 
Versuche mit Normalkerzen. H. Krüss. 83.511. 
572. — Die Flammenhohe der Münchener Stearin- 
kerzen, der Deutschen Vereins-Paraffinkerzen u. der 
englischen Wallrathkerzen. H. Krüss. 83. 512. — 
Versuche über die Helligkeit der Münchener 
Stearinkerzen, der Deutschen Vereins-Paraffin- 
kerzen u. der englischen Wallrathkerzen. H. 
Krüss. 83. 572. — Der Materialverbrauch der 
Mflnchener Stearinkerzen, der Deutschen Vereins- 
Paraffiukerzen u. der englischen Wallrathkerzen. 
H. Krüss. 83. 580. — Untersuchungen über 
den Schmelzpunkt des Kerzenmaterials bei Mün- 
chener Stearinkerzen, Deutschen Vereins-Paraffin- 
kerzen u. englischen Wallrathkerzen. H. Krüss. 

88. *581. — Beobachtungen mit Normalkerzen. 

E. Voit 87.889. — Zusammensetzung der eng- 
lischen Kerze. V. B. Lew es. 88. 1072. 

— Photometrische Versuche mit der Lampe von 
Muchall. Haas. 80. 704. >- Draper's Einheits 
lampe. 80. 708. Anmerkung. — Die Messung 
der Lichtintensität in Graden. D. C og 1 i e v i n a. 

81. •642. Taf. 5. — Ueber die Carcel-Lampe von 
F r e s n e 1 u. über photometrische Messungen. 81. 
763. — Keates Wallrath-Oellampe. 81. 818. — 
Die Anwendung des Einloch brenners von Giroud 
zu photometrischen Zwecken. F. Uppenborn. 
88. ^488. — Die Unbeständigkeit des Giroud- 
Brenners u. dessen Prüfung auf seine Gonstanz. 

F. Uppenborn. 88. 513. 515. 

— Eine neue Normalflamme für photometrische 
Messungen. J. Methven. 79.42. — Untersuch- 
ungen über die Bedeutung von Methven's Ver- 
fahren der Lichtmessung für die praktische 
Photometrie. Schiele. 80.465. — Ueber Meth- 
ven's Methode der Photometrie. 81. 818. Klönne. 
79. 690. 82.698. F.Rüdorff. 80.217. Grahn. 

82. 699. ~ Der Methven-Schlitz u. die englische 
Normalkerze. L. 86. 148. — Methven-Schlitz als 
Lichtmaass. 87. 86. — Vergleichende Versuche 
mit Harcourt's u. Methven's photometrischen 
Lichtmaassen. V. St Rawson. L. 87. 170. — 
Die Einheit des Lichtes. H. Krüss. 88. «213. 
— Das optische Flammenmaass u. der hiezu 
benutzte Apparat H. Krüss. S^.*n7. 
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Pkotometrle« £rsat2 der Vereins-Normalkerze durch 
ein Bencolflämmchen. A. £itner. 81. 722. — 
Benzinlämpchen für Lichtmessangen. y . H e f n e r - 
Alteneck. 83. *88d. — Benzinjampe für photo- 
metrlBche Zwecke. A. Eitner. 86. *799. — 
Prüfung einer Benzinlampe anf ihre Constanz. 
F. Uppenborn. 88. »517. 

— Amylhydrür als Maass für die Lichtstärke. A. 
V. Harcourt. 75. 678. — Eine neue Licht 
einheit. A. V. Harcourt. L. 78. 307. 79. 43. 

— üeber die Harcourt'sche Normalflamme. 81. 
819. — Ueber Harcourt's Pentanlampe . H. K r ü s s. 
88. ♦1183. 

— Vorschlag zur Beschaffung einer constanten 
Lichteinheit. F. y. Hef ner- Alteneck. 84.*73. 

— Ueber die Amylacetatlampe. H. Bunte. 84. 
766. — Anweisung für den Gebrauch der Amyl- 
acetatlampe. 84. ^769. — Erfahrungen mit der 
Amylacetatlampe. H. Bunte. 85. 796. Buhe. 

85. 799. Eitner. 85. 799. Flürscheim. 85. 
799. — Zur Frage der Lichteinheit (Amylacetat* 
Lampe) v. Hefn er- Alteneck. 86 3. s.a. 505. 

— Ueber die Verwendung der Amylacetatlampe 
zur Lichtmessung. H. Bunte. 86. 1022. — Er- 
fahrungen mit der Amylacetatlampe. Baumert. 

86. 1022. Buhe. 86. 1022. Hahn. 86. 1023. 
Hasse. 86. 1022. 1024. Kunath. 86 1022. 
Landgraf. 86. 1022. Schülke. 86. 1023. 
Wunder. 86. 1022. Zimmermann. 86. 1023. 

— Die Deutsche Normalkerze u. die Amylacetat- 
lampe. Hasse. 86. 1024. Diehl. 86. 1024. 
Thomas 86. 1025. — Die Lichteinheit der 
Amylacetatlampe; Beschreibung u. Gebrauchs- 
anweisung der Lampe. F. y.Hefner-Alteneck. 

87. ^489. — Optisches Flammenmaass für die 
Amylacetatlampe. H. Krüss. 87. •817. —Ueber 
die Amylacetotlampe. 87. 809. 1001. — Unter 
suchungen über die Amylacetatlampe. E.Liebe n- 
thal. 87. 814. Ber. 928. — Die v. Hefner- 
Alteneck'sche Amylacetatlampe mit optischem 
Flammenmaass nach Krüss. F. Uppenborn. 

88. *488. — Bericht der Kerzenoommission über 
die Amylacetatlampe. Krüss. 88. 569. 756. — 
Photometrisch eUntersuchungen über die y. Hef ner- 
Alteneck'sche Lichteinheit. E. Liebenthal. 88. 
583. 610. 641. — Die mittlere Schwankung in 
der Flammenhohe der Amylacetatlampe. E. 
Liebenthal. 88. 586. — Abhängigkeit der In- 
tensität der Amylacetatlampe yon der Flammen- 
höhe. E. Liebenthal. 88 587. - Vergleich 
der Amylacetatlampe mit der englischen Normal- 
kerze. E. Liebenthal. 88. 645. 1035 — Ueber den 
Einfluss des Leuchtmaterials auf die Leuchtkraft 
der Amylacetatlampe. E. Lieben thal. 88. 1029. 

— Untersuchungen über das Platin- Normallicht. 
L. Schwendler. L. 80. 687. — Ueber eine 



neue Maasseinheit für Lichtmessungen (Platin- 
einheit). L. Schwendler. 80. *706. — Detail- 
lirto Beschreibung der Platineinheit u. der Me- 
thode ihres Gebrauches. L. Schwendler. 80. 
•712. — Ueber die Platineinheit für photo- 
metrische Messungen. Violle. 81. 765. L. 83. 
414 84. 752. L. 85. 169. 85. 349. — Herstellung 
der Platinlichteinheit. Violle. 84. *76d. W. 
Siemens. 84. *765. ~ Die Platinlichteinheit 
nach den Beschlüssen der internationalen Elek- 
trikerconferenz in Paris. 84. ^763. — Versacbe 
über den Werth des Platinlichtes als Lichtmaass. 
Ch Gross. L. 87. 134. — Versuche über die 
Platinlichteinheit. Trowbridge, Pickerniga. 
Gross. L. 87. 681. 
Photometrie. Gasprüfer. H. Giroud. 74.135. Tai. 7. 
Fig. 10. — Evan's Photometer. W. A. Nippoldt. 
74. 532. — Elektrisches Photometer, Selenphoto- 
meter. W.Siemens. 76. 669. s. a. 565. 666. - 
Photoflagometer. V. B ab Ion. Pat. 76. 652. - 
Apparat zur Messung der Leuchtkraft des Gases. 
W. T. Sugg. Pat. 77. 18. — Taschenpuotometer. 
0. V. 77. 191. — Photometer mit Normallampen 
licht. Edgerton. L. 79. 138. — Photographisches 
Photometer, v. Monkhoyen. L. 80. 61. — Da« 
Scalenphotometer. F. Zöllner. 80. *221. L. 80. 
18. — GentigradPhotometer. D. Goglievina. 
L. 80. 687. Pat 81. »171. 81. 642. Taf. 5. - 
Lichtmesser. F. Hurter. Pat. 82. •830. — Ap- 
parat für Lichtmessungen. W. U. Preece. L. 
84. 356. — Lichtmessapparat für photographische 
Zwecke. Edison u. Gtto. L. 85. 475. — Com- 
pensationsphotometer. H. Krüss. 85. ^685. - 
Photometer nach Foucault. H. Krüss. 86.1002. 
— Photometer ä relief von G. Villaroeao. H. 
Krüss. 86. 1006. — Thermophot oder selbst- 
registrirendes Photometer. L. 87. 730. — Dibdin's 
Radialphotometer. S. Elster. 87. 979. Berichti 
gung. 1060. H. Krüss. 87. *1145. — Winkel 
photometer. S. Elster. 87. »1094. 

— Die Photometer von: W. Sugg. L. 76. 316, 
W. Morgan -Brown. Pat. 76. 525, Trough 
ton u. Simms. L. 77. 200, F. Glan. L. 77. 
746, Guthrie. 80. * 120. L 80. 137, J. M 
Eder. L. 80. 348, F. H. Hänlein, Pat 81. 
•659, Ch. Gtto. Pat. 83. •169, Sabine. L. 84. 
280, Fr. Schmidt u.Hänsch. Pat. 84. »SSI. 

— Neue Anordnung des Bunsenphotometers. E. 
Peltzer. L. 80. 686. — üeber das Bunsen 
Photometer. H. Krüss. L. 81. 770. — Die 
Evan'sche Modification des Photometers nacb 
Bunsen. D. Goglievina. L. 88. 60. — Eine 
neue Form des Bunsen -Photometers. H. Krüss. 

84. *587. 85.152. F. v. Hef ner-Alteneck 

85. 28. — Das Bunsen'sche Photometer. H. 
Krüss. 86. 1008. — Zur Theorie des Bunsen 
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sehen Phoiometers; Herl«itiing der Rechnungs- 
formein, die Empfindlichkeitscoöfficienten u. 
Besnltate einiger Beobachtungen. L. Weber. 
87. 697. — Ueber störende Einflüsse am Bunsen- 
Bchen Photometer u. diesbezügliche Abänderungen. 
B. Nebel. L. 88. 1140 Anm. 
Phoiometiie. Versuche mit Giroud's Gasprüfer. 
H. Schilling. 74. 159. Giroud. 74. 248. — 
Methodf^n der Photometrie u. das Siemens sehe 
Selen-Photometer. L an d s b e rg. L. 76. 315. — Ueber 
das Selenphotometer. Frischen. 77.431.78.323. 

— Ueber mechanische Photometrie u. das Scalen- 
photometer. F. Zöllner. 80. •218. -^ Ueber 
Crookes's Differentialphotometer. F. Zöllner. 
80. 220. — Unbrauchbarkeit des Crookes sehen 
Radiometers als Photometer. Pedler. 80. 564. 
L. 80. 589. — Die Photometer auf der elektrischen 
Ausstellung in Paris. 81. 715. — Ueber die physio- 
logisch-photometrischen Versuchs- Apparate von 
Haenlein u. W. N. Pickering. L. 88. 564. 

- Ueber ein Photometer. L. Weber. 86. *267. — 
Ueber eine neue Form von Photometern. W. 
Grosse. L. 87. 613. — Ueber das Winkel- 
photometer von S. Elster. B e s s i n. 88. 44. — 
üeber das Polarisationsphotometer von Grosse. 
H. Krüss. 88. 570. •777. 

Photophon. Graham Bell. 80. 630. L. 81. 18. — 
Fhotophonische Apparate. L. 80. 757. 

Photorheometer. H. Giroud. 74. 134. Taf. 7. 
Fig. 9. 83. *214 

Plcen. Gewinnung aus Petroleumrückständen. Eigen- 
Bchaften. C. Graebe u. J. Walter. L. 81 510. 

Plfttteisen siehe Gasbügeleisen. 

Platin. Schmelzpunkt. Vi olle. L. 80. 22. — 
Verhalten 2a Leuchtgas. Th. Wilm. L. 81. 543. 
733. 

Plattenkohle siehe Steinkohlen. 

Polmrisation« Messungen über Polarisation des 
Lichtes. E. C. Picke ring. L. 74. 170. — 
Abwesenheit der Polarisation in dem Lichte der 
Flamme. G. A. Hirn. 74. 559. 

Preis- u. Concarrenzanssclireibeii. Preisausschrei- 
ben betreffend: Den gegenwärtigen Stand der 
Wissenschaft mit Bezug auf die Erzeugung, 
Reinignx^ u. Benutzung des Steinkohlengases. 
74. 614. — Die Bereitung der Mineralöle u. die 
besten Lampen dafür in Wohnhäusern u. Leucht- 
thürmen. 74. 614. — Lampen für Eisenbahu- 
personen wagen. L. 74. 637. — Gokeofen - Con- 
stniction. L. 74. 667. — Erhöhung der Leucht- 
kraft des Gases durch vollständige Entfernung 
der Kohlensäure. 75. 497. 76. 65. 101. 161. 
76. 225. 497. 77. 2. — Desinfection der Rück- 
»t&nde von der Reinigung des Leuchtgases. 76. 
729. — Werthbestimmung des Anilinöls für die 
Herstellung der Anilinfarben. 77. 51. — Zu- 



sammensetzung der Cemente. 77. 51. — Kritik 
der Methoden u. Apparate zur Vercokung der 
Steinkohlen. 77. 51. ~ Einfache Methode aus 
Rhodanammonium mittels KaliverbindungenCyan- 
kalium sowie Cyaneisenkalium zu gewinnen. 
77. 51. — Ueberfflhrung der hochsiedenden Oele 
des Braunkohlentheers in Kohlenwasserstoffe, 
welche als Grundlage der Anilin- u. Alizarin- 
fabrikation dienen. 77. 51. — Gasproduction, 
Feuerung von GasretortenOfen , Legen von Gas- 
rohren u. Entdeckung von Gasverlusten. 77. 626. 

— Beste Abhandlung über irgend einen Gegen- 
stand der Gasindustrie. 80. 115. — Die Erfin- 
dung einer Beleuchtungslampe für schweres 
Mineralöl. L. 81. 164. L. 88. 734. — Sicher- 
heitslateme für Feuerwehr. 83. 263. — Sicher- 
heitslampe für Bergleute. L. 83. 373. — Die 
Untersuchung deutschen Petroleums. L. 88 414. 

— Beleuchtungsapparat mit selbstthätiger Regu- 
lirung u. einer Erspamiss von 20 bis 25^/o. L. 84. 
124. — Ventilation mit Gas beleuchteter Räume. 
85. 705. 712. 86. 1. 491. 87. 487. 628. 961. 
88. 37. — Apparate zum Kochen u. Heizen mit 
Gas. 86. 253. 87. 233. — Das elektrische Licht 
als Beleuchtungsmittel für Fabriken der WoUen- 
u. Baumwollenindustrie. 86. 728. — Dichtung 
der Muffen bei Steinzeugrohren. 86. 728. — 
Die werthvoUste Erfindung im Gebtete der 
Elektrotechnik 86. 900. — Zusammenhang 
zwischen Lichtabsorption u. chemischer Con- 
stitution. 86. 901. — Stoff oder Diaphragma, 
undurchlässig für Luft, durchlässig für Leucht- 
gas. L. 87. 232. — Beseitigung u. eventuelle 
Verwerthung der Fäcalien. L. 87. 232. — Licht- 
u. Wärmestrahlung brennender Gase. L. 87. 
615. — Feststellung der Siedetemperaturen der 
Benzolkohlenwasserstoffe. L. 87. 615. — Lampe 
zum Brennen schwerer Naphtaöle. 87. 846. L. 87. 
951. — Mit Naphtarückständen zu speisende 
Oefen für Zimmerheizung. 87. 846. -- Herstel- 
lung oder Gewinnung von Wassergas. L. 87. 
951. — Kritische Zusammenstellung aller bis 
jetzt vorliegenden Experimental-Untersuchungen 
über den Wärmedurchgang durch Heizflächen. 
L. 88. 947. — Lampen zum Brennen schwerer 
Naphtaöle. L 88. 984. — Das Wassei^as u. 
seine Verwendung in der Technik. L. 88. 1143. 

Preis- n. Concnrreiuaiisschreibeii. Concurrenz- 
ausschreiben für Herstellung von Lichtträgern 
für elektrische Glüh- u. Bogenlichter. 82. 578. 874, 
für Gasmotoren verschiedener Systeme. 84. 682, 
für Entwürfe zu Candelabem für Gaslaternen. 
84. 566. 808. 85 19. 

Presskohlen siehe Briquettes. 

Processe u. gerichtliche Entscheidungen s. a. Ge- 
setze. Process gegen E. Gautier, Director der 
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Sociöt^ des üsines ä (iaz Reanies zu Paris. 
74. 841. — Entscheidung des Processes der Prager 
Commune gegen die belgische Gasgesellschaft. 
74. 842. — Entscheidung des Oberlandesgerichts 
zu Köln, Schadenersatz bei Leuchtgasexplosion 
in einem Privathause zu Düsseldorf betreffend. 

81. 295. Entscheidung des Patentamtes in 
der Angelegenheit Klönne gegen Liegel, Con- 
stmction von Retortenöfen betreffend. 81. 567. 

— Wiener Bingtheaterprocess. 82. 289. 329. — 
Patentprocess wegen des Otto'schen Gasmotors. 

82. 817. 84. 318. 561. Slaby. L. 81. 770. 
R. Schöttler. L. 83. 166. — Entscheidung 
über das Patent No. 532 der Gasmotorenfabrik 
Deutz auf einen Gasmotor. 84. 318. — Ent- 
scheidung des Reichsgerichts in Sachen der Gas- 
motoren-Patente. 86. 127. 237. 273. 307. 336. - 
Patentstreit Swan- Edison. L. 84. 192. 825. — 
Entscheidung des kaiserl. Patentamtes im 
SwanEdison-PatentProcess. 84. 172. — Klage 
des M. Mayer gegen die Gasbeleuchtungs-Gesell- 
schaft in München wegen Entschädigung, Todes- 
fall durch Grasausströmung betreffend. 86. *62. 
91. — Schiedsgerichtliche Entscheidung bezüg- 
lich der Einführung der elektrischen Beleuchtung 
in München. 85. 519. — Die Ranchyerzehrung 
vor Gericht. O. Krüger. L. 85. 529. — Ent- 
scheidung des Reichsgerichtes, betr. Beschädigung 
der Gasrohre. 86. 674. — Reichsgerichtliche 
Entscheidung über die Grenzen des Nachbar- 
rechts gegen störenden Fabrikbetrieb. 86. 1031. 

— Schiedsgerichtliche Entscheidung, betreffend 
Uebernahme des Giessener Gaswerkes. 87. 14. 

— Entscheid des preussischen Ministeriums für 
Handel u. Gewerbe über die Ck)ncessionspflicht 
des Rohrnetzes einer Gasanstalt. 87. 796. 

Propan. Leuchtkraft. P. Frankland. L. 85. 783. 

Propjrlen« Nachweis im Leuchtgas. M. Berthe- 
lot. 76. 408. 

Pumpen s. a. im Register für Wasserversorgung. 

— Compressionspumpe für die Beleuchtung der 
Eisenbahnwagen mit Gas nach Julius Pintsch. 
74. 203. Tal 8. Fig. 7 u. 8. — Maschine zum 
Pumpen von Gasen, Luft u. Flüssigkeiten. J. 
Beale. Pat. 74. 730. — Compressionspumpe 
für die Athmungsapparate von Rouquayrol- 
Denayrouze. 76. 879. — Gaspumpe. J. F. 
Brinjes. Pat. 77. 238. — Erfahrungen mit der 
Lorens'schen Compressionspumpe zur Beseitigung 
von Naphtalin Verstopfungen. Springer. 78. 601. 

— Pumpe zum Comprimiren von Gas. Cailletet. 



{ L. 82. 688. — Gaspumpe zum Einsaugen u. Com- 
I primiren verschiedener Gase ohne Vermischen 

derselben. M. Schütz. Pat. 84. *895. 
. Pumpen. Vorrichtung an dem Saugrohr für Theer- 
I pumpen zur Gewinnung von reinem Ammoniak- 
I wasser. Th. H a h n. 74. 293. — Worth's Schieber- 
> ventilpumpe für Theer. D. M. Nelson. L. 74. 
; 638. 687. — Theerpumpe. L. 78. 74. J. J. Evans. 
L. 78. 24. 
Pyrindinbasen. K. E. Schulze. L. 87. 1082. 
PyrocressoL üeber Isomere desselben. R. Schwarz. 

L. 81. 102. 
Pyrometer. Ueber die Verlftsslichkeit der Siemens- 
schen Pyrometer. C. G. Forst er. L. 74. 41. — 
Das elektrische Pyrometer. W.Siemens. L. 74. 
43. L. 76. 24. — Pyrometrische Beobachtungen. 
G. Krause. L. 75. 376. — Pyrometer, Mano- 
meter u. Thermometer. Lion u. Guichard. 
L. 76. 51. — Pyrometer für Gebläseluft. Main. 
L. 76. 559. — Pyrometer zur Bestimmung der 
Temperatur heisser Gase. Hobson. L. 77. 13. 

— Ueber das elektrische und das Wasser- 
Pyrometer von Siemens. A. H. L. 77. 168. — 
Pyrometer zur Bestimmung der Temperatur des 
heissen Gebläsewindes. A. Bradbury. L 77. 
412. — Ueber Pyrometer. F. Fischer. L. 77. 
•645.— Graphitpyrometer. Steinle u. Har 
tung. L. 79. ^201. — Untersuchungen über 
das Graphitpyrometer. Th. Beckert. L. 81. 
509. — Ueber das Pyrometer von Gebr. Bouillier. 
Ch. Lauth. L. 88. 8ia — Normalkegel für 
die Bestimmung der Temperaturen in den Oefen 
der keramischen Industrie. H. Seger. L. 86. 
363. — Wasserstrompyrometer. F. de Sain- 
tignon. L. 86. 758. 789. — üeber Siemens' 
elektrisches Pyrometer. A. Heintz. 86. 894. 

— Ueber Seger's Pyroskope. A. Heintz. 86. 
894. — Kritik der bisher construirten höheren 
Temperaturmesser. C. H. Bolz. L. 88. 947. 

— Neuerungen an Pyrometern. Tremescini. 
79.81. Mac-Donald. L. 79. 201. W. Maier. 
L. 79. 201. J. A. Tremeschini u. F. Lion. 
L. 79. 201. Zabel & Co. L. 79. 201. 0- 
Schütte. Pat. 84. ^647. A. u. E. Bouillier 
Pat. 84. *647. *893. Frew. L. 86. 150. 

Pyrophon^ ein musikalisches Instrument mit 
tönenden Flammen. F. Käst n er. L. 75. 141- 
s. a. 75. 708. A. M. Clark. Pat. 76. 832. 

Pyropigsit* Ueber Pyropisit. v. Quaglio. 82. 
511. 

Pyroseop siehe Pyrometer. 
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Radio^nphy eine veränderte Anordnung des 
Schreibapparates an Fabrikations - Gasmessern. 
Ch. ümber. 79 407. 

Radiometer^ ein Apparat znr Beobachtang der An- 
ziehang nnd Abstossong von Wärme- und Licht- 
strahlen. W. Crookes. 76. 565. — Ueber das 
Radiometer von Crookes. Poggendorf. L. 76. 
122. PaalBow. L. 76. 815. Bertain. L. 76. 

' 688. F. Zöllner. 80. 219. — Versnche zur 
praktischen Verwerthung. C. Bender. L. 76. 
314. — Radiometer- Versuche. A. F. W e i n h o 1 d. 
L. 76. 316. — Versuche mit dem Crookes'schen 
Radiometer. B. Böttger. L. 76. 021. - Ein 
Radiometerezperiment. N. Kflss. L. 77. 18. — 
Geschichte. G. Berthold L. 77. 118. — Das 
Crookea'sche Radiometer kein Photometer. Ped- 
1er. 80. 564. L. 80. 589. 

Radrelfengaafener siehe Gasheizung. 

Ranchgase siehe Feuerung u. Gasanalyse. 

Reeipient fflr comprimirtes Gas. J. Pintsch. 74. 
199. Taf. 8. Fig. 10. 

Recaperator. Einrichtung u. Function. 74. 335. 

Refleetoren. Reflector zur Erhöhung des Licht- 
effectes. W. Weems. Pat. 74. 756. — An- 
wendung von Reflectoren zur Sammlung der 
Lichtstrahlen. Ballestrie. L. 75 411. L. 76. 
421. — Reflector zur Beleuchtung von Uhren. 
J. C hallen der. Pat. 76. 425. — Reflectoren 
für Brenner u. Lampen. G. C. Pulford. Pat. 

76. 524. — Lampenreflector. C. Porter. Pat. 

77. 530. — Reflector für Kerzen. Meigs. L. 79. 
603. — Sphtrischparabolischer Reflector fflr Be- 
leuchtungszwecke. Chr. P. Gadewoltz. Pat. 
80. 261. — Verstellbare, halbkugelförmige, mit 
Wasser gefüllte Lichtreflectoren. C. Roden- 
berger. Pat. 80. 352. — Selbstthätig dreh- 
barer Reflector, zugleich Ranch- u. Russvertheiler. 
G. R. Grimm. Pat. 81 *404. - Verstellbarer 
Reflector an Lampen für Pianinos. R Rühe. 
Pat. 82. *57. — Anordnung von Reflectoren in 
Strassen-, Eisenbahnwagen- u. anderen Lampen 
u. Laternen. W. J. Brewer. Pat. 82. ^191. — 
Hohlglasreflector in Kuppelform . O.Schumann. 
Pat. 82. •194. Pat. 86. •38. — Lichtreflector. 
F. F. A. Schulze. Pat. 82. 748. — Lampen 
reflector. P. Schley. Pat 83 »299. —Schein- 
werfer für elektrisches Licht. L. Schucker t. 
L. 83. 342. — Reflector als Schutzschirm. Diet- 
rich u Krell. Pat. 83 •S^. — Spiegelglas- 
reflector mit Kühlvorrichtung AI. Peschel. 
Pat. 86. *39. — Gläserner Lichtprojector. Siemens 
& Halske. Pat. 85. 417. — Reflector mit ro- 
tirendem, transparentem Gehäuse. H. Bohle. 



Pat. 86. ♦596. — Neuerung an Reflectoren. 
Eng. Schulz. Pat. 86. *633. — Vernickelte 
Reflectoren für Locomoti vlaternen. Rouderon. 
L. 86. 788. — Neuerung in der Anordnung von 
Reflectoren. L. Sepulchre. Pat. 86. •875. — 
Spiegelreflectorhalter an Klavieren. G. M a h 1 o w. 
Pat. 87. •368. — Neuerungen an Reflectoren. 
W. Kochs u. M. Wolz. Pat. 88. *716. J. 
Schölte. Pat. 88. *987. 

Regeneration« Ueber Wärmeregenerirung siehe 
Feuerung, Gasheizung, Heizung u. Wärme 

Regenerativapparate für Gasbeleuchtung. Fr. 
Siemens. 79. •746 s. a. Beleuchtung, Brenner 
u. Lampen. 

Regenerativ6fen siehe Oefen. 

Regeneratoreii s. a. Feuerung, Generatoren u. 
Oefen. — Der Siemens • Regenerator u. seine 
Function 74. 328. — Ueber Versuche mit dem 
Liebich'schen Regenerator. C.Müller. 80.194. 
— Neuerung an Regeneratoren. A. Klönne. 
Pat. 84. •700. 

Regenerir - Gebl&se 9 Körting'sches siehe Ex- 
haustoren u. Reinigung. 

Regenerir-I^jector* Erfahrungen mit den Re 
generir Injectoren. 74. 627. 

Begnlatoren s. a. Brenner, (rasmesser, Lampen, 
Laternen u. Rheometer. ~ Regulatoren für elek- 
trisches Licht siehe unter Elektrische Apparate u. 
Elektrische Lampen. — Regulirvorrichtungen für 
Gaskraftmaschinen siehe Gasmotoren. — Lam- 
pendochtregulatoren siehe unter Dochtführung. — 
Vorrichtung für Druckentlastung in Retorten siehe 
Retorten. — Regulator für die Athmungsapparate 
von Rouquayrol-Denayrouze. 76. *879. 

— Dmckregulator für einen Gasofen. J. W a 1 1 a c e. 
Pat. 74. 79. — Bypass-Regulator. J. Pintsch. 
74. 88. — Apparat zur Verhütung zu hohen 
Gasdrucks mit Läutwerk. E. H. Hache. L. 74. 
793. Pat. 75. 104. — Launay's Apparat zum 
Anzeigen des Gasdrucks. Du Mono el. L. 75. 
341. — Druckregulirung mittels Telegraph. R. 
Kühneil. 75. 11. — Selbstthätiger Zugregulator 
für Gaswerke. J. 8 lade. L. 75. 103. — Ex- 
haustor- Regulator. Th. Hahn. 76. 198. 536. 
585. Taf. 20 78. 89. — Ueber den Hahn'schen 
Regulator. S. Schiele. 76. 463.468. W. Sträu- 
big. 78. 153. — Regulator für die Gasproduction. 
W. B irr eil. Pat. 76. 691. — Gasdruckregu- 
lator u. Sicherheitsapparat. Lechler. L. 79. 
413. — Apparat zum theilweisen oder vollstän- 
digen Aufheben des Gasdruckes in den Retorten. 
L. D e s s i r i e r. Pat. 80. * 616. — Dmckregu- 
lator für den Exhaustorenbetrieb. E. S c hw a r z e r. 
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84. 796. — Bypaseregulatoram Exhaustor. Berlin- 
Anhaltische Hasch inenbau-Actienge- 
sellschaft. Pat. 84. *826. —Neuerungen am 
Hahn'schen Gasdruck - Regler. E. Blum. 87. 
•156. Taf. 1. — Druckregulator für Leuchtgas- 
• Anstalten. J. Gar eis. Pat. 87. '1023. — Auto- 
matischer Druckregulator für den Abfluss von 
Gasen u. Flüssigkeiten. J. Morin, v. Effen- 
terre n. P. Thiercelin. Pat. 88. ♦440. — Gas- 
regulator in Verbindung mit automatischen Sicher- 
heitssperrventilen. J. Stott. Pat. 88. ♦952. 

— Regulator für Exhaustoren brennbarer Gase. 
F. Zmerzlikar. Pat. 88. 1123. 

Begalatoren. Stationsregulator von El Hot. L. 74. 
491. — Stations-Gasdruckregulator. W. Key. 
L. 76. 829. Pat. 76. 653. - Stationsregulator. 
79. 131. — Stationsregulator mit automatischer 
Druckbelastung. J. Quaglio u. E. Blum. Pat. 
87. *1024. 

— Stromregulator für Leuchtgas. N. Teclu. L. 
77. 201. — Ausflussregulator für Leuchtgas. V. 
Bablon. Pat. 81. *483. — Ueber Druckregulirung 
im Strassenrohrnetz. H. Giroud. L. 82. 153. 

— Gasdruck -Accumulator. W. Elinkerfues. 
Pat. 83. *107. — Vorrichtung zum Reguliren u. 
Registriren von Gasen in Leitungen. J. Davie 
u. J. Fischer. Pat. 84. *732. — Apparat um das 
Ausströmen von Gasen von entfernten Punkten 
aus zu unterbrechen, zu reguliren u. zu contro- 
liren. F. Muratori u. E. Gross. Pat. 86. •557 

— Sicherheitsregulator für Gasleitungen. 86, 
•355. — Apparat zum selbstthätigen Reguliren 
des Ausflusses von Leuchtgas etc. J. D e r y. 
Pat. 87. •509. — Druckregulatoren für Naturgas 
leitungen. 87. »1098. — Sicherheits-Stadtdruck 
regier. 88. *668. 

— Photometrischer Normal-Regulator. H. G i r o u d, 
74 134. Taf. 7. Fig. 9. — Die Regulatoren von 
Giroud. 74. 89. Taf. 5. 74. 741. 75. 496.568 
79. 134. — Apparat zur Regulirung der Gas 
flammen. P. M u n z i n g e r. L. 76. 299. — Patent 
Gasregulator. Li ebda. L. 75. 413. — Gasregu 
lator mit Selbstanzünder. J. T. D a n n. Pat. 75, 
597. — Beleuchtungsregulator. Rouquayrol 
Denayrouze. 76. *880. — Gasregulator u 
Gassparer. P. Sich u. T. Seh war z. Pat. 78. 239 

— Peschel's Druckregulator an selbstthätigen 
Laternenanzündern. L. 80. 687. — Gasdruck 
Reductionsregulator. S.Elster. Pat. 84. * 171 

— Herstellung von Diaphragmen für Gasdruck- 
regulatoren. G. Porter. Pat. 84 402. — 
Trockener Gasregulator. M. Braundbeck. Pat. 
84. ♦828. — Gasdruckregulator für Hausleitungen 
Bosch. 86. 491. — Vorrichtung zur Regulirung 
des Wasserstandes für Druckregulatoren mit durch 
Wasser belasteter Glocke. S. Elster. L. 85. 



476. Pat. 85. •669 — Mit Vorrathsbehälter com- 
binirter Gasdruckregulator. J. Fleischer. Pat. 

86. •366. — Hydrostatischer Druckregulator. 
Parsy u. Derval. L. 86. 848. — Gasdruck 
regulator mit entlastetem Ventil. R a m s b erger. 

87. •950. — Apparat zum Reguliren, Anzünden 
u. Auslöschen von Gasflammen. J. Wüster. 
Pat. 88 •55. — Gasdruckregulatoren nach Patent 
Behl. L. 88. *190. — Mikrometrischer Regu 
lator für constante Flammenhöhe. F. Uppen 
born. 88.. *493. — Selbstthatige Belastungs 
Zuführung für Druckregulatoren. E. B l u m u. 
E. Ledig. Pat. 88. ^529. — Druckminderer 
mit getheiltem Ball u. Rohrventil. W. Schön. 
Pat. 88. *678. — Gasdruckregler mit federnder 
Platte u. Presskolben. Luckhard u. Alten. 
Pat. 88 •679. —Gasdruckhalter. Schwarzer. 

88. 1110. — Gasregulator mit Schwimmerplatte. 
J. Quaglio. Pat. 88. •1123. 

Regulatoren. Brennerregulatoren. V. B a b 1 o n. 75. 
•703. Pat. 76. 524. s.a. 77 191. Mc. Millans. 
L 76. 492. C. Judkins. Pat. 77. 18. Snyder. 
L. 78. 24. 8. a. unter Brenner. 

— Regulirbarer Consum- u. Druckregulator für 
Gasbrenner. P. Parsy. Pat. 83. •592. — Gas 
druck- u. Consum - Regulator. C. Nicolai di. 
Pat. 84. •599. — Gasdruck- u. Consum- Regulator. 
J. Seh ulke. Pat. 87. *102L 

— Abgabe-Regulator. H. Giroud. 74. 93. Taf. 6. 
— Consumtions-Regulator. H. Giroud. 74. 12H. 
Taf. 5. Fig. 5. — Apparat zur Regulirung u 
Controlirung des Gasverbrauchs. A. M. Clark. 
Pat. 74. 708. — Consumregulator für Gasflammen. 
C. F. A. Jahn. 79. 108. — Gasconsumregulator. 
G. Göbel. Pat. 82. ^234. — Verstellbarer Gas 
consumregulator. M. Flürscheim. Pat. 82. 
•414. *824. Pat. 83. •308. — Neuerungen an 
Gasconsumregulatoren. Fr. Siemens & Co. 
Pat. 84. *599. — Mittel zur Constanthaltung des 
Gasconsums. L. 86. 53. — Consum- u. Sicher 
heitsregulator. C. Jahn. Pat. 86. •086. Pat. 
88. ^196. —Gasconsumregulator. Eisenwerke 
Gaggenau. Pat. 87. *508. — Gasconsum-Regn 
lator. Eisenwerke Gaggenau, Flürscheim 
u. Bergmann. Pat. 87. ^1021. 

— Neuerungen an Gasdruckregulatoren. L. 74. 
272. L. 79. 541. W. Dean. Pat. 74. 344. 
W. T. Sugg. Pat. 74. 147. 75. 345. Adam. 
L. 74 708. L. 79. 136. Sugg-Friedleben. 
75. 361. 474. 477. 496. 567. 568. D. Hulett. 
Pat. 76. 658. W. R. Lake. Pat. 76. 423. D. 
B. Peebles. Pat. 76. 691. Pat. 78. 238. Th. 
Fletscher. L. 77. 199. Chartrain. L. 77. 645. 
W. Foulis. Pat. 78. 239. Stott. L. 80. 758. 
Strott. L. 84. 124. H. Unkel. L. 80. 758. 
Pat. 88. •625. J. Pin t seh. Pat 80. 449. Pat. 
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81.666. J. Blatsch-Cox. Pat. 81. *102. G. 
A. R. Hampel. Pat. 81. *666. W. Cowan. 
Pat. 82. ♦128. F. Siemens. Pat. 82. •827. 
J. Fleischer. Pat. 82. •414. Pat. 84. *445. 
•446. Pat. 86. ♦666. F W. Clark. Pat. 83. 
•107. Berger-Andrö & Co. Pat. 83. *197. 
A. Wagner. Pat. 83. •420. H. Fischer. L. 
83. 620. C. Morgenstern. Pat. 84 •402. 
F. Siemens&Co. Pat. 84. •698. Pat. 86. •701. 
Gasapparate- u. Maschinenfabrik in 
Frankfurt a, M. Pat. 86. * 155. 0. Hof er. 
Pat. 86. ♦310. J. Göbel. Pat. 86. ♦311. F. O eh 1 
mann. Pat. 86. *533. Er. v. Steinäcker. Pat. 
85 •667. J. Hayes. Pat. 86. •366. C. ülbrich. 
Pat. 86. ♦636. Fleischer, Müller & Co. 
Pat. 86. ♦701. E. Derval. Pat. 86. ^933. 
A. Teichelmann. Pat. 87. ♦SO?. H. Brom- 
head. Pat. 88. ♦öö. W. Rossney, C. Hunt 
U.C.Shaw. Pat. 88. ♦197. v. Oechelhäuser. 
Pat. 88. »438. 
RegnlatoreB« Regulator für die Gasbeleuchtung der 
Eisenbahnwagen nach Pintsch. 74. 199. Taf. 8. 
Flg. 2. — Druckregulator für die Beleuchtung von 
Eisenbahnzügen. Bor q uil 1 o n. 74. ^782 — Gas- 
dmckregulator für Eisenbahnwagen. H. A. F. 
D uc k h a m. Pat. 77. 17. — Druckregulator bei An- 
wendung von comprimirtem Gase für Eisenbahn- 
fahrzeuge. L. A. Riedinger. Pat.' 80. •388. 
♦448. — Druckregulator für die Gasbeleuchtung 
von Eisenbahnwagen. G. Smith. Pat. 81. ♦667. 

— Druckregulator für comprimirtes Gas. R. 
Grulich. Pat. 82. ♦233. — Elektrische Regulir 
Vorrichtung für den Gasznfluss bei Eisenbahn- 
wagen. W. Langdon. Pat. 86. ♦636. 

— Automatische Gasregulatoren. L. 78 726. — 
Apparat zur selbstthätigen Aenderung des Gas- 
drucks. W. Cowan. 80. 47. — Selbstreguhrender 
Gasdurchlass für Kegenerativbrenner. Fr. G e i 8 h - 
1er. Pat. 84. ♦öOO. — Automatisch wirkende 
Gasdruckregulatoren. Th. Caink. Pat. 86." *bSS. 

— Selbsithätiger Gasdruckregulator. F. Clouth. 
Pat. 86. 535. — Einrichtung zur selbstthätigen 
Regelung des Zuflusses von Gas. G. Bray. Pat. 
86. ♦815. — Selbstregulirender Gasdurchlass für 
Regenerativlampen. F. Butzke & Co. Pat. 87. 
♦1049. 

— Regulator für Laboratorien. H. Giroud, 74. 
138. — Regulator zur Constanthaltung von Tem- 
peraturen. Giroud. 74.138. — Thermoregulator 
für TrockenkÄsten. R. Muenke. L. 76. 86. — 
Temperatnrregulator. W. Knop. L. 77. 748. — 
Selbstthätiger Wärmeregulator für Gas , Oel- u. 
Ligroinheizung. 0. Naumann. L. 78. 23. — 
Thermoregulatoren für Gas zu Laboratoriums- 
zwecken. Roulin. L. 78. 137. — Thermoregu 
lator. J. Bendix u. G. Losse. Pat. 82. ♦25. 



— Apparat zur automatischen Regulirung der 
Erhitzung kohlen wasserstofFhaltiger Substanzen. 
L. Fredholm. Pat. 82. ^641. — Thermoregu- 
lator. E. Seelig. Pat 82. ♦828. — Automatischer 
Temperaturregulator für Gasfeuerungen. O.Böh m. 
Pat. 88. *1145. 
BegnUtoren» Verbesserter Apparat zur selbut- 
thätigen Regulirung des Drucks von Wasser, Gas 
u. Dampf. W. Bennett. Pat. 74. 149. — Regu- 
lator für Gasheizung von Dampfkesseln. Martin. 
L. 77. 308. — Druckregulator für Gase u. Flüssig- 
keiten. J. Pintsch. Pat. 86. ^730. 

— üeber die Anwendung der trockenen Druck- 
regulatoren für einzelne Privatflammen. W. A. 
Nippoldt 74. 493. — üeber die Brennerregu- 
latoren von Sugg u. Friedleben. 76 *361. 474. 
477. 496. 567. 568. — üeber Gasregulatoren. 
B. Peebles. 76. 705. 77. 592. — üeber Flur- 
scheim's patentirte Gasconsumregulatoren. M. 
Flürscheim. 78. •692. s.a. 80. 154. — üeber 
Brennerregulatoren. 80. 154. — üeber Siemens' 
Regulator. J. Hasse. 82. 557. — Proben mit 
Flürscheim'schenRegulatorenfürStrassenflammen. 
Merkens. 84. 304. Kohlstock. 84. 305. -- 
Die Elster'schen Grasregulatoren in einer Baum- 
Wollenspinnerei in Hof. B a u m g är t e l. 87. 1064. 

— üeber gasdichten Stoff für Membranregulatoren. 
F. Tieftrunk. 76. 671. 

Reifzange« Verbesserung in der Constructiou. J. 

T. Griff in. Pat. 76. 103. 
Reinigung s. a. Filtration u. Reinigungsmasse. 

— Verbesserung im Reinigen von Kohlengas. (4. 
Spencer. Pat. 74. 147. — Verbessertes Reini- 
gungsverfahren u. Darstellung der Reinigungs- 
materialien. R. H. Patterson. 74.327. Pat. 74. 
344. — Verbesserungen an dem Reinigungsver- 
fahren für Leuchtgas u. an den Apparaten dafür. 
W. H St. John. Pat. 74. 669. — Benutzung 
des Verbrennungsrückstandes von Briquettes zur 
Gasreinigung. G. H. Forbes. Pat. 76. 103. — 
Verbesserungen in den Methoden u. Apparaten 
zur Gasreinigung. W. Cleland. Pat. 76. 6JK). 
— Verbesserungen in der Gasreinigung. L. A. 
Peyrouse. Pat. 78. 238. A. M. Clark. Pat. 78. 
308. — Hammond's Process der Gasreinig- 
ung. L 80. 21. — Neues Gasreinigungsverfahren. 
O. Lugo u. W.T. Lees Pat. 81. 102. — Reini- 
gung von Kohlengas durch Einschaltung eines 
cylindrischen Behälters zwischen Condensator u. 
Scrubber. Ch. Cl. u. W. Th. Walker. Pat. 81. 
483. — Verfahren u. Apparate zur Gasreinigung. 
A. M. H. Th. du Moncel Pat. 82. *566. — 
Die Reinigung von Gasen u. Dämpfen nach 
MöUer's Filtrationsverfahren. F. Böckmann. L. 
82. 819. — Reinigungsverfahren für Brenngase. 
W. 8 Sutherland. Pat. 86. 922. — Ver^-en- 
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düng von Sauerstoff zar continairlichen Regene- 
ration der Reinigungsmasse während des Gas- 
durchganges. 88. 349. W. A. Valon. 88. *820. 
841. — Abscheidung von Cyanverbindungen aus 
Gasen. Knublauch. L. 88. 374. — Verfahren, 
Gas gleichzeitig abzusaugen u. zu waschen. G. 
Schimming. Pat. 88. *949. 
Reinigung, lieber Gasreinigung. 76. 16. 673. 674. 
Buhe. 75.484.78.36 8 toosB. 75. 487. Henning. 
75. 488. Grahn. 76. 465. Oechelhftuser. 76. 
465. R. H. Patterson. L. 77. 627. Knub- 
lauch. 83. 440. — Ist das Naphtalin im Gase 
zu lassen oder daraus zu entfernen? Patterson. 
L 77. 13. — Studien über Grasreinigung. H. 
Bunte. 77. 25. — Die Schwefelfrage in London. 
77. 266. F. Versmann 77. 403. — Reinigung 
durch feste Körper oder Flüssigkeiten? Patter- 
son. L. 77. 345. — Gutachten Ober die Frage 
der Leuchtgasreinigung u. des in Paris organi- 
sirten Controldienstes. Dumas. L. 78. 682. -r 
Der Schwefel im Steinkohlengas. Delta. L. 80. 
21. — lieber Verunreinigung des Gases im 
Wechselhahn. C.Müller. 80.102. — Zur Grössen- 
bestimmung der Gasreiniger. G. Perissini. 81. 
11. —- Bezeichnung des Verhältnisses der Reiniger 
zur Gasproduction. H. L. Greville. L. 81. 400. 

— Studien über Gasreinigung. OvenMerriman. 
L. 82 452. — lieber gemischte Reinigung. 
Mougeot. 84. 542. — Zur Reinigungsfrage 
Kunath. 86. 769. 774. — Einfluss der Dureh- 
gangsgeschwindigkeit des Gases durch die Reini- 
gungsmasse auf die Reinigung. E. Kunath. 86. 
979. — Zur Entwicklung des Gasreinigungsyeiv 
fahrens. N. H. Schilling. 88. 284. 

— Ueber Reinigung mit regenerirtem Gaskalk. J. 
Gibbs. 74. 687. — Zur Gasreinigung mit u. 
ohne Kalk. 75. 52. — - Präparation des Kalkes 
zur Gasreinigung. 75. 715. — Gasreinigung mit 
Kalk oder mit Eisenmasse? 76. 557. — Ueber 
Kalkreinigung. 77. 451. 

— Gasreinigung mittels Eisenbohrspähnen, Säge- 
spähnen u. Kalk. Hyde. 75. 101. — Ueber Gas 
reinigung mit Eisenozyd. A. Hallet. 75. 614. 

— Experimentaluntersuchung über Reinigung 
des Leuchtgases mit suspendirtem Eisenozyd 
A. V. Harcourt. 75. 678. — Reinigung mit 
Eisenoxyd, Kalk u. Sägespähnen. S.Hallsworth 
u.R.B alles. Pat. 76. 524. — Gasreinigung mit 
Eisenerzen. T. Howard. Pat. 77. 16. — Reini- 
gung dur ch abgerostete Pyrite. S. Hallsworth 
Armley u. R. Balles. Pat. 77. 239. — Zur 
Reinigung mit Eisenbohrspähnen. Merkens. 80. 
101. — Reinigung des G^ses mit natürlichem 
Eisenozyd. M. Salanson. L. 82. 227. — An- 
wendbarkeit des Quellockers zur Gasreinigung. 
Baumgärtel. 87. 1064. — Die Wirksamkeit 



der Eisenozydmassen für die Gasreinigung. 87. 
1093. 
Reinigung. Ueber Manganreinigung. 0. Pütz. 

74. 630. 

— Zur Reinigung des Gases durch Ammoniak 
wasser nach Hills. 75.98.486. T. Livesey. 
74.572 75.639. Heinke. 75. 02. F.C.Hills. 
Pat. 75. 256. Buhe. 76. 466. — Reinigung von 
rohem Leuchtgas durch Ammoniakgas. W. Göbel. 
L. 79. 541. — Gasreinignng mittels Ammoniak, 
Schwefelnatrium etc. Marriot. L. 77. 168. — 
Reinigung des Leuchtgases mittels Ammoniak- 
gas u. Gewinnung von Nebenproducten. C. 
Claus. Pat 84. 172. Pat. 87. 1140. - Das 
Claus'sche Ammoniakverfahren zur Gasreinigang. 
L. 82. 408. Heaton. L. 88. 410. Ch. Hunt 
86. 518. H. Joly. 87. *1033. — Die Claus'sche 
Reinigungsanlage. H. Joly. 87. *1038. 

— Befreiung des Gases von Ammoniak. B. 81 111- 
man. L. 75. 300. Mallet L. 75. 463. Buhe. 

75. 485. — Entfernung des Ammoniaks aus dem 
Leuchtgase. J. H. Johnson. Pat 75. 626. — 
Die Entfernung des Ammoniaks aus dem Bob- 
gase. C. Hunt 76. 612. — Zur Anunoniakent- 
femung. Tieftrunk. 77. 481. — Entfemung 
von Ammoniak aus dem Steinkohlengase. 81. 
585. — Ueber die Reinigung des Gases von Am- 
moniak. F. D. Marshall. L. 82. 45ä. — Die 
Abscheidung des Anmioniaks aus dem Leucht- 
gase auf trockenem Wege. F. J. Bolton u. J. 
A. Wanklyn. Pat 82. 566. — Ueber die Ab 
Scheidung des Ammoniaks aus dem Grase auf 
trockenem Wege mittels Superphosphat nach 
Bolton u. Wanklyn. H. Bunte. 82. 28L 282. 
389. 629. E. Baumert 82. 391. 8. 82. 392. 
Hegener. 82. 632. Buhe. 82. 634. — Ueber 
die Befreiung des Gases von Anunoniak durch 
Infusorienerde u. Schwefelsfture. Heintze. 83. 
643. Happach. 83. 645. Klönne. 88. 645. — 
Befreiung des Leuchtgases von Ammoniak u. 
damit verknüpfte Gewinnung von Ammonium - 
Sulfat Vorster u. Grüneberg. Pat 83. 896. 
Pat. 84. 644. — Ueber die Entfemung des Am- 
moniaks ans dem Gase durch Superphosphat 
Ries. 87. 106L Haymann. 87. 1062. Holl 
weck. 87. 1062. 

— Verbesserungen in der Reinigung des Gases von 
Ammoniak u. Schwefelwasserstoff. A. G. Y. Har- 
court u. F.W. Fison. Pat.74. 708. — Befreiung 
des Gases von Kohlensäure u. Ammoniak. G. A n- 
derson. L.76. 50. Buhe. 77. 48L — Reinigung 
des Leuchtgases von Kohlensäure u. Schwefel- 
wasserstoff mit Ammoniak u. Wasserdampf. J. 
Hammond. L. 79. 188. 

— Entfemung von Kohlensäure u. s. w. aus un- 
reinem Gase. J. Baggs. Pat. 74. 346. — Weg- 
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nähme von Kohlensäure. Buhe. 76. 485. — An- 
wendung von Magnesiazur Absorption der Kohlen- 
sflore im Gase. H. Y. D. Scott. Fat. 76. 87. 

— Entfernung der Kohlensäure aus dem Gase 
durch kaustisch gemachtes Ammoniakwasser. G. 
Livesey. L. 77. 83. — Befreiung des Leucht- 
gases von Kohlensäure. R H. Patter son. L. 
77. 83. 168. 

Reialguig« Reinigung des Steinkohlengases von 
Schwefel. H. Y. D. Sco 1 1. Pat. 74. 278. -Befreiung 
von Schwefelwasserstoff. Buhe. 76. 485. F. C. 
Hills. Pat. 76. 653. — Reinigung des Leuchtgases 
von Schwefel Verbindungen. Livesey. 76. 608. 
614. — Zur Entfernung des Schwefelwasserstoffs. 
A He gen er. 78. 122. -— üeber die Entfernung 
des Schwefels. R. H. Patterson L. 78. 136. 

— Entschwefelung des Leuchtgases durch Be- 
handlung mit glühenden Erdsulfaten bei Gegen- 
wart von Wasserdampf Th. Redwood. L. 79. 
174. — Befreiung des Leuchtgases von Schwefel- 
verbindungen durch die katalytische Wirkung 
gewisser Metalle. J. v. Quaglio. L. 79. 789. — 
Verfahren rar Gasentschwefelung durch kOnst- 
liches Eisenoxydhydrat oder durch andere na- 
tflrliche oder kflnstliche Eisen- oder Mangan- 
Verbindungen. F. Lux. 82. 589. Pat. 88. 418. 824. 

— Einfluss der Condensation auf die Naphtalin- 
abscheidung. J. Watson. 74. 635. — Vollstän- 
dige Beseitigung des Naphtalins. Sherman. L. 
76. 356. — Verfahren zur Abscheidung des 
Naphtalins. L. Breraond. 77. 431. L. 77. 745. 
Chamard. 77.451. — Befreiung des Gases von 
Naphtalin. G. Liegel. 77. 541. 

— Beseitigung der Naphtalinabscheidung hinter 
den Reinigungsapparaten. G. D. Malem. 74. 
635. Job. Fleischer. 76. 156. — Verhinderung 
von Naphtatinabsätaen. Mall et. L. 75. 468. — 
Üeber die Anwendung von Kalkreinigem un- 
mittelbar vor den Stationsmessern zur Verhütung 
von Naphtalinabscheidnngen. H. Salzenberg. 
84. 818. — Beeprengung der Reinigungsmasse 
mit flflssigen Kohlenwasserstoffen zur Verhütung 
von Naphtalinabscheidungen. H. Salzenberg. 
84.819.— Apparat zur Vermeidung der Naphtalin- 
abscheidung. J. Fleischer. 86. *201. 

~ Reinigung des Leuchtgases von Theemebeln. 
E Schwarz. L. 78. 24. — Apparat zur Ab- 
Bcheidung von Theer, Wasser u. ähnlichen ün- 
reinigkeiten aus Brenngasen. H. Schott. Pat. 
83. *815. 

— Verbesserung an Reinigungshorden. E. Dufee. 
Pat. 74. 638. — Reinigungsgefässe aus Cement- 
goss. Thomas. 76. 52. — Reiniger mit Ck)key- 
Bchen Hähnen. Kümmel. 76. 463. — Gemauerte 
Beiniger. Servier. 77. 70. — Einfache u. dauer- 
hafte Construction von Einlagen für Reinigungs- 



maschinen. Merkens. 79. 386. — Verbesserter 
Gasumgang. O. Mohr. 82. «251. s. a. 86. 163. 

— üeber die Weck'schen Ventilwechsler für 
Reinigungskästen, v. Quaglio. 88. *584. — 
Wechselvorrichtung für Gasreiniger. 0. Mohr. 
Pat. 88. *826. — Apparat für Reinigung von 
Kohlenwasserstoffgasen. Gh. Gl., S. u. W. Th. 
Walker. Pat. 82. »827. — Trockner Ventil- 
wechsler für vier Reiniger. F. Weck. Pat. 83. 
•419. — GasWasch- u. Reinigungsapparat. J. 
Laycock u. Th. Clapham. Pat 83. »625. 

— Reinigerhorden. Buchholtz. 88. 797. — 
Reinjgungsapparat für Gase. Fr. Weck. Pat. 
86. 666. -— Verhütung der plötzlichen Entleer- 
ung der Reinigertassen. G. Schimming. 86. 
*629. — Gasreiniger mit ausziehbaren Horden. 
O. Ruppert. Pat. 88. ♦280. — Apparat zur 
Abscheidung von tropfbarflüssigen oder festen 
Kürpem aus Gasen. F. Lux. Pat. 88. •408. — 
Ununterbrochen arbeitender Apparat zum Reini- 
gen u. Waschen von Gas. E. Pohl. Pat. 88. ^528. 

Reinigniig» Neuerungen an Reinigungsapparaten. 

W. T. Walker. Pat. 74. 836. Pat 76. 597. 751. 

Pat. 82. ♦125. G. T. L i vese y. Pat. 76. 653. L. 77. 

82. L. 78. 632. J. M. Butt u. J. Herring. 

Pat. 77. 20. J. Steel. Pat. 78. 809. Klönne. 

78. •<)52. L. 78. 728. Pat. 83. ^591. h r. S c h ü 1 1 e. 

Pat. 81. ♦657. O.^uppert. Pat. 88. ♦378. 
~ Ck>ntrolapparat für Gasreiniger. E. Ledig. 

Pat. 88. ^489. — Controlapparat hinter den 

Superphosphatreinigem zur Nach Weisung unab* 

sorbirten Ammoniaks im Gase. E. Schilling. 

88. •486, 

— Vorrichtung zum Heben der Deckel der Rei- 
nigungsapparate. S. Holman. Pat. 74. 278. — 
Befestigung für Reinigerdeckel. HalL 75. 589. 

— Anstrich für Reinigerdeckel. Rudolph. 81. 
424. Merkens. 81. 424 

Reinigungsmasse, Schwefelbestimmung in ge- 
brauchten Reinigungsmassen siehe Schwefel. 

— Bildung von schwefligsaarem Ammoniak in 
gebrauchter Laming' scher Masse. E. Scheit z. 
L. 74. 833. — Werthbestimmung von Reinigungs- 
material zur Entfernung des Schwefelwasserstoffs 
ans dem Leuchtgase. Knublauch. 82. 806. — 
üeber eine Ammoniak absorbirende Reinigungs- 
masse. Heintze. 88. 643. — Reinigungsmasse 
zum Entschwefeln von Gasen u. Flüssigkeiten. 
R. Grevenberg. Pat. 86. 987. — üeber die 
Lnx'sche Reinigungsmasse. Sand. 87. 1063. — 
Controle der Reinigungsmassen in Betreff ihres 
Gehaltes an Eisenoxyd. H. Bunte. 87. 1064. 

— Herstellung einer porösen Eisenozydhydrat- 
masse für Gasreinigung. M. Hempel. Pat. 88. 
58. ~ Zur Kenntniss der Reinigungsmasse. 88. 
542. — Eisenoxydgehalt von Reinigungsmassen 
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aus verschiedener Bezugsquelle. Baumgärte 1. 
88. 902. — Zusammensetxung gebrauchter Masse. 
Pendri^. 88. 1009. — Zur Werthbestimmung. 
Petri. 88. 1107. 
Belnignngsmasse. Vorrichtung fQr die Wiederbele- 
bung desBeinigungsmaterials. R. Fish. Pat. 74.45. 

— Regeneration der Reinigungsmasse mittels des 
Körting'schenDampfstrahl-Ezhaustors. E. Grab n. 
74. 358. 536. 614. Tal 20. 76. 465. W. Kümmel. 
76. 4 E. Körting. Pat. 76. 686. — Regene- 
ration der Eisenoxyd-Reinigungsmasse. 76. 614. 

— Die Renovirung von Eisenerz. Krüger. 80. 
lül. Liegel. 80. 101. — Regeneration der Rei. 
nigungsmasse in den Kästen. Coudarier. 83 
759. L. 88. 620. — Continuirliche Regeneration 
der Reinigungsmasse. R. P. Spiee. 86. 27. 

— Verwerthung der unwirksam gewordenen Eisen- 
oxydreinigungsmasse. O'Neill u. Johnson. 
Pat. 74. 673. s. a. Cyanverbindongen. — Ge- 
winnung von Schwefel n. Ammoniaksalzen aus 
gebrauchtem Eisenoxyd. J. W. Freestone u. 
J. Humphri«. Pat. 74. 708. F. W. Fison 
u. A. G. V. Harcourt. Pat. 74. 708. — Ver- 
wendung gebrauchter Laming'scher Masse. 
Hasen clever. L. 76. 343. — Verarbeitung 
gebrauchter Reinigungsmasse. A. V. Harcourt. 
76. 678. — Behandlung von gebrauchtem Eisen- 
oxyd zur Gewinnung von Cyan Verbindungen. 
W. G. Valentin. Pat. 76. 750. -^ Verarbeitung 
gebrauchter Reinigungsmasse auf Berlinerblau 
u. Schwefel. F. W. B. Mohr. Pat. 77. 710. — 
Verarbeitung der gebrauchten Eisenoxydreini- 
gungsmasse auf Ammoniaksalze, Schwefel u. Farb- 
stoffe. J. H. Johnson. Pat. 78. 239. — Ver- 
arbeitung der gebrauchten Reinigungsmasse auf 
Schwefel. F. Wirth. Pat. 78. 309. Q, Th. Ger- 
lach. 79. 38. L. 79. 138. — * Verarbeitung der 
Rückstände von der Lenchtgasreinigung auf Ferro- 
cyanate u. Schwefel. P. 8p e nee. L. 79. 790. — 
Zerstörung der Sulfocyanate in gebrauchter Rei- 
nigungsmasse. L. Sestini u. Tunaro. L. 83. 
103. — üeber Verwerthung ausgenutzter Reinig- 
ungsmasse auf kleinen Gasanstalten. Pfannen- 
schmidt. 84. 265. 8. a. Müller. 84. 304. — 
Verarbeitung gebrauchter Eisenoxydmasse auf 
Ammoniaksalze, Schwefel u. CyanverbiTidungen. 
Du pro. 84. 885. — Verarbeitung auf Ferrocyan- 
verbindungen. A. Stern berg. L. 86. 901. — 
Zur Verarbeitung nach Sternberg. M. H e m p e 1. 
86. 987. - Verarbeitung auf Cyan- u. Rhodan- 
Präparate. H. Bunte. 87. 1063. — Gleichzeitige 
Verarbeitung der ausgebrauchten Reinigungs- 
masse u. des Gaswassers. C. Wolfrum. Pat. 
88. 232. 

— Gebrauchter Gaskalk zur Vertilgung der Phyl- 
loxera u. als Mittel gegen, die Traubenkrankheit 



vorgeschlagen von G. B ea u m ^ u. P e t i t. L. 74. 
703. — Verwendung von gebrauchtem Gaskalk. 
G. H. Forbes. Pat. 76. 301. — Gewinnung 
von Schwefel u. Gas aus Gaskalk. R G. H 
Forbes. Pat, 76. 346. — Analysen von ge- 
brauchtem Gaskalk. Guyard. L. 76. 315.- 
Verwendung von gebrauchtem Gaskalk zur 
Cement- u. Bausteinfabrikation. Geith. 82.744 

— Gewinnung der Cyanide aus gebrauchtem 
Qaskalk. A. F. Schüssler. L. 83. 620.- 
Verarbeitung von gebrauchtem Gaskalk auf 
Schwefel. G. R. Hislop. L. 83. 656. 

ReinlgimirsmMS«« Transport gebrauchter Reini- 
gungsmasse u. hierauf bezügliche Verordnungen. 
84. 29. 86. 766. 973. 86. 489. 929. 87. 628. 

Retorten s. a. Aufsteigrohre. 

— Feuerfestes Material zur Darstellung von Re- 
torten. R. R. Hörne. Pat. 75. 749. — Glasur 
für Retorten. L. 76. 864. — Maschine zur Dar- 
stellung von Retorten. W. D. Cliff. Pat. 76. 
86. — Herstellung gemauerter Gasretorten aus 
feuerfesten Steinen. F. W. Lürmann. Pat. 80. 
449. — Formvorrichtung für Gasretorten. J. P 
Simons. Pat. 81. *545. — Presse zur Heretel 
lung von Gasretorten. Simons. L. 83. 266. 

— Ueber die Feuerbeständigkeit der Retorten. H. 
Brehm.76. 843. s.a. 7«. 112. — Das Einsetzender 
Retorten. W. Richards. L. 76. 492. - Die 
Chamotte-Gasretorten. A. Heintz. 79. 775. s.a. 
Berichtigung. 80. 56. L. 79. 760. — Ueber Tiegel 
Gussstahl-Retorten. Hart mann. 80. 99. — Ein 
führung der Thonretorten. N. H. Schilling. 88. 
185. — Ueber Gasretorten von grosser Länge. 
88. 1106. 

— Kitte für Gasretorten. Ferd. Capitaine. 74. 
779. — Kittmaterial für rissige Retorten. 76. 15. 

— Reparatur der Retorten. C. Müller. 80. 90. 

— Mittel zu Retortendichtungen. Aebert. 80. 
99. — Retortenbrüche u. deren Verhütung. 
Meizel. 83. 758. — Feuerkitt zum sofortigen 
Verschliessen von Retortensprüngen u. zum Ver- 
dichten der Retortenköpfe. L. 86. 150. 

— Retorten für Destillation u. Galcination von 
Mineralien. C.M'Beath. Pat. 76. 177. — Verti 
cale Retorte mit isolirten Seiten wänden zur Ge- 
winnung von Bitumen aus Asphaltschiefem. J. 
OrpiBzewski. L. 79. 477. 

— Vorrichtung zur besseren Vergasung der Kohlen. 
M al am. 74. 863. — Gasretorte mit vergrösserter 
Heizfläche. Gauraont. L. 76. 874. — Retorten 
vonMöhl&Co. in Mülheim a. Rh. J.Fleischer 
76. 734 — Cliff'sche Retorten. W. Kümmel. 
76. 70. — Retorten auf der Pariser Weltausstel- 
lung. C. Lang. 79. V^S. — Retorte zur Ver 
brennung von flüssigen Kohlenwasserstoffen. Cb. 
Holland. Pat. 84. 732. 
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Retorten. I^euerungen an Gasretorten. A. N. N e w- 
ton. Pat. 76. 255. R. J. Wood. Pat. 76. 690. J. T. 
Bennett. Pat. 77. 19. G. Bennie. Pat. 77. 19. 
A. M Clark. Pat. 77, 676. The Dinsmore 
Gas-Company. Pat. 88. •1124. 

— Blasenbildung in gusseisemen Retorten zur 
Oelgasfabrikation. L. 77. 377. — Retortenanlage 
für Oelgasbereitung. RDrescher. Pat. 81. *102. 
— Einsatzstflck für Oelgasretorten. L. A. Schmidt. 
Pat. 88. *105. — Oelgasretorte. R. Drescher. 
Pat. 83 »420 Pat. 84. *198. — Hufeisenförmige 
Retorte zur Oelgasbereitung. R.Drescher. Pat. 
84. •199. — Oelgasretorte mit sphärischer Erwei- 
terung u. nur einem Hals. H. Hirzcl. Pat. 84. 
826. — Sich erheits Vorrichtung zur geschlossenen 
Speisung von Oelgasretorten. H. Hirzel 86. 
•535. — Retorte zur Oelgaserzeugung. K. R i ch t e r. 
Pat. 87. •1021. 

— Die mechanische Bedienung der Retorten. 
S. H. Warren. 75. 642. — Ueber das mechani- 
sche Ziehen u. Laden der Retorten. E. Grahn. 

75. 123. 76. 471. 79. 591. J. H. Hartley. 

76. 122. Hegener. 76. 471. — Ueber Fouli's 
Maschinen zum I^aden u. Ziehen der Retorten. 
Hasse. 77. 477. — Das Laden u. Ziehen der 
Retorten mit der West'schen Maschine. Sp i c e. 76. 
608.611. Stephenson. 77. 743. — Diemechani- 
sche Bedienung der Retorten u. die bisherigen 
Erfahrungen in England. 83 150. 227. 84. 2. — 
Ueber die Benutzung von Schutzbrillen beim 
Laden u. Ziehen von Retorten. S. Schiele u. 
C. Kohn. 84 905. — System der automatischen 
BedWnng der Retorten. Coze. 86. 611. 

— Beschickung horizontaler Retorten u. Apparate 
hiezu. J. Man well. Pat. 74. 755. — Vorricht- 
ungen, Apparate u. Maschinen zum Beschicken 
der Retorten. C.Ferriöre. L. 76. 374. E. Ledig. 
75. 846. H. Tutewohl. 76. 339. J. W. Whit- 
acker. Pat. 77. 18. A.M. Clark. Pat. 77.676. 
A. Jarlot. 79. 76. Servier, Monnier u. 
Rouget. L. 81. 95. — Die Lademaschine von 
Ross. 84. *261. L. 86. 959. — Füllapparat für 
Gasretorten. R. Grice. Pat. 85. • 109. — An- 
Ordnung von Retorten behufs selbstthätiger Be- 
schickung derselben. A. Goze. Pat. 86. •536. — 
Vester's Retortenladevorrichtung. G. F Seh aar. 
88. *79 — Gasretorten-Lademulde mit Hebe- 
maschine für Handbetrieb. A. Runge u. C. 
Bertrand. Pat. 88. •409. •988. 

— Einrichtung zum Ausziehen der Retorten. G. 
Anderson u. J. Buchanan. Pat. 74. 78. — 
Apparate zur Entleerung der Retorten. .J.West. 
Pat. 76. 691. — Werkzeug zum Ziehen der Gas- 
retorten. A. Longsdon. Pat. 80. 286. — Appa 
rat Zum mechanischen Entleeren von Gasretorten. 



A. Q. Ross. Pat. 81. ^512. L. 82. 117. — Die 
Ziehmaschine von Ross. 84. •259. L. 86. 959. 
Retorten. Patentzusammenstellung der Maschinen 
zum Füllen u. Entleeren der Retorten. (Steam- 
stokers). 74. 245. — Apparate u. Maschinen zum 
Füllen u. Entleeren der Retorten. J. Taylor. Pat. 
74.279. Richards. L. 74. 317. Pat. 74. 346. Dar- 
lington u. Scott. L. 74. 636. J. Robinson. 
Pat. 74. 668. J. Robinson u. J. Sommer- 
ville. Pat. 74. 669. F. A. Darlington Pat. 
74. 794. J. West. L. 74. 609. 634. Pat. 74. 755. 
Pat. 76. 597. W. Foulis. 74. 246. 357. 359. Pat. 

74. 278. Pat. 76. 65. 685. L. 74. 386. s. a. 76. 
476. 482. 76. 586, sowie Geo Glover. L. 74. 

75, L. Ramdohr. L. 76. 356 u. Hasse 77. 477. 
P. F. Rowland. Pat. 74. 611. s.a 76. 208. L. 77. 
647. S. H. Warren Pat. 76. 626. J. Ro wbotto m. 
Pat 76. 668. L. 76. 747. G. Haselt ine. Pat. 76. 
685. J. Robinson. Pat. 76. 831. W. J. Warner. 
Pat. 76. 692. E. Grahn. 78. 718. 79. 591. 624. 
Taf. 21 u. 22. 81. 777. 

— Retortenmundstflck. A. Klönne. Pat. 83. *815. 

— Retortendeckel u. deren Verbindung mit den 
Retorten. J Wotherspoon u. W. Foulis. Pat. 
74 668. — Retortenverschluss. J. Rowbottom. 
Pat. 76. 658.— Aus Asbest hergestellter Filz zur 
Abdichtung der Retortendeckel. 76. 130. — Selbst 
dichtender Retortendeckel. G. T. Soley. Pat, 
77. 18. — Construction von Retortendeckeln. J, 
E. A. Gwynne. Pat. 77. 675. M. Gwynne & 
Co. 79. 82. — Retortenverschluss ohne Kitt. P, 
Rouget. L. 79. 175. — Selbstdichtende Retorten 
verschlusse. Klönne. 82. 699. — Verschluss 
für Retortenmundstücke. £. Schwarzer. 83, 
•647. — Hebelverschluss für Mundstücke. Ber 
lin-Anhaltische Maschinenbau-Actien 
gesellschaft u. G. A. F. Liegel. Pat. 88 
•662. — Verschluss an Retortenmundstücken, 
Ber lin-Anhaltische Maschinenbau-Actien 
gesellschaft. Pat 86. *668. — Gasretorten 
Deckel-Befestigung. W. T. Walker. Pat. 86 
*986. — Keilverschluss für Retortendeckel. H 
Salomons. Pat. 87. *1107. Pat. 88. •160. 

— Morton'scher Retortenverschluss. 76.263.297 
79. 66. W. Kümmel. 76. 70. Hegener. 76. 
225. 462. — Ueber Morton'sche Retortenver 
Schlüsse. Müller. 78. 438. — Aenderung Morton- 
scher Verschlüsse. Müller. 84. 237. Joly. 84, 
850 — Ueber Retortenverschlüsse nach Morton 
Hollmann'scher u. Geissler' scher Construction 
Klönne. 82. •ölö. 

— Neuerungen an Retorten verschlussen. A. M, 
Clark. Pat 74. 78. G. King Pat. 74. 149, 
W. Parbly. Pat. 74. 345. S. Holman. Pat. 74. 
278. Pat. 75. •749. W. R. Lake Pat. 76. 178 
G. Waller. Pat. 76. 123. W. P. Wilson. Pat 
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80. •725. Liegel. 82. •512.^3. 293. B. Wendt. 
86. 837. Pat. 87. •687. O. Ruppert. Pat. 88. ^230. 
Retorten. Beinigen von Gasretorten. A. W. Leding- 
ham. Pat 76. 300. — Ausbrennen des Graphits 
mit Didier'schen Steinen. 76. 15. — Entfernung 
des Graphits aus den Retorten. Dehn. 78. 448. — 
Ausbrennen von Retortengraphit. 86. 42. — 
Graphit bei Generatoröfen u. dessen Beseitig- 
ung. 86. 42. — Entfernung von Graphitansatz 
aus Retorten. 86. 443. 

— Messungen über die Temperatur in Retorten. 
M. S. Greenough. L. 77. 235. ~ Vorrichtung 
zur Bestimmung der Temperatur von Retorten. 
H. C. Bowen. L. 80. 679. — Beobachtung der 
Betriebstemperatur im Innern der Gasretorten. 
A. Heintz. 86. 894. 

— Apparat zum theilweisen oder vollständigen 
Aufheben des Gasdruckes in den Retorten. L. 
Dessirier. Pat. 80. *616. — Vorrichtung für 
Druckentlastung. J. Förster. 81. *592. Pat 81. 
•481. Pat. 82. •232. — üeber den Werth der 
Druckentlastung. Liege 1. 83. 294. Merkens. 
83. 296. — Druckentlastungsvorrichtung mit 
hydraulischem Abschluss für Retorten. G. Pendel. 
Pat. 83. ♦816. 

Retortenhaus* Eindecken von Retortenhäusem. 
74. 775. — Ueber Fussboden beleg im Retorten- 
hause. Fischer. 80. 65. — Pflasterung. 88. 49. 

Retortenkohle« Anwendung der Gasretortenkohle 
bei der Destillation von Schwefelsäure. F. M. 
Raoult L. 76. 343. 

RetortenSfen siehe Oefen. 

Rheometer« Das Rheometer von Giroud. Le- 

. moine. L. 74. 24. H. Giroud. Pat 74. 78. — 
Construction u. Theorie. H. Giroud. 74. 128. 
Taf. 5. Fig. 6. — Rheometer mit Selbstzündung 
u. Selbstlöschung. H. G iroud. 74. 132. — Nasser 
Rheometerfflr veränderlichen Gonsum. U.Gi r o u d. 
74. 133. Taf. 5. Fig. 8 — Trockener Rheometer 
für veränderlichen Ck)n8um. H. Giroud 74. 
137. Taf. 7. Fig. 11. — Ueber die praktische 
AVirkung der Rheometer von Giroud in den 
Strassen von Paris. 74. 622, in Genua. 76. 556. 
— Neue Anwendung des Rheometers von Giroud. 
79. 184. — Ueber die Giroud'schen Rheometer. 
Merkens. 80. 155. 

Rhigolen, Siedepunkt u. specif. Gewicht. 75. 211. 

Rhodan siehe Cyan u. Cyanverbindungen. 

Rhodinm. Verhalten zu Leuchtgas. Th. Wilm. 
L. 81. 548. 733. 

Rohrabschneider, Gewind» n. Schranbeschneid- 
Apparate s. a. .Rohrzangen. Rohrabschneider mit 
Wendeisen. \V. u. W. T. Eades. Pat. 74. 112. — 
Rohrabschneider. Schneemann. L. 74. 491. — 
Maschine zum Schneiden der inneren Schrauben- 
gänge von Gasrohrverbindungsstücken. W. R. 



Lake. Pat. 74. 729. -— Abschneid- u. Gewinde- 
schneidapparat für Rohre. Chase. L. 76. 411. — 
Apparat zum Schneiden der Schrauben an Rohren. 
A. M. Ol a rk. Pat 75. 749.- DieSchraubensehneid- 
maschinen auf der Wiener Weltausstellung. 
H a r t i g. L. 75. 864.— Schraubenschneidmaschine. 
R. Taylor. Pat. 76. 124. — Gewindeschoeid- 
maschine für Rohre. R. Gottheil. L. 76. 214. 
491. — Apparat zum Schneiden von Schrauben 
u. ähnlichen Vorrichtungen. J. Heap. Pat 76. 
425. — Verbesserungen an Schraubenschneid- 
maschinen. J. H. Johnson. Pat 76. 690. — 
Gewindeechneideapparate. Eaton u. Latham. 
L. 77. 118. 199. — .Schraubenschneider. A. M. 
Clark. L. 77. 530. — Rohrschneidmaschine. 
W. R. Lake. Pat 77. 710. ~ Gewindeschneid- 
apparat H. Unkel. L. 78. 633. — Vorrichtung 
zur Einstellung des Gewindedurchmessers an der 
Schneidekluppe. J. Reinecker. Pat 84. *674. 

— Gewindeschneidkluppe. E. Engels u. B. 
Wesselmann. Pat 88. *680. 

Rohranftreiber« Verbesserter Rohrauftreiber. J. 
W. Martin. Pat 74. 730. 

Rohrblegmascliine. Apparat zur Anfertigung von 
Rohrbogenstücken. L. 88. *550. 

Rohrbohrer. Apparat um Hauptrohre für Wast^ 
oder Gas unter Druck anzubohren. W. Morris. 
Pat. 74. 46. Pat. 77. 676. — Bohrratsche u. DriUe. 
W. R. Lake. Pat 75. 751. — Befestigung der 
Bohrratsche mittels Luftdruck. H. J. King. 
L. 76. 891. — Bohrapparat Reishauer u. 
Bluntschli. L. 76. 150. — Apparat zum An- 
bohren von Leitungsrohren. W. Yonng. X. 76. 
719. — Anbohrapparat Reuther. 88. ♦lOea 

Rohrbrnch s. a. GasausstrOmung u. Rohrleitung 

— Allgemeines. 75. 242. 84. 684. — Rohrbrflche 
n. die Kanalisation. He gener, Sinzig n. 
Troschel. 76. 468. 469. — Entschädigung fflr 
die durch Sielbauten verursachten Rohrbrflche. 
76. 85. 162. 0. Voss. 76. 165. — Reparatur 
mittels getheilter Uöberschieber. Kunath. 82. 
488. — Ueber Rohrbrüche. Reichard. 84.847. 

Rokrbinte. Gebr. Perner. Pat 86. ^907. 

Rohrdichtnng , Rohrverbindang n. Schlauch- 
knppelnng s. a. Rohrleitung 

— Dichtung der Gussrohre. L. 74. 706. — Ver 
dichtung von Muffenrohren durch Kautschuk- 
ringe. J. R. Forster. Pat 74. 708. Sinzig. 
76. 469. — Verschluss von Metallrohrenden, Ver- 
binden u. Verlöthen von Rohren. H. H. Mnr- 
doch. Pat 75. 625. — Verbesserter Rohrver- 
schluBS. W. Ley u. G. Shearer. Pat 76. 65J<. 

— Beobachtungen über Gummidichtungen. Vie- 
hoff. 75. 774. 8. a. unten. — Rolirverschiuss. 
J. J. Arrowsmith u. H. Ferguson. Pat 77. 
19. — Kautschuk- u. Korkdichtong. R. Wat 
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kinBon u. T.Stafford. Pat. 77. 676. — Dampf- 
gas- u. wasserdichter Metallverschlnss. U. L. 
Magniat. Fat 78. 238. — Cementschnflre für 
Kohrdichtnng. G. F. Noack. 79. 66. — Mafien- 
dichtong. 79. 160. — üeber Rohrdichtang mit 
SpenoeMetall. 80. 306. — Dichtungsmethode 
fflr MnfEenrohre. 0. Malier. 81. 468. 8. Oesten. 
81. 469. 564. Badde u. GOhde. Pat. 82. 
*870. — VerBchlaflS für Anbohningen an Gas- 
leitmigen unter Drack. C. Hanssen. Pat. 83. 
^457. — Dichtangsmittel für Bohrleitmigen. R 
Loidl. Fat 84. 245. — Ueber Gammiyerdich- 
tnngen bei Gaahaaptrohrieitongen. Eber dt. 84. 
♦773. Kölwel. 84.775. Schmitt. 84. 775. »889. 
Fr. Clonth. 84. 889. — Verdichtungsweise. J. 
Hasse. 85. 620. — Verdichtung grosser guss- 
eiserner Mnffenrohre nach System Halberg. 
Streck. 86. *13. — Kittmassen zur Rohrdich- 
tang. 86. 508. ^ Ueber die Verwendbarkeit des 
Spence-Metalls zum Dichten der VerbindungB- 
stellen der Leitungsrohre. Merz. 88. *1041. 
BohrdiditvBg, Rohrrerblndang n. Scklaneh- 
kvppelmHg. Ueber NormalproAle der Rohrmuffen. 
S a 1 b a c h. 74. 466. — Verlängerung der Dauerhaf- 
tigkeit der metallenen Nipple. V. Kortwald. 76. 
111. — FlanschenrohrFa^onstücke. 79. 160. — 
Vorrichtung zum Einschrauben von Rohren. Fr. 
Welter. Fat. 84. ^29. -~ Metollmuffen zur Rohr- 
verbindung. M. Würfel. Pat. 84. 896. — Ueber- 
schubmuffe für Rohrverbindung. L. Meyer. Pat. 
85. *419. — Die Fabrikation von Rohrflttings 
in den Vereinigten Staaten Amerikas. 87. 574. 

— Die Grundlage der sog. Brigg'schen Lehre 
fQr Herstellung von Rohrflttings. 87. *578. 

— Rohrverbindung mit Gummiringen. Somz^. 
74.27. J. R. Geith. 74. 123, de Liefde. 
74. 490. Rudolf. 74. 790. s. a. oben. —Verbesserte 
Verpackung für dampf-, luft-, gas- u. wasserdichte 
Verbindungen. W. R. Lake. Pat. 74. 46. — 
Verbesserung in der Verbindung von gusseisemen 
Rohren. T. G. Mess enger. Fat. 74. 46. — 
Verbindung für Muffen- u. Flanschenrohre. 
W. Brookes. Pat. 74. 150. J. Z. Kay. Pat. 
74. 150. — Versuche mit Gasrohrverbindungs- 
BtQcken aus hftnmierbarem Eisen. Jenny. L. 
74. 636. — Verbindung für Wasser-, Gas-, Dampf- 
u. andere Rohre. A. F. Potel. Fat 74. 639. 

— Verbindung von Rohren ohne Muffen. H. 
C. Newton. Pat. 74. 755. — Verbindung von 
Bohren, Hfthnen u. s. w. durch Flanschen. N. 
Thompson. Pat 75. 345. — Verbesserungen 
in der Methode der Rohrverbindung. J. A n t h e iv 
ton. Pat 76. 215. — Verbindung von Schmiede- 
eisenrohren. Müller-Melchior. L. 76. 651. — 
Ersielung dichter Verschlüsse u. haltbarer Ver- 
bindungen. H. Ehrhardt L. 76. 688. — Die 



Methoden der Rohrverbindung u. die Vermin- 
derung der Leakage. W. J. Warner. 76. 618. 
Pat. 77. 239. — Verbindung u. Trennung von 
Rohren. C.Anderson. Pat 78. 238. •- Rohr 
u. Schlauchverbindung mit Selbstdichtung. Chr. 
Linser. Pat 84. •896. — Ueber die Verbin- 
dung der Leitung mit dem Gasmesser. Schmitt. 

84. 844. E. Schwarzer. 85. 7. — Rohrver- 
bindung mit Ueberschnbmuffe. L. Meyer. Fat 

85. ^419. — Muffenverbindung für geschweisste 
Rohre. Schulz, Knaudt <& Co. Pat 85. *787. 
-— Bewegliche Flanschenverbindung. C. Hoppe. 
Pat 87. •687. — Rohrverbindungen für Natur- 
gasleitungen. %i. •1099. — Flanschenrohrve^ 
bindung. Garnier u. Cur 6. Pat 88. ♦678. 

Rohrdichtang, Rohrverbindnng u. Schlauch- 
kuppelnng« Neuerungen in der Rohrverbindung. 
J. H. Johnson. Pat 74. 150. H. Murdoch. 
Pat 74. 150. Pat 76. 690. T. G. Messenger. Fat 
74. 835. J. Philipps. Pat 74. 836. Valen- 
tine. L. 75. 465. W. Brookes. Pat 76. 653. 
A. G'Neil. Pat 78. 309. G. Schmidtmann. 
Pat 80. •730. Fr. Gebauer. Pat 81. •698. 
K. Beermann. Pat 82. •25. L. Etienne. 
Pat 87. ^687. 

— Schlauchkuppelung u. Rohrverbindung. F. B. 
Hill. Pat 75. 658. —Kuppelung für Leitungs- 
rohre. L. 77. 13. — Painter's Rohrkuppelung. 
L. 79. 174. — Verbesserungen an Painter's Rohr- 
kuppelung. Berliner Actiengesell schaft 
für Eisengiesserei u. Maschinenfabri- 
kation. Pat. 80. *388. — Ueber Einführung 
einer Normal- Schlauchkuppelung. K. Keller. 
L. 82. 528. — Rohrkuppelung. L. Kühne. 
Pat 83. ^456. Pat 84. •529. — Cylindrische 
Kuppelung für Rohre u. Schläuche A. Schwenk. 
Pat. 85. •420. — Schlauchkuppelung mit innerer 
Gummidichtung u. Bajonetverschluss. N. Th o m p- 
son. Pat. 86. •816. — Gelenkige Rohrkuppelung. 
M. Schleifer. Pat 88. ^829. 

— Rohrschelle zum Dichten von Lecken u. An- 
schliessen von Abzweigungen. R. Langen- 
siepen. Pat 84. ^896. — Zweitheilige Anbohiv 
schellen. Kunath. 86. * 778. -- Rohrschelle 
mit Absperrventil. C. Reuther. Pat 86. •421. 
— Neuerung an Rohrschellen. C. Reuther. 
Pat. 88. ^678. — Rohrschellen mit u. ohne 
Ventil. Reuther. 88. •1070. 

— Werkzeug zur Verbindung von Metallrohren. 
L. Verbeeck. Pat 88. •161. 

Rohre s. a. im Register für Wasserversorgung. 

— Die Entwicklung der Rohi^esserei u. deren 
neuesten Verfahrungsweisen. Ledebur. 74.461. 
Taf. 15. — Darstellung von biegsamen Rohren. 
J. G. Ingram. Pat 74. 795. — Darstellung 
von emaillirten Röhren u. Verbindungsstücken. 
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O. Haseltine. Fat. 76. 87. — Darstellung von 
schmiedeeisernen Rohren. R. H. Tounton. 
L. 76. 123. — Die Rohrfabrikation auf der 
Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 158. — 
Die Rohrfabrikation der Friedrich - Wilhelms- 
hütte SU Mülheim a. d. Ruhr. E. Krautschop p. 
L. 80. 613. — Grösstes Gasrohr der Welt. 83. 
634. — Rohrgiessereien u. Rohrconvention. 
. 85. 935. — Zur Fabrikat ton schmiedeeiserner 
Rohre in Oesterreicli. 85. 640. — Fabrikation 
auf der kgl. Eissengiesserei zu Gleiwitz. L. 86. 

758. — Herstellung von Rohren mit Glaskern 
u. einer Hülle aus Papierschichten u. Holzcement. 
C. Dö bring. Pat. 87. •6l7. — Fabrikation 
schmiedeeiserner 6asleitungsrohre. A. v. Ker- 
pely. L. 87. 1083. — Das Mannesmann'sche 
Verfahren, nahtlosiB Rohre aus dem vollen Stücke 
ohne Dom zu walzen. Fr. Siemens. 88. *663 

Robre» Glasgefütterte Eisenrohre. G. Rhymer, 
Pat. 74. 27. — Ueber Zuleitungsrohre aus Blei, 
H. Schilling. 74. 744. — Hölzerne Gasleitungs 
röhre. T. Littlehales. 76. 208. — Die aspbal 
tirten Eisenblechrohre von Ghameroy. L. 75 
681. Lux. 84. 847. — Verwendung der Rohre 
von Chameroy. 79. 160. — Französische Guss- 
rohre. 76« 111. — Ueber Leitungsrohre. L, 
79. 178. — Eigenthümliche Verftndenmg eines 
eisernen Gasleitungsrohres. K. B i r n b au m. 79, 
773. — Zerstörung eiserner Gasleitungsrohre^ 
J. Alexandrowitsch. 80. 59. — Haltbare 
schmiedeeiserne Rohre. W. Kümmel. 82.845. 

— Erfahrungen über galvanisirte Schmiedeeisen- 
rohre bei Gasleitungen. Reichard. 84 846. 
Klönne. 84 847. Lux. 84. 847. Groh- 
mann. 85. 7. — Ueber Rohre aus Gusseisen 
u. ihre Muffen Verhältnisse. A. Hegener. 85. 
613. Hasse. 85. 620. — Ueber Rohre aus 
Schmiedeeisen. A. Hegener. 85. 615. — Zu- 
leitungsrohre aus Schmiedeeisen. G. Grohmann. 
85. 621. — Verhalten galvanisirter Rohre bei 
Dampfleitungen. Ho 11 weck. 87. 1067. — Die 
Gasrohre nach dem Patent M a n n e s m a n n. 88. 65. 

— Normal -Tabelle für gusseisernQ Flanschen u. 
Muffenrohre. 75.42.66. Grohmann. 75.547. 

— Die Normallen der gusseisemen Rohre u. 
Formstücke. C. Blecken. L. 78. 520. — Ueber 
Rohrnormalien. Salb ach. L. 79. 790. — 

— Ueber Aenderung an Normalprofilen guss- 
eiserner Rohre u. Formstücke. 82. 287. Ass- 
mann. 81. 755. Thometzeck. 81. 756. P. 
H. Rosenkranz. 81. "^756. Kraemer. 81. 

759. — Bericht der Gommission zur Prüfung der 
Rohmormalien. Gramer. 82. 675. Tal 9. — 
Normalgewinde für Schmiedeeisenrohre. L. 87. 
651. — Einführung von Rohrnormalien in 
Amerika. 0. Leonhardt. 88. »792. *908. 



Rohre« Schutz gusseiserner Rohre gegen Einwirkung 
sauren Wassers durch Cementüberzug. Engel- 
hardt. L. 74. 793. — Ueber die Widerstands- 
fähigkeit von Rohren gegen äusseren Druck. F. 
Grashof. L. 84. 549. — Rostschutz durch so- 
genannte Inoxydation. L. 84. 891. s. a. 85. 7. 
sowie unter Eisen. — Anstrich für Schmiede- 
eiseniohre. H. Smith. L. 86. 847. 

— Rohrpreise. 85. 9. Liegel. 81. 468. Krüger. 

81. 468. — Preiserhöhung für Eisenrohre. 88. 
1095. 

Rohrfr&ser« Fräser zur Bearbeitung von Rohrenden. 
E. Kircheis. Pat. 88. ♦1019. 

Rohrleitang s. a. Rohrdichtung, Rohrverbindung u 
Schlauchkuppelung sowie im Register für Wasser 
Versorgung. — Ueber Verbindung der Blitzableiter 
mit Gasleitungsrohren siehe Blitzableiter. 

— Hilfsbuch für Gasrohranlagen. D. Monnier. 
L. 76. 720. — Tabellen über Dimensionen d. 
Länge der Leitung, über Druckverhältnisse und 
Gasausflussmengen. Magnier. L. 77. 748. — 
Stumpfs Zeitschrift >Der Rohrleger«. 78.35. - 
Zahlentabellen für die Leistungen von Gasrohr- 
leitungen. Ph. Delahaye. L. 82. 683. 

— Verbindung, Auswechslung u. Reparatur von 
Rohrleitungen auf der Pariser Weltausstellung. 

78. 499. 

— Gasleitungen unter Wasser. H. Janssen. 74. 
495 mit zwei Tafeln. — Wagen zum Legen von 
Rohren. E. Grahn. 75. 363. Taf. 2. — Appa 
rat zur Herstellung von Zweigleitungen an Haupt- 
rohren. T. Rafferty. Pat. 75. 625. — Bieg 
sames Futter zum Krümmen der Rohre. L. 76. 
84. — Rohrlegung unter Wasser. J. Hartmann. 
76. 304. Taf. 5. — Apparat zur Einschaltung 
von Hähnen u. Ventilen in eine unter Druck 
stehende Leitung. G. Bates. Pat. 76. 317. — 
Herstellung von Anschlüssen für Privatleitungen 
mit Rohren von Chameroy (asphaltirte Blecb- 
rohre). C. Lang. 79. 77. — Absperren von 
Rohren mit Blasen aus Gummituch von Guibal. 

79. 79. >- Die Gasleitung der Eisenbahnbrücken 
C. Müller. 8L 467. Ladewig. 81. 468. 
Merkens. 81. 468. — Ueber das Legen von 
Leitungen bei stark gefrorenem Boden. C.Müller. 

82. 491. — Zeitweiliger Verschluss von An 
bohrungen an Rohrleitungen unter Druck behufs 
Anschluss der Zweigleitung. Haussen. 82. 
♦765. — Verlegung eines 300 mm -Gasrohres 
durch den Neckar bei Mannheim. Beyer. 83. 
761. — Verfahren zur Verlegung von Rohriei 
tungen unter Wasser. Aug. Behne. Pat 84. 
♦674. — Ueber schwierige Rohrlegung. Aug. 
Hegener. 84. 795. — Legen der Rohre in 
ein Asphaltbett. 85. 7. — Ueber die Erdarbeiten 
bei Rohrlegungen. A. Hegener. 85. 616. — 
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Ueber Rohrlegong. A. Hegen er. 85. 613. 
Hasse. 85. 620. Horu. 85. 621. — Rohr- 
legang in unsicherem Boden. G. Oesten. 86. 
24 — Ahsperren grosser Gasleitungen. K u n a t h. 
86. 778. — Biegsame Leitungen. St. Alley. 
Fat 86. *816. — Die rapide Entwicklung der 
Rohrlegerarbeiten für Gas u. Wasser in den ver- 
einigten Staaten. W. D. Forbes. L. 87. 270. — 
Die GasfOhrung von Lauscha nach Unterlauscha. 
Baumgftrtel. 87. 1066. — Bohrleitungen fOr 
Naturgas. 87. 1097. — Einrichtung zum Hinab- 
lassen oder Herausnehmen von schweren Bohren 
aas Gräben. L. 88. 675. — Praktische Bemerk- 
ungen aber Rohrlegung. J. W. Macfarlaine. 
L. 88. 883. — üeber den Anschluss von Privat- 
leitungen an das Hauptleitungsrohr. B e u t h e r. 
88. *1066. — Ueber die Verwendung von Blei- 
sowie von schmiedeeisernen oder gusseisemen 
Rohren zu Gasleitungen. 88. 1107. 
Rohrleituig. Einfluss von Erweiterungen. A 1 b. 
Fliegner. L. 75. 342. — Beparatur von Strassen- 
rohren. Müller. 80. 150. s. a. Bohrbruch. — 
Ueber Defecte an Gasleitungsrohren, speciell an 
den Einführungen. Grohmann. 84. 634. — Be- 
paratur eines Gasbehälter- Eingangsrohrs während 
des Betriebes. A. H e i d r i c h. 86. 666. — Bepa- 
ratur langer Flanachenrohrleitungen. Müller. 
86. 777. 

— Vorrichtung zur selbstthätigen Ableitung des 
Condensationswassers aus Gasleitungen. B a r 1 1. 
L. 74. 750. — Apparat zur Beinigung verstopfter 
Gasrohre. L. 78. 234. — Apparat zum Schutz 
der Leitung gegen Frost. J. Hempel. Pat. 81. 
482. — Sicherheitsvorrichtung zur Verhütung 
eines Abschlusses des Hauptleitungsrohres von 
der Fabrik. A. Coze. 88. 769. — Werkzeug 
zum Beinigen des Betriebsrohres während des 
Betriebs. Kunath. 84. 307. — Syphon-Isolator 
für Gasrohrleitungen. Servidr. L. 84. 549. — 
Selbstthätiger Verschluss von Gasleitungen bei 
aossergewOhnlicher Erwärmung der Bohre. Pat. 
84. 599. — Jacquet's Klemmvorrichtung für 
Aüsziehrohre bei Beleuchtungseinrichtungen. 
L. 85. 500. — Ueber Eisverstopfungen. Müller. 
88. 242. Grund. 88. 242. 

- Versuche über das Ausströmen der atmosphä- 
rischen Luft A. Fliegner. L. 74. 145. — 
Experimental • Untersuchungen über das Aus- 
strömen der Luft bei starkem Ueberdruck. G. 
Zeuner. L. 74. 147. — Versuche über das 
Ausströmen von Luft durch Mündungen in dünner 
Wand. A. Fliegner. L. 78. 726. — Ueber 
die Dichtigkeit der Strassenleitungen. Böver. 
80. IfiO. 8. a. Gasausströmung. — Apparat zum 
Aofflnden schadhafter Stellen. C. v. Than. 
83. »lö?. — Zur Frage des Druckverlustes in 



Gasrohrleitungen. 83. 151. 254. — Prüfungs- 
vorrichtung für die Innenfläche von Bohrleitungen. 
J. Brandt. Pat. 83. •197. — Prüfung auf Dich- 
tigkeit. Battier. 84.751. Servier. 84. 75L 
~ Prüf ungsvorrichtung für das Innere von Bohr- 
leitungen. E. Korth. Pat. 86. *llb. — Ueber 
Prüfung auf Dichtheit u. die hiezu angewendeten 
Methoden. A. Fischer. 85. 622. — Elektrischer 
Apparat zum Aufsuchen undichter Stellen an 
Gasrohren. £. Arnould. L. 85. 782. ~ Auf- 
suchen von Undichtigkeiten im Strassenrohmetz 
mit Palladiumchlorür. H. Bunte. 86.504.737. 
— Aufsuchen von Undichtigkeiten im Strassen- 
rohmetz. Schmidt. 86. •714. s. a. 745. — 
Undichtigkeitsprüfer für Strasse ngasleitungen. 
Schmidt. 86. •718. Pat. 87. *474. •1047. — 
Ueber Undichtigkeits-Prüfung von Grasleitungen. 
L. 87. 681. — Zur Untersuchung auf Gasrohr- 
undichtigkeiten vermittelst Palladiumchlorür. 
Kunath. 88. 237. — Bationelle Prüfung der 
Gasrohmetze in Bezug auf den Dichtigkeitsgrad. 
H. Un deutsch. L. 88. 622. 648. — Das Auf- 
suchen von Undichtigkeiten im Gasrohrnetze. 
E. Merz. 88. 838. 

Bohrleltang. Das Gasrohmetz u. die Sielbauten. 
76. 35. s. a. Bohrbrach. — Einfluss der Kanali- 
sation auf die Gasleitungen. Troschel. 76. 
468. Sinzig. 76. 469. Hegener. 76. 469. — 
Die Zukunft unserer Gasrohrleitungen. 77. 153. — 
Einfluss des Frostes auf Gasleitungen. Lang. 80. 
503. — Die Gasleitungen u. der Untergrund 
von Paris. St. Ciaire Deville. 80. 676. — 
Störangen in Erdleitungen durch Ueberschwem- 
mung. M e r k e n B. 81. 471. - Zerstörung von 
Gasrohrleitungen. L. 82. 683. — Zerstörang durch 
Blitzschlag. 85. •351. 

Rohrsclielle siehe Bohrdichtung, Bohrverbindung 
u. Schlauchkuppelung. 

BotarsclilttsseL L. Grieb. Pat 86. ^455. 

Rohrzangen. Bohrzange mit Bohrabschneider. L. 
Buckley. Pat. 74. 278. — Verbesserungen an 
Bohrzangen. H. P. Huntoon. Pat^ 74. 795. 
States u. Cook. L. 78. 24. H. Schmidt. Pat. 
84. •29. — Bohrzange, combinirt mit Schneide- 
kluppe. G. Plumpton. Pat. 86. ♦811. 

Rollsohntzwand. Davids. L. 85. 100. 

Rosolsinre. Geschichte. Bv. Wagner. L. 77. 648. 

Roste. Vincents Boste für Betorten. J. H o dg s o n. 
74. 635. — Ueber die Knoblauch'schen Universal- 
roste. Pintsch. 75. 52. — Der Bost der Be- 
tortenöfen. H. Brehm. 75. »Sa — Drehrost. 
E. Schmitz. L. 75. 464. — Der Planrost u. 
die Verwendung von geringwerthigem Brenn- 
material. A. Schramm. L. 77. 84. — Bel- 
paire'sche Boststäbe. L. 78. 71. — Beweglicher 
Planrost mit Windktlhlung. B. M. Daelen. 
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L. 78. 477. — Etagenrost far pulverförmige 
Brennmaterialien. Perret. L. 78. 579. — Poly- 
gonroBt. Selvig u. Lange. L. 79. 92. — Dou 
gaU's mechanischer Rost mit Ranch veraehning. 
L. 79. 137. — RoBtconstructionen. L. 80. 236. 
— Neuerungen an dem v. Essen'schen Roste. 
St. Steg er. Fat. 80. •694. — Univeral-Jalousien 
rost Kasalowsky. L. 80. 756. — Verstell 
barer Rost mit gleichbleibendem Neigungswinkel 
H. Reusch. Fat. 85. •282. — Wakenförmiger 



Rost. L. V. Duisburg. Fat 85. •665. — Vergtell- 
barer Treppenrost. B. v. Steinäcker. Fat. 86. 
*921. ~ Rost mit Wasserkühlung. G. Hage- 
mann. Fat. 87. ^472. ~ Schüttfeuraungsrost. 
H. Schomburg & Söhne. Fat. 88. •1122. 

Rostkitt. 86. 508. 

Rnss. Apparat zur Gfewinnung von Lampenrass. 
R. Dreyer. Fat, 86. »SOS. 

Russofen siehe unter Oefen. 
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Saccharin 5 Ersatzmittel für Zucker. Darstellung 
aus Toluol. Zusammensetzung u. Eigenschaften. 
86. 861. — Notiz. 87. 117. — Darstellung. C. 
Fahlberg u. A. List. L. 87. 170. — Ueber 
das Fahlberg'sche Saccharin. L. 87. 730. 87. 925. 
— Das Saccharin. H. Marquisan. L. 87. 1175. 

Saccharinsalze« Darstellung von Saccharinsalzen 
der Olganischen Alkaloide. Fahlberg u. A.List. 
Fat. 86. 930. 

S&nren. Verfahren, flüssige MineralsAuren durch 
Kieselguhr in trockene Form zu bringen. Y o r s t e r 
u. Grüneberg. Fat. 84. 508. — Ueber das 
Vorkommen von Carbonsäuren im Steinkohlen- 
theer. K. E. Schulze. L. 86. 277. 

Salpetrige S&ure. Bildung bei der Verbrennung 
von Leuchtgas. L. F. Wright. L. 80. 654. 

Salpetrlgsänreäther als Reagens auf Oarbolsäure. 
J. F. Eykmann. L. 88. 373. 

Sanerstoff. Wechselnder Sauerstoffgehalt der Luft. 
E. Morley. L. 82. 119. — Die Sauerstoffschwan- 
kungen der Atmosphäre. R. Ebert L. 85. 447. 

— Darstellung durch abwechselndes Leiten von 
Dampf u. Luft über ein glühendes Gemenge 
von Baryt, Kalk u. Eupferoxyd. J. A. Wank- 
lyn. Fat. 74. 149. — Gewinnung im Grossen 
aus der atmosphärischen Luft. C. W. H a r r i so n. 
Fat. 74, 345. — Die industrielle Darstellung u. 
Verwendung. A. Oppenheim. L. 76. 348. — 
Lidustrielle Darstellung durch Zersetzung von 
Schwefelsäure in glühenden Rohren. E.Barbe. 
L. 76. 84. — Gewinnung aus der Luft mittels 
Baryt. Boussingault. L. 77. 525. — Darstel- 
lung des Sauerstoffs im Grossen nach Tessiö du 
Motay. 78. 527. — Darstellung mittels Baryt 
nach dem Verfahren von Brin in der Fabrik zu 
Fassy, Froduction u. Freis. 81. 339. — Darstellung 
durch Zersetzung von Gyps mittels Kieselsäure. 
N. A. H^louis. L. 82. 563. — Industrielle Dar- 
stellung mittels Baryt. A. u. L. Brin. Fat. 82. 89. 
L. 86. 169. — Verfahren zur Trennung bezw. 
Gewinnung von Sauerstoff u. Stickstoff aus atmo- 



sphärischer Luft mittels Bar3rt. A. u. L. Brin. 
Fat. 86. *53d. — Zur Gewinnung aus atmo^ 
sphärischer Luft mittels Baryt. W. A. Valon. 
88. 824. 
Sauerstoff« Apparat zur Darstellung von Sauerstoff 
fürHydroxygengasbeleuchtung. L. 78. 604. —Ap- 
parat zur Gewinnung aus Luft. A. u. L. B rin. Fat 
82. 89.*d44.Fat.86. ^533.— Apparatzur Erzeugung 
des Sauerstoffs durch Dialyse der Luft. F. M argis. 
Fat. 82. *752. — Apparat zur Darstellung saaer- 
stoffreicher Luft. A. Stamm. Fat 86. *6d4. - 
Apparat zur Darstellung von Sauerstoff m gros- 
seren Mengen. Br. Take. L. 87. 200. 

— Absorption. B. Todd. Fat. 74. 79. — Unvoll- 
ständige Verbrennung von Kohlenoxyd- u. Wasser- 
stoff gemiscben mit Sauerstoff u. Stickoxydol. £. 
V. Meyer. 76. 244. — Einwirkung auf Stein- 
kohle u. Faraffin. H. N. Jazuko witsch. L. 
76. 682. — Ueber die relative Verwandtschaft 
des Sauerstoffs zum Wasserstoff u. Kohlenozyd. 
A. Horstmann. L. 78. 307. — Entzündongs 
temperatur der explosiven Gemische von Sauer- 
stoff mit Wasserstoff, mit Kohlenoxyd u. mit 
Sumpfgas. Mallard u. Le Chatelier. L. 81. 
94. — Zur Absorption von Sauerstoff in Gas- 
gemischen. Vict. Mayer u. F. Jannasch. L. 
86. 789. — Einwirkung auf Kohle. J. Lang. 88. 
936. — Einwirkung auf Graphit. J. Lang. 88. 
938. — Einwirkung eines Gemenges von Sauer- 
stoff u. Kohlenoxyd auf Kohle. J. Lang. 88. 
938. 

— Volumetrische Bestimmung des freien Sauer- 
stoffs mittels Fhosphor. Lindemann. L. 79. 
543. — Bestimmung in der atmosphärischen 
Luft. W. Hempel. L, 85. 277. 

— Verwendung zur Gasreinigung bzw. zur con- 
tinuirlichen Regeneration der Reinigungsmasse 
während des Gasdurchganges. 88. 349. W. A. 
Valon. 88. ♦820. 841. 

Sanerstoffbeleiichtiing siehe Beleuchtung. 
SanerstoffgeblSse siehe Gebläse. 
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SelialK YerBUche über die Reflection des Schalles 
an flammen u. beiasen Gasen. A. M. Mayer. 
L. 74. 388. 

Schieber siehe Absperrvorrichtungen. 

Schiefer^ bltnmlnSger s. a. Liasschiefer u. Gas- 
bereitung. — Boghead-Schiefer siehe Steinkohlen. 

— Ueber die Wichtigkeit des Vorkommens in 
Galizien. E. Windakiewicz. L. 76. 414. — 
Benutzung der Gase, welche bei der Darstel- 
lung von ParafßnOl aus Schiefer erhalten werden. 
Young. 76. 706. — Versuche mit fransösischem 
u. schottischem Schiefer für Gasbeleuchtung. S. 
Schiele. 77. 626. — Verarbeitung in der Kerzen- 
fabrik von Young in Glasgow. 78. 532. — Die 
Industrie der bituminösen Schiefer zu Buxi^re- 
les-Mines (Allier). L. d. Lanay. L. 88. 918. 

Sclilafirwetter s. a. Gase, Grubengas u. Unglücks- 
falle. — Ueber die Geschwindigkeit, mit welcher 
sich, die Entzündung in einem Gemische von 
Luft u. schlagenden Wettern fortpflanzt. E. 
Mallard. L. 76. 86. s. a. 102. — Untersuchung 
der ausziehenden WetterstrOme in den Stein- 
kohlenbergwerken des Saarbeckens. A. Schon- 
dorff. L. 76. 719. — Ueber gemischtes Geleuchte 
bei Gruben mit schlagenden Wettern. J.Mayer. 
L. 80. 21. — Die chemische Untersuchung der 
bei verschiedenen Steinkohlengruben Sachsens 
ausziehenden Wetterströme u. ihre Ergebnisse. 
C. Winkler. L. 82. 841. L. 88. 694. — Ueber 
einfache Methoden zur Untersuchung der Gruben- 
wetter. F. Pieler. L. 88. 588. — Die Wetter- 
verh&ltnisse auf den Steinkohlenzechen. L. 88. 
414. — Statistische Mittheilungen über das Vor- 
kommen von Wetterexplosionen in den einzelnen 
Steinkohlenbecken. L. 84. 26. — Anlagen zum 
Hauptberichte der preuB8.Schlagwetteroommission. 
L. 86. 847. L. 87. 732. 895. — Die Schlag- 
wettercommissionen. L. Hab er er. L. 86. 758. 

— Benutzung der Pielerlampe zur Schlagwetter- 
Untersuchung. Job. Mayer. L. 87. 270. 

— Versuche mit Sicherheitslampen in Bezug auf 
Explosionen der Grubengase. Galloway. L. 76. 
102. — Der Bergbau u. der Einfluss des Baro- 
meterstandes auf die Entwicklung schlagender 
Wetter. Ph. Deiahay. L. 76. 739. - Ueber 
den Einfluss der Fluthkraft auf Grubengaskata- 
strophen. G. Friesenhof. L. 86. 756. -- Ex- 
plosion u. Anzeichen schlagender Wetter. Mal- 
lard & Le Ghatelier. 86. 140. 141. — Ein- 
fluss des Luftdrucks auf die Entwicklung von 
Schlagwettern. Job. Mayer. L. 86. 363. — Die 
Kohlenstaubfrage bei Schlagwetterexplosionen. 
Tk Walther. L. 87. 732. — Ueber die Ex- 
plosionen in den Bergwerken. Ichon. L. 88. 948. 

— Die Wetterführung beim Steinkohlenbergbau. 
F. Simmersbach. L. 84. 26. — Die Gruben- 
Genenl-aeg. s. Joum. f. Oasbel. u. Waaaerven. 



Wetterführung in den OstrauKarwiner-Revieren 
J. May er. L. 84. 280. — Zur Ventilation schlag 
wetterführender Steinkohlengruben, v. S t e i n d e 1. 
L. 84. 280. — Ueber Ventilation explosions 
gefährlicher Kohlengruben. F. Rochelt. L. 86. 
475. 
Schlagwetter. Ueber Entstehung u. Vernichtung 
schlagender Wetter. Faye. L. 77. 41. — Zur Ver- 
hütung von Explosionen schlagender Wetter. L. 77. 
113. — Verhütung von Explosionen schlagender 
Wetter in Kohlengruben. A. Habets. L. 77. 
12. 412. Hasslacher. L. 77. 599. - Die schla- 
genden Wetter in den Steinkohlengruben, Ent- 
stehung, Auftreten u. Mittel, sie unschädlich zu 
machen. W. Köhler. L. 78. 479. — Unter- 
suchungen über die Ursachen u. die Mittel zur 
Verhütung der Explosionen schlagender Wetter. 
Commission Beige du Grisou. L. 81. 236. 

— Bericht der französischen Ck>mmission zur 
Prüfung der Mittel gegen die Explosionen schla- 
gender Wetter in den Steinkohlenbergwerken. 
H. de la Goupilli&re. L. 81. 770. s. a. L. 82. 
52. — Sicherungsmaassregeln gegen schlagende 
Wetter. Hörnecke. L. 84. 26. — Ueber Ver- 
hütung von Grubengaskatastrophen. G. F ri e s e n-. 
ho f. L. 86. 756. — Verhütung von Schlag- 
wetterexplosionen. F. Wodiczka. L. 86. 152. 

— Sicherung der Kohlengruben gegen Explo- 
sionen. Friesenhof. L. 86. 173. 

— Elektrischer Apparat zum Nachweis schlagender 
Wetter in Steinkohlenbergwerken. L. 80. 588. 

— Ueber elektrotechnische Hilfsmittel gegen 
schlagende Wetter in Bergwerken. W. Siemens. 
L. 80, 589. — Die Apparate von Ans eil, van der 
Weyde u. von R. Weber zur Sicherung gegen 
Gas- bezw. Schlagwetter-Explosionen. 81. 4. — 
Liveing's Wetterindicator. L. 81. 19. — Appa- 
rate zum Anzeigen schlagender Wetter in Kohlen- 
gruben. Somz^e. L. 81. 20. — Schlagwetter- 
verzehrungsapparat. Körner. L. 81. 435. — Die 
Apparate zur Anzeige schlagender Wetter u. zur 
Verhütung von Wetterexplosionen auf der Pariser 
Elektricitätsausstellung. W. Schulz. L. 82. 819. 

— Apparat zum Nachweis von Schlagwettern. 
Garf orth u. Lechien. L. 87. *135. — Vor- 
richtung zum selbstthätigen Anzeigen von ex- 
plodirbaren Grubengasen. T. Shaw. Pat. 88. 
*552.* 

Schlaadiverbindang siehe Rohrdichtung, Rohr- 
verbindung u. Schlauchkuppelung, sowie Feuer- 
löschwesen im Register für Wasserversoigung. 

Schmelzapparat s. a. Schmelzöfen unter Oefen. - 
Apparat zur Erzeugung intensiver Hitze u. künst- 
lichen Lichtes. J. R. Knapp. Pat. 88. ^955. 

Schinelzpunkt. Schmelzpunkt einiger Metalle. 
Violle. L. 80. 22. — Schmelzpunkt verschie- 
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dener Metalle u. Legirungen. A. Heintz. B6. 
894. 

Schmelzpunkt, Bestimmung des Schmelzpunktes 
von Fetten, Wachs, Stearin etc. C. H. Wolf. 
L. 76. 25. — Bestimmung des Schmelzpunktes von 
Fetten nach J. Löwe u. Apparat hiezu. H. K r ü s s. 
88. *581. 

Schmieröle siehe Oele. 

Schmierölkanne mit Lampe combinirt. Robert. 
L. 75. 830. 

Schornsteine» lieber eine nach oben erweiterte 
Maschinenesse. A. Purgold. L. 74. 48. — Ma- 
schine zum Besteigen freistehender Fabrikschom- 
steine. L. 74. 549. — Stabilitätsprüfung eines 
freistehenden Schornsteins. C. Wilcke. L. 74. 
609. — Der Schornstein für Gasöfen. H. Brehm. 

74. 711. 75. 42. s. a. 605. W. Bftcker. 76. 786. 

— Bauen von Schornsteinen ohne Gerüst. L. 

75. 28. — Die Theorie der Zugerzeugung durch 
Schornsteine. E. Gras ho f. L. 75. 43. — Der 
Zug in den Schornsteinen. Grüner. L. 75. 463. 

— Ueber Fabrikschomsteine. E. Ho top. L. 75. 
622. — Berechnung der Dimensionen. L. Pinz- 
ger. L. 77. 14. — Gonstruction. L. 77. 45. — 
Stabilität. L. 77. 168. — Ueber die Anordnung 
der Schomsteinauf Sätze von Keidel. L. 85. 100. 

— Der Bau grosser Kamine. R M. u. F. J. 
Bauer oft. L. 85. 847. — Ueber Fabrikschom- 
steine. E. Bigo. L. 88. 947. — Riesenesse für 
die Halsbrückner Hütten bei Freiberg. 88. 963. 

SchranbeschneldmaschlnensieheRofarabschneider, 
Gewind- u. Schraubeschneidapparate. 

Schwefel. Entfernung aus Steinkohlengas siehe 
Reinigung. 

— Schwefelgehalt des Leuchtgases. 74. 56. — Ueber 
das Auftreten desselben im Leuchtgas. E. Pri- 
woznik. 74. 681. — Auftreten von freiem 
Schwefel bei der trockenen Destillation von Stein- 
kohlentheer. A. Kehl^^tadt. L. 80. 719. — 
Ueber die Form, in welcher der Schwefel in der 
Kohle vorkommt W. Wallace. L. 80. 654. 
F. T. Drown. L. 82. 300. — Ueber die Bind- 
ung in Steinkohle u. Coke. F. Muck. L. 87. 
199. — Einfluss der Temperatur bei der Destil- 
lation der Kohle auf die im Gas vorkommenden 
Schwefelverbindungen, welche nicht Schwefel- 
wasserstoff smd L. T. Wright. 88. 510. 

— Gewinnung aus Gaskalk. R. G. H. Forbes. 
Pat. 75. 345. G. R. Hislop. L. 88. 656. — Ge- 
winnung aus gebrauchter Reinigungsmasse. F. 
Wirth. Pat. 78. 309. G. Th. Gerlach. 79. 
38. L. 79. 188. s. a. unter Reinigungsmasse. — 
Gewinnung aus Schwefelwasserstoff. H. Joly. 
87. 1037. 

- Bestimmung in Steinkohlen. A. Eschka. L. 
74. 548. — Zu A. Sauer 's Bestimmungsmethode 



in Coke u. Steinkohlen F. Muck. L. 75. 4ß4. 
•— Bestimmung in Steinkohlen, Coke, Schwefel 
kies, Schiesspulver u. gebrauchter Reinigungs- 
masse. D. Hoff mann. L. 75. 864. — Apparat 
zur Bestimmung des Schwefels in der Reinig- 
ungsmasse. A. H. Wood. L. 76. 53. — Quanti 
tative Bestimmung des Schwefels in den Pro- 
ducten der Hüttenkunde, in Mineralien u. Brenn 
materialien. A. Rollet. L. 86. 814 — Bestim- 
mung in Coke. L. Blum. L. 88. 917. 

Schwefel. Bestimmung im Leuchtgase. G. Brügel- 
mann. 76. »444. Verigo. 76. 620. W. C. Young. 
L. 77. 237. OConor Sloan. L. 77. 345. 745 
Poleck. 78.222. 0. Knublauch. 82. •593. 
T. Fairley. L. 87. 170. E. Schilling. 88. 
486. — Volumetrische Bestimmung im Leacht- 
gase. Sadler u. Sillimann. 77. •280. - Be- 
stimmung im Leuchtgase durch Verbrennung im 
Sauerstoff. W. G. Mixter. L 81. 541. .- Zur 
Bestimmung des Gesammtschwefels im Leucht- 
gase. Th. Pol eck. L. 88. 374. 656. — Verfahren 
u. Apparat zur Bestimmung im Leuchtgase. H. 
Drehschmidt. 88. *422. 

Schwefelcjan siehe Cyan. 

Schwefelkoblenstoff« Gewinnung bei der Gas- 
bereitung. H.L. Greville. L. 84. 357. - Siede 
punkt, Entflammungs- u. Entzündungstemperatur. 

F. Gantter. L. 87. 651. 

— Verhalten gegen die Hydrate von Kalk, Baryt 
u. Magnesia. D.Walker. L. 74. 752. — Misch 
ungen mit Untersalpeters&ure als Spreng- u. 
Leuchtstoffe. E. Turpin. Pat. 88. 104. 

— Nachweis im Leuchtgase nach Vogel u. nach 
Hofmann. E. Pri woznik. 74. 681. ~ Bestim- 
mung im Leuchtgase. V. Harcourt L. 75. 
746. L. 77. 56. — ReactiOnen u. Ueberführang 
in Schwefelcyanwasserstoff. ^Saint-Pierre a. 

G. JeanneL 75. 656. — Nachweis im Leucht- 
gase. 0. Connor Slane. L. 82.86. — Auffind- 
ung u. Bestimmung geringer Mengen in Gasen. 
Gastin. 84. 624. 

Schwefelsäure. Bildung bei der Verbrennung von 

schwefelhaltigem Leuchtgas. W. C. Young. 77. 

229. — Fabrikation. Hasenclever. L. 75. 343. 

— Destillation. F. M. Raoult. L. 75. 343. 
Scbwefelwasserstoff.DarstellungsapparatT emm e. 

Pat. 86. •394. 

— Schwefelwasserstoffgehalt des Leuchtgases aas 
verschiedenen Kohlensorten. 75. 154. — Gebalt 
des Kölner Leuchtgases. A. Hegen er. 78. 122. 

— Verhalten gegen Kohlensäure bei Bothgluth. 
H. Köhler. L. 78. 479. — Zersetsung durch 
Eisenoxyd behufs Gewinnung von Schwefel. H. 
Joly. 87. 1037. 

— Directe Gewichtsbestimmung im Gase. H. P. 
Hailock. L. 83. 229. L. T. Wright. L 83 
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229. — BeBtimmung im Leuchtgase mittels Kupfer- 
phosphat L. F. Wright. L. 83. 735. — Be- 
stimmung im Rohgase durch Titration mit Jod- 
lösung. H. Bunte. 88. 898. 

Schwimmer mit Au^gleichsyphon zur Regulirung 
des Gasdrucks. H. G iroud. 74. 90. Taf. 5. Fig. 1. 

Seiubber! Ueber Scrubberberieselung mit Am- 
moniakwasser. Stooss. 75 487. — Werth der 
Scrubber fOr die Reinigung u. Entfernung des 
Ammoniaks aus dem Gase. C. Hunt. 76. 612. 

— Ueber die Richtung des Gasstroms in den 
Scrubbem. 77. 49. — Ueber die Ursache der 
reinigenden Wirkung des Scrubbers. A. K 1 ö n ne. 
79. 532. 

— Scrubber oombinirt mit Condensator u. Ex 
haustor. Clark. L. 7^ 462. — Somzöe's Scrubber. 
L. 76. 719. — Scrubber mit selbstthätigem Wasser 
vertheilungsapparat. Th. F. Rowland u. Ch. 
W. Isbell. Pat. 81. •72. — WascherScrubber 
O.Mohr. 88. ^251. — Scrubber zur Gewinnung 
von Theer u. Ammoniak bei der Cokebereitung. 
Fr. Hornig. Pat. 84. 864. — Etagen- Wascher 
Scrubber. E. Ledig. Pat. 85. *758. 86. •866. - 
Colonnen-Wascher-Scrubber. A u g. K 1 ö n n e. Pat 
86. ^932. — Düsen-Scrubber fflr Leuchtgas. H 
Langen. Pat. 87. •232. ♦1020. — Gaswäscher 
scrubber. O. Ruppert. Pat. 88. •S??. — Con 
centrischer Rohrwascher u. Scrubber. JB. Langen 
Pat. 88. ^988. 

— Neuerungen an Scrubbem. Mann u. Walker. 
L 75. 142. Savjlle. L. 77. 201. Pat. 77. Ö29. 
W. T. Walker. Pat. 77. 237. H. Green. Pat. 
78.309. O.Mohr. Pat. 88. *137. W. Sträubig. 
Pat. 83. 62Ö. A.Kflhnell. Pat. 84. 644. 85. 8 
R. Fleischhauer. Pat. 86. •686. 

— Körting's Dampfstrahlscrubber. 76. 697. — 
Ueber Körting's Dampfstrahlscrubber. B. Kör 
ting. 77. 478. Tieftrunk. 77. 481. 

— Der Standard Wascher u. Scrubber von Kirk 
ham,Hulettu. Chandler. 78.532. 80.^443 

— Ueber den Standard- WascherScrubber. Aug. 
Klönne. 80. 602. 8L 38. J. Qaaglio. 80 
633. ~ Betrieb mit dem Standard - Wascher- 
Scrabber. R. Merkel. 88. 289. ^ Ueber Stan 
dard-Scmbber. Baumgärtel. 87. 1007. 

— Ueber Scrubber-Kippberieseler. Heck. 86. •ll 
*19. — Ueber Fleischhaner's Kippberieselungs- 
apparat. Blum. 86. *17. ~ Kippberieselungs 
apparat. Eitner. 86. 18. Anm. 

— Ueber Scrubber. Schiele. 76. 465. Oechel 
häuser. 76. 465. R. H. Patterson. L. 80. 
22. — Ueber die Einrichtung von Scrubbem 
E. Eunath. 82. 402. 

— Ueber den Gleland 'sehen Scrubber. B. Kör 
ting. 75. 483. — Ueber Ammoniak -Scrubber 
nach Mann'schem System. Oechelhäuser. 



'76. 6. 130. 466. ~ Ueber den Scmbber von 
Walker & Co. Pouchain. 77. 450. — Ueber 
Anderson's Gaswäscher u. Scrubber. Patterson. 
L. 79. 643. — Ueber den Mann'- u. Walker'schen 
Scrabber. Aug. Klönne. 80. 603. — Versuche 
mit dem Mohr'schen Wascher-Scrabber. 88. 490. 

85. 163. 

Scrubber. Verbesserungen an der Vorrichtung znr 
Scrabberberieselung. J.West. Pat. 74. 612. — 
Apparat zur gleichmftssigen Vertheilung des 
Wassers im Scrubber. H a sse. 76. 466. — Wasser- 
vertheiler für Gasscrubber. Berlin-Anhalt i- 
sche Maschinenbau -A et ienges eil Schaft. 
Pat. 88. •Slö. — Spülheber mit Wasserverschluss 
nach Kuntz zur intermittirenden Scrubberberiese- 
lung. S c h i n d 1 e r. 86. * 19. — Selbstthätiger Inter- 
mittirangsapparat zur Abspfllung der Scrabber- 
einlagen. R. Fleischhauer. Pat. 86. *218. 
— Wasserberieselungsapparat für Scrabber. W. 
Walker. Pat. 86. •213. — Einrichtung zur 
Scrabberberieselung. 0. Ruppert. Pat. 88. •198. 

— Glaskugeln als Fülhnaterial für Scrabber. E. 
Leclerc. 84. 750. — Weissblechab£alle zur 
Scrabberfüllung. ReichaVd. 84. 886. — Ma- 
terial zur Scrabberfüllung. Viehoff u. Gut h. 

86. 13. 

Secnndftrbatterie siehe Elektrische Apparate. 

Secnndftrgeneratoren siehe Elektrische Apparate. 

Seetonnen (Bojen) nach Pintsch's System mit Gas 
beleuchtet. L. 81. 541. 

Seife« Apparat zur Verseif ung der Fette. L. Drouz. 
L. 76. 51. 688. — Bestimmung u. Trennung der 
Stearinsäure u. Oleinsäure in der Seifenfabrikation. 
J. David. L. 78 704. — Theorie u. Praxis der 
Seifenfabrikation. L. Drouz u. V. Larue. 
L. 87. 471. 

Selen« Einfluss der Beleuchtuog auf die Leitungs- 
fähigkeit des krystallinischen Selens. W. Sie- 
mens. L. 76. 52. 216. — Abhängigkeit der elek- 
trischen Leitungsfähigkeit von Wärme u. Licht. 
W. Siemens. L, 77. 14. L. 78. 371. — Die 
elektrischen Eigenschaften u. die Belichtung des 
Selens. Willougby Smith. L. 78. 137. - 
Elektrische Versuche mit krystallinischem Selen. 
R Sabine. L. 78. 481. — Ueber das Verhält- 
niss der Lichtintensität u. der Veränderung der 
Elektridtätsleitung des Selens. N. Hesehus. 
L. 84. 890. 

Selenophanit« Leuchtstoff aus einem Gemisch 
von Untersalpetersäure u. Schwefelkohlenstoff. 
E. Turpin. Pat. 88. 104. 

Sengrinascliiiie siehe Brenneisen, Gassengmaschine 
u. Glühapparat. 

Slcherheltslampeii siehe Lampen. 

Sicherheitsregrnlatoren für Gasleitungen siehe 
Regulatoren. 
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Silben Schmelzpunkt. Violle. L. 80. 22. 

Slllclumwasserstoff. Auftreten bei der Darstellung 
von Wassergas. E. Blass. 86. 228. 

SolarOl siehe Oele. 

Sonne siehe Licht 

Speckstein. Zusammensetzung des gelben u . weissen 
Specksteins. 83. 839. 

Spectralanalyse^ quantitative. 6. Hüfner. L. 78. 
370. 

Spectrophotometer. G. Hüfner. L. 78. 370. 

Spectroskopie. Die Lichtmühle u. die spectro- 
skopische Untersuchung von Flüssigkeiten. Paal- 
zow. L. 76. 315. 

Spectmm« Ueber das Spectrum der Sell'schen 
Schwefelkohlenstofflampe. H. W. Vogel. L. 
75, 148. 

Spence-Metall siehe Metalle. 

Spiritus siehe Alkohol 

SpUllieber zur Scrubberberieselung. Schindler. 
86. •IS. 

Stftdterelnigong s. a. im Register für Wasser- 
versorgung. — Eine Processsache wegen Rauch- 
belästigung. 0. Krüger. L. 85. 529. 

Stalil. Die Krupp'sche Gussstahlfabrik 79. 555. — 
Vereinigte Darstellung von Stahl u. Leuchtgas. 
P. Aube. Pat. 81. Hll. — Schutz gegen Oxy- 
dation siehe unter Eisen. 

Statistik siehe Gasanstalten. 

Steam-stokers siehe unter Retorten. 

Stearin. Verbesserung in der Fabrikation. Teil i er. 
Pat. 74. 276. — Bestimmung u. Trennung der 
Stearinsäure u. Oleinsäure in der Stearinfabri- 
kation. J. David. L. 78. 704. — Abscheiden 
aus Petroleum. R. Smith. Pat. 86. •211. 

Stearinkerzen siehe Kerzen u. Photometrie. 

Steigrohre siehe Aufsieigrohre. 

Steinkolilen s. a. Braunkohlen; Brennmaterialien, 
Eisenbahntarif u. Wärme. 

— Entstehung u. Bildung. L. 74. 388. -— Bezieh- 
ung zwischen Lagerung u. Zusammensetzung der 
Kohle im Becken von Lüttich. M a c ar s. L. 77. 
13. — Die Kohle in geologischer u. chemischer 
Beziehung. W. L. 77. 15. — Die fossile Kohle, 
insbesondere die Kohlendepots der Gegenwart. 
F. Groeger. L. 78. 306. — Aphorismen über 
fossile Kohlen. 0. Zinken. L. 82. 529. — Zur 
Kenntniss der Steinkohlenbildung. A. Petzhold. 
L. 82. 868. — Die Bildung der Kohle. G. Gran- 
deury. L. 83. 61. — Ueber Bildung von Stein- 
kohlen u. deren Ausbeutung in der Schweiz. 
Th. Fei b er. L. 83. 737. — Die geologischen 
Horizonte der fossilen Kohlen. C. F. Zincken. 
L. 84. 125. — Die Nebenmineralien der Stein- 
kohlenflötze als Grundstoffe der Grubenwasser. 
Kosmann. L. 84. 280. — Die Pflanzenreste 
der Steinkohlenformation aui ö^ichen Abhänge 



des Uralgebirges. J. Seh mal hausen. L. 84. 
729. — Fauna der Gaskohle u. der Kalksteine 
der Permformation Böhmens. Ant. Fritsch. 
L. 84. 729. L. 85. 447. L. 88. 918. - Ursprung 
u. Vertheilung des Phosphors in der Steinkohle. 
Ad. Gar not. L. 85. 102. — Micro-palÄo-phyt<h 
logia formationis carbonifera. P. £. tt ein seh. 
L. 85. 256. — Der Ursprung der Gruben wasser. 
P. Hayn. L. 87. 1175. ~ Die Steinkohlen, 
ihre Eigenschaften, Vorkommen, Entstehung n. 
nationalökonomische Bedeutung. F. Toula. L. 88. 
676. 
Steinkohlen • Das Alter der Rocky Mountain Kohlen 
oder Lignitformation. L. L e s q u e r e u x. L. 74. 

75. — Die Kohlen in dem Kanawha-Thal in West- 
Virginien. J. J. Stephenson. L. 74. 76. — 
Die Kohlen- u. Eisenlager in Virginien. M. A. 
An st ed. L. 74. 144. — Ueber die Kohlenlager 
der britischen Inseln. R. Et h eri d g e. L. 74. 727. 

— Die Steinkohlenlager Oesterreichs u. deren 
Zukunft für Industrie u. Handel. L. 74. 752. - 
Kohlenfunde in England. L. 75. 343. — Der 
Kohlenreichthum Amerikas. L. Simonin. L. 

76. 719. — Die Mineralkohle Oesterreichs. L 78. 
579. — Die Kohlenlager der Vereinigten Staaten. 
L. 80. 653. — Ueber die nutzbare Menge der 
bituminösen Steinkohle in Pensylvanien. H. 
M. Ohaace. L. 82. 226. — Die Kohlenfelder 
in Neu -Süd -Wales, Australien. G. Swinney. 
L. 84. 825. — Die Kohlenbecken des nordwest- 
lichen Frankreichs. A. Garcenot. L. 85. 256. 

— Monographie des Ostrau-Karwiner-Steinkohlen* 
Reviers. L. 85, 501. — Das Kohlenbecken am 
Pasde-Calaifi. E. Vuillemin. L. 85. 756. - 
Die Mineralflchätze der Vereinigten Staaten. 
Alb. Williams jun. L. 86. 639. — Studien 
aber das Steinkohlenbecken von Tonkin. £. 
Sarrau. L. 88. 436. 

— Der Bergwerksbetrieb im preussischen Staate. 
L. 74. 23. — Der Bergbau im Ruhrkohlengebiet 
L. 75. 374. — Das Vorkommen von Schweel- 
kohlen in der Provinz Sachsen. H. Boltze. 
L. 77. 599. — Flötzkarte des Aachener Stein- 
kohlenbeckens. M. Jacob i. L. 81. 330. — 
Steinkohlen-Bergbau in Preussen. L. 83. 230. — 
Flötz-Karte von dem SaarbrOcker Steinkohlen- 
district. L. 83. 378. — Das niederrheinisch- 
westfälische Steinkohlenbecken. L. Achepohl. 
L. 83. 737. — Deutschlands Steinkohlen • Ab- 
lagerung u. -Förderung. Simmersbach. L. 85. 
255. — Der Steinkohlenbergbau des preussischen 
Staates in der Umgebung von Saarbrücken. 
A. Hasslacher, B. Jordan, R. Nasse u. 
0. Tftglichsbeck. L. 85. 338. A. Hass- 
lacher, B. Jordan u. R. Nasse. L. 86. 151. 

— Entwicklung, Lage u. Zukunft des nieder- 
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8ch1e8iBchen Steinkohlenbergbaaes. H.v. Festen- 
berg-PackiBch. L. 86. 813, — Der Stein- 
kohlenbaa SachsenB im Jahre 1885. 86. 852. — 
Karte des oberBchlesiechen Beiigwerks • Areals. 
L. 88. 883. — Das rheinisch-westfälische Berg- 
werkBindustiie-Gebiet. L. A c h e p o h 1. L. 88. 228. 
Steinkohlen. Der Bergbau. Ph. Delahay. L. 76. 
739. — Die Betriebs- u. Wasserverhältnisse aal den 
Steinkohlensechen. L. 83. 414. — Die Tiefbohr- 
tecbnik im Dienste des Bergbaues. L. Strippe 1- 
mann. L. 84. 125. — Verhalten von Kohlen- 
staub u. Grubengas gegen Sprengschüsse. Hilt. 
L. 85. 475. — Ueber Ventilation explosions- 
gefährlicher Kohlengruben. F. R o eh e 1 1. L. 86. 
475. 8. a. Schlagwetter. — Ueber die Pötsch'sche 
Schachtabteufungs-Methode u. ihre Anwendung. 
L. R. y. Ebengereuth. L. 85. 477. — Spreng- 
technische Fragen. J. Tranzl. L. 85. 529. — 
Der Betrieb der Steinkohlenbergwerke. Ch. De- 
man et. L. 85. 847. — Die Kohlenaufbereitung. 
R. Lamprecht. L. 87. 1175. 

— Ueber Steinkohlen. T. Sandberg er. L. 74. 
171. — Constitution n. Eigenschaften der Kohlen. 
P. Havrez L. 74 608. — Chemische Beiträge 
zur Kenntniss der Steinkohlen. F. Muck. L. 76. 
720. — Ueber die Form, in welcher der Schwefel 
in der Kohle vorkommt. W. Wallace. L. 80. 
664. F. T. Drown. L. 88. 300. — Grundzüge 
u. Ziele der Steinkohlenchemie. F. Muck. L. 81. 
475. — Ueber die Destillationsproducte der Stein- 
kohle. Muck. L. 82. 452. — Das Verhalten 
des Stickstoffs der Kohle bei der trockenen 
Destillation. L. Forster. L. 83. 532. W.Smith. 
L. 85. 15. Fr. Rosellen. L. 85. 814. W. Foster. 
87. 665. — Untersuchungen über Stickstoffgehalt 
u. Ammoniakproduction verschiedener Gaskohlen. 
Knublauch. 83. 446. Eng. Schilling. 87. 
661. 707. 742. 771. Taf. 10 bis 13. — Versuche 
über die Druckfestigkeit von Steinkohlen. Böhme. 
L. 84. 124. — Beiträge zum Studium von Stein- 
kohlen W. Thor n er. L. 86 668. 900. — 
Ueber die Bindung des Schwefels in Steinkohle 
u. Coke. F. Muck. L. 87. 199. — Elementar- 
buch der Steinkohlenchemie für Praktiker. F. 
Muck. L. 87, 895. 951. s. a. G. Schul«. L. 88. 
84. 948. — Studien über Kohlendestillation. 
Lewis T. Wri ght. 88. 278. 507. — Versuche 
über die Verbrennung der Steinkohle. Scheu- 
rer-Kestner. L. 88. 676. — Zur Kenntniss 
der deutschen Gaskohlen. 88. 861. 894. 

— Schwefelgehalt verschiedener Kohlensorten. 75. 
154. — Skisammensetzung. Hiltl. L. 76. 422. — 
Ueber die Zusammensetzung der Steinkohle. 
E. Guignet. L. 79. 412. 769. — Ueber den 
Knpfeiigehalt der' Steinkohlen. Stolba. L. 80. 
654. — Zusammensetzung. F. T. Drown. L. 88. 



300. — Ueber die Zusammensetzung u. die Eigen- 
schaften der Steinkohlen in Bezug auf die Pflanzen, 
welche sie gebildet haben. Ad. Carnot. L. 85. 
102. — Ueber die Zusammensetzung der Kohle. 
M. A. Forter. L. 85. 172. — Ueber die chemi- 
sche Zusammensetzung der Steinkohle. P. E. 
Reintsch. L. 85. 476. — Der Sauerstoffgehalt 
der Gaskohle zur Charakterisirung derselben. 
86. 592. 618. —Metallgehalt. H. Schulze. L. 

86. 759. — Untersuchungen über Stickstofi^halt, 
Geschichte u . Literaturangabe. Eug. Schilling. 

87. 662. — Znsammenstellung verschiedener 
Kohlensorten mit ihrem Stickstoff- u. Sauerstoff- 
Gehalt. Eug. Schilling. 87 713. — Chlor- 
gehalt. P. Behrend. 88. 1007. 

Steinkohlen. Ueber Entzündlichkeit der Kohlen. H. 
Meidinger. L. 75. 413. — Ueber Selbstentzün- 
dung. L. 77. 113. L. 83. 696. J.H. Armington. 
L. 75. 374. F. A. Abel u. J. Percy. L. 77. 55. 

— Schadenansprüche bei Selbstentzündung. 75. 
37. — Verhütung der Selbstentzündung. 76. 113. 

— Ueber Steinkohlenerhitzung. 76.729. Müller. 
76. 646. Haase. 76. 731. — Ueber die Anlage 
von Ventilationsschachten in Steinkohlenlagern 
u. deren Nutzen. Henning. 77. 518. — 
Selbstentzündung beim Schiffstransport. L. 78. 
137. — - Bericht der kgl. englischen Commission 
über die Selbstentzündung der Kohlen auf Schiffen. 
Schiller. L. 78. 707. — Versuche über die 
Selbstentzündung der Steinkohle. Hae dicke. 
81. 44. L. 80. 756. L. 81. 19. — Die Selbst- 
entzündung der Kohlen u. die Kohlenschuppen,, 
deren Anlage u. Ventilation, v. Corswandt. 
83. 259. 

«— Einwirkung von Sauerstoff. H. N. Jazuko- 
witsch. L. 75. 682. — Lagerverlust. L. 78. 
307. s. a. D. A. Graham. L. 74 386. — Ueber 
die Veränderung der Steinkohlen an der Luft. 
J. Kim ball. L. 81. 47. — Ueber Verwitterung 
der Mineralkohle u. Mittel dagegen. L. 84. 891. 

— Analyse, Heizkraft u. Cokeausbeute. L. 76. 
149 — Schwefelbestimmung siehe Schwefel. -■ 
Stickstoffbestimmung siehe Stickstoff. — Die 
Zuverlässigkeit der Kohlenuntersuchungen. C. 
H. Schneider. L. 76. 423. — Die Analyse 
der Steinkohlen in wissenschaftlicher u. indu- 
strieller Beziehung. R. Malherbe. L. 77. 13. — 
Bestimmung des Wassers in Kohlen. J. Blöd- 
get Britton. L. 77. 55. — Xohlenuntersuch- 
ungen. O'Conor Sloan. L. 77. 527. — Be- 
merkungen über Kohlenanalyse. L. T. Wright. 
L. 82. 119. — Ueber den Werth der Elementar- 
analyse zur Beurtheilung der Gaskohlen . 86. 590. 
617. — Experimentalnntersuchungen über Gas- 
kohlen auf der Versuchsgasanstalt zu La Villete. 
Pariser Gasgesellschaft 86. 710. — Zur 
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Anwendung der chemischen Analyse auf die 
Kohlencontrole. H. Bunte. 88. 896. — Die 
Analyse von Steinkohlen. 0. Binder. 88. 940. 
Steinkohlen« Gasansbeute aus verschiedenen 
Kohlensorten. A. Wagner. 75. 209. — üeber 
Kohlen u. deren Verhalten bei der Gasbereitung. 
A. V. Harcourt. L. 77. 236. — Versuche mit 
verschiedenen Kohlen für Leuchtgasbereitung. S. 
Schiele. 77. 626. •— Apparat zur Prüfung von 
Kohlen auf Coke- u. Gasausbeute. 79. 131. — 
Versuche mit Gaskohlen über den Verlauf des 
Destillationsprocesses. H. Bunte. 86. 589 mit 
Taf. 20. 

— Handels werth der Steinkohlen mit hohem Aschen- 
gehalt. R. H. Thurston. L. 74. 171. —Ver- 
suche mit verschiedenen Kohlensorten an dem 
städtischen Wasserwerke zu Breslau. 74. 318. — 
Ueber Werthverminderung der Kohlen beim 
Lagern. D. A. Graham. L. 74. 386. s a. L. 78. 
307. — Heizkraft u. Classification der Steinkohlen. 
L. Grüner. 74. 636. — Ueber Kohle u. gewisse 
Kohlenstofifverbindungen in Bezug auf Beheizung 
u. Beleuchtung. B a r f f. L. 74. 665. — • Bestimmung 
des Werthes von Gaskohlen. A. Graham. 
L. 76. 51. — Anforderungen der deutschen 
Marine an die Kohlen. L. 77. 45. — Verhältniss 
des Kohlenconsums zur Dampfproduction. R. 
Engländer. L. 77. 113. — Verdampfungs- 
versuche mit verschiedenen Kohlensorten. F. 
Münster. L. 78. 480. — Ueber den Heizwerth 
verschiedener Steinkohlen. Trnhlsen. L. 79. 
791. — Effective Arbeitsleistungen verschiedener 
Kohlensorten bei deutschen Wasserwerken. A. 
Thiem. 84. 526. — Einfluss des Aschen- u. 
Wassergehaltes auf den metallui^gischen Werth 
der Kohle. F. C. G. Müller. L. 86. 171. — 
Ueber Preis u. Qualität von Kohlen für den 
Hochofenbetrieb. F. L ü r m a n n. L. 86. 171. — 
Einrichtung zur Bestimmung des Wärmewerthes 
der Steinkohlen im Calorimeter. W. Alezejew. 
L. 86. 531. — Beiträge zum Studium von Stein- 
kohlen, Coke u. Holzkohlen als Hochofen-Brenn- 
material. W. Thörner. L. 86. 668. 900. — 
Versuche über Heizkraft u. andere Eigenschaften 
verschiedener Kohlensorten, ausgeführt auf der 
kaiserl. Werft in Wilhelmshaven. L. 87. 682. — 
Studien über den Heizwerth der Kohlen. E. Cor- 
nut. L. 87. 895. 

— Zur Kohlenfrage. 74. 1. 75. 615. 738. L. 75. 
745. — Die Steinkohlenfrage in Ungarn. Lit- 
schauer. L. 86. 363. — Die Steinkohlenfrage 
in Europa. F. Simmersbach. L. 86. 552. 

— BShmische Kohle. Chemische Zusammensetzung. 
H. Bunte. 86. 591 s. a. 88. 865. 868. 895. — 
Destillationsversuche, mittlere Ofentemperatur, 
Gasausbeute u. Leuchtkraft. Ausbeute an flüs- 



sigen Destillationsproducten. Kohlensäarebil 
düng. H. Bunte. 86. 593 bis 597. - Gas- u. 
Coke-Ausbeute nach Schilling u. nach Schiele. 
87. 5. — Stickstoffgehalt. Eug. Schilling 
87. 711. 715. — Cokeausbeute. Eug. Schilling. 
87. 714. •— Ammoniakentwicklung bei der Destil- 
lation mit u. ohne Kalk. Eug. Schilling. 87. 
747. 776. 
Steinkohlen, £ng/i8che Koh'e. Ueber die Güte der 
englischen u. schlesischen Kohlen. F. Grand 
mann. L. 74. 75. — Die Gase in Kohlen von Süd- 
Wales. J. W. Th omas. L. 75. 375. — Ueber die in 
einigen englischen Kohlen eingeschlossenen Gase. 
J. W. Thomas. L. 76. 559. 77. 648. - Ueber 
Old Pelton main Kohlen. Müller. 79. 340. 
Henning. 79.342. Krüger. 79. 342. — Ver 
gleiche zwischen englischer u. schlesischer Stein- 
kohle. Müller. 80. 62. —Resultate über Ver- 
gasung englischer u. schlesischer Steinkohlen. 
M er kons. 81. 385. — Versuche mit Leverson- 
Wallsend- u. New -Pelton -Kohle zam Vergleich 
der Betriebsresnltate. Liegel. 82. 327. — 
Cokeausbeute aus Leverson-Wallsendkohlen. G. 
Liegel. 82. 368. — Cokeausbeute aus Old- 
Pelton-main-Kohle. C. Müller. 82. 369. - 
Vergleichung von Leverson- u. Waldridgekohlen. 
Liegel. 88. 257. 84. 231. — Ueber Leverson- 
u. Nettlesworth-Kohle. Müller. 84. 232. s.a. 
Henning. 79. 342. — Chemische Zusammen- 
setzung. H. Bunte. 86. 591. Grund mann. 87.4. 

— StickstoQgehalt. Eug. Schilling. 87.711.715. 

— Cokeausbeute. Eug. Schilling. 87. 714. - 
Stickstoffgehalt u. Ammoniakgewinnung. Knub- 
lau eh. 87.664. — Ammoniakentwicklung bei der 
Destillation mit u . ohne Kalk. £ u g. 8 c h i 1 1 i n g. 
87. 747. 776. 

— Saarkoh/e. Cokeausbeute n. Backfähigkeit der 
Steinkohlen des Saarbeckens. A. Schondorf f. 
L. 75. 683. — Destillations versuche, mittlere 
Ofentemperatur, Gasausbeute u. Leuchtkraft. 
Ausbeute an flüssigen Destillationsproducten. 
Kohlensäurebildung. H. Bunte. 86. 593 bis 
597. — Chemische Zusammensetzung. H. Bunte. 
86. 591. Gas eh. 87. 4. s. a. 88. 865. 868. 895. - 
Gas u. Coke-Ausbeute nach Gasch, Schilling 
u. nach Schiele. 87. 5. ^ Stickstoffgehalt. Eug. 
Schilling. 87. 711. 715. — Cokeausbeute. 
Eug. Schilling. 87. 714. — Ammoniakent- 
wicklung bei der Destillation mit u. ohne Kalk. 
Eug. Schilling. 87. 746. 776. 

— Sächsische Kohle, Chemische Zusammensetzung. 
H. Bunte. 86. 591. ~ Stickstoffgehalt. Eug. 
Schilling. 87. 711. 715. — Cokeausbeute. 
Eug. Schilling. 87. 714. — Ammoniak- 
entwicklung bei der Destillation mit u. ohne 
Kalk. Eug. Schilling. 87. 747. 776. - 
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TAbellen über die chemische Zusammensetzang 
der Kohlen verschiedener Groben. 88. 866. 
867. 895. 
Steinkohlen« Sächs/sohe KoMb, Destillationsversuche 
mit Zwickaaer Kohle, mittlere Ofentemperatur, 
Gasansbeute u. Leuchtkraft. Ausbeute an flüssi- 
gen Destillationsprodncten. H. Bunte. 86. 593. 

— Chemische Znsammensetzung der Zwickauer 
Kohle nach Stein n. nach Fleck. 87. 4, Gas- u. 
Cokeansbeute nach Sc h i 1 1 i n g u. nach Schiele. 
87. 5. 

— Sch/98/9che fCoh/e. Ueber die Verwendung schlesi- 
scher Kohle, Versuche in den Gaswerken Berlins. 
78. 48. 76. ~ Ueber schlesische Steinkohle. 
Müller. 84. 232. — Chemische Zusammen- 
fietzung nach Grundmann. 87 4. — Gas 
u. Cokeansbeute nach Schilling 87. 5. — 
Stickstoffgehalt. Eng. Schilling. 87.711.715. 

— Cokeansbeute. Eng. Schilling. 87. 714. — 
Ammoniakentwicklung bei der Destillation mit u 
ohne Kalk. Eng. Schilling. 87. 746. 776. — 
Tabellen über die chemische Zusammensetzung 
der Kohlen aus verschiedenen Groben. 88 863. 895. 

— Westfä/iache Kohle, Ueber die Verwendung der 
westwischen Kohle zur Gasbereitung, Versuche 
in den Gaswerken Berlins. 78. 48. 76. — 
Destillationsversuche, mittlere Ofentemperatur, 
Gasausbeute u. Leuchtkraft. Ausbeute an flüssigen 
Destiltationsprodacten. Kohlensäurebildung. H. 
Baute. 86. 593 bis 597. — Chemische Zu- 
sammensetzung nach H. Bunte. 86. 591, nach 
Fleck , nach Heinz u. nach Sauerwein. 
87. 4. — Gas- u. Cokeansbeute nach Schilling 
a. nach Schiele. 87. 5. — Stickstoffgehalt. 
Eng. Schilling. 87. 711. — Cokeansbeute. 
Eug. Schilling. 87. 714. — Stickstofl^ehalt 
a. Ammoniakgewinnung. K n u b 1 a u eh. 87. 664. 

— Ammoniakentwicklung bei der Destillation 
mit u. ohne Kalk. Eug. Schilling 87. 746. 776. 

— Tabellen über die chemische Zusammensetzung 
der Kohlen aus verschiedenen Graben. 88. 864. 
866. 895. 

— Ueber die Gaskohlen des Ruhrgebietes nebst 
einem Verseichniss der Gaskohlenzechen daselbst. 
Ilgen. 74. 624. 628. 

— Boghead'fCoh/e u. -Schiefer, Australischer Boghead 
(Hartley Mineral) in England. 77. 49. — Ueber 
die Bogheadkohle von Besiutta, ihre Zusammen- 
setzung, Cokeausbeute u. Verhalten gegen Lösungs- 
mittel. M. Buchner. 81, 327. — Verhalten der 
australischen Bogheadkohle im Vei^gleich mit 
ähnlichen Materialien, van derHorst. 84. 758. 

— Fhosphorgehalt der Bogheadkohle von Antun 
u. Frioul. Ad. Carnot. L. 85. 102. — Chemi- 
sche Zusammensetzung australischer Boghead- 
kohle nach H. Bunte. 87. 4. 



Steinkohlen* Boghead-Kohle u. -Schiefer. Vorkommen 
u. Verwerthung der Bogheadkohle u. der ölführen- 
den Schiefer in Schottland. Pinno. L. 86. 759. 

— Chemische Zusammensetzung schottischer 
Bogheadkohle nach Matter u. nach Playfair. 
87. 4. — Gas- u. Cokeausbeute von australischem 
u. schottischem Bogheadschief er nach Schilling 
u. nach Schiele. 87. 5. — Gas-, Coke-, Theer- 
n. Gaswasser- Ausbeute von Bogheadschiefer nach 
Morton u. nach Kitt, nach Hislop u. nach 
Schiele. 87. 6. 

— Bogheadkohle im Neuroder Steinkohlenrevier. 
Kosmann. 87. 366. 

^'Canne/koh/e. Ueber die deutsche Cannelkohle 
der Zeche Consolidation bei Gelsenkirchen. Pos t. 
88. 799. — Ursprang u. Vertheilung des Phos- 
phors in Cannelkohlen. A. Carnot. L. 85. 102. 
-* Gas-, Coke-, Theer- u. Gaswasser- Ausbeute 
nach Evans, Hislop u. nach Schiele. 87.6. 
—Der Bitumengehalt der Cannelkohle. 88. 1002. 

— Chemische Zusammensetzung schottischer 
Cannelkohle nach Regnault, Vauz, Grund- 
mann u. nach Play fair. 87. 4, Gas- u. Coke- 
ausbeute nach Schilling u. nach Schiele. 87.5. 

— Die westfälische Cannelkohle u. Pseudo- 
Cannelkohle. F. Muck. 88. 275. 

— Plattenkohle, Chemische Zusammensetzung. H. 
Bunte. 86. 591. — Destillationsversuche, mitt- 
lere Ofentemperatur, Gabausbeute u. Leucht- 
kraft. Ausbeute an flüssigen Destillationspro- 
dncten. Kohlensfturebildung. H. Bunte. 86. 
593 bis 597. — Gas- u. Cokeausbeute deutscher 
Plattenkohle nach Schiele. 87.5. — Gas- u. Coke- 
ansbeute böhmischer Plattenkohle nach Schil- 
ling u. nach Schiele. 87. 5. — Stickstoff- 
gehalt von Plattenkohle. Eug. Schilling. 87. 
711. 715. — Cokeausbeute. Eug. Schilling 
87. 714. — Ammoniakentwicklung bei der Destil- 
lation mit u. ohne Kalk. Eug. Schilling. 87. 
747. 776. 

— Hebevorrichtung für Steinkohlen. Müller. 76. 
112. — Apparat zum Ueberladen von Kohlen 
aus Eisenbahnwagen in Schiffe. L. 76. 213. — 
Ueber das Verladen der west&lischen Kohle im 
Hafen von Ruhrort. P. Gerhardt L. 81. 167. 

— Krahn zum Entladen von Kohlenschiffen. H. 
Aerts. L. 85. 172. L. 86. 150. — Ueber Kohlen- 
verladungen von Schiff zu Schiff. Gerhardt. 
L. 86. 150. — Transportvorschriften des Reichs- 
eisenbahnamtes. 87 1067. — Ueber den Trans- 
port u. das Verladen der Steinkohlen. J. Frahm. 
L. 87. 1175. 

— Karte über die Production, Consumtion u. 
Circulation der mineralischen Brennstoffe in 
Preussen während des Jahres 1871. L. 75. 463. 

— Ueber die Steinkohlenförderung im Jahre 1876. 
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L. 78. 604. — Die Kohlenindnstrie auf der 
Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 235. — 
Kohleuproduction in Grossbritannien. L. 82. 410. 

— Die Eohlenproduction Belgiens. L. 88. 167. 

— Production im preusaischen Staate. L. 83. 413. 

— DieEohlenproduction in verschiedenenLändem. 
L. 83. 733. — Die westfälische Kohlenindustrie. 
Schultz. L. 83. 810. — Ueber die Lage der 
deutschen Kohlenindustrie im Jahre 1883. G. 
B obertag. 84. 754. — Die Productionsverhält- 
nisse beim sächsischen Steinkohlenbergbau. 
Köttig. L. 85. 255. — Production im deutschen 
Reiche während der letzten 20 Jahre. 86. 736. 

— Die Steinkohlenindustrie in Belgien. F. Dn- 
jardin-Beaumetz. L. 88. 947. 

Steinkohlen. Der Kohlenhandel Berlins. 74. 636. 

— Vertrieb der westfälischen Kohlen nach den 
Nordseehafen. 75. 122. — Apparat zum Waschen 
u. Sortiren von Steinkohlen. M. ^vrard. L. 75. 
253. — Vertheilung des Kohlenverbrauchs in 
England. L. 75. 868. — Die Kohle im Welt- 
handel von 1865 bis 1876. W. v. Lind heim. 
L. 77. 237. — Die Unsicherheit im Messen von 
Steinkohlen. C. Karmarsch. L. 78. 479. — 
Kohlenzoll. 79. 303. — üeber Kohlenankauf. 
Merkens. 79. 343. — Verbrauch in Frankreich. 
L. 88. 341. >- Kohlenhandel in Deutschland. 
L. 82. 528. — Verbrauch in Berlin. 88. 666. 

— Der Kohlenconsum in verschiedenen Ländern. 
L. 88. 733. 8. a. 76. 463. — Der Kohlenverkehr 
in Sachsen. Köttig. L. 85. 255. — Die eng- 
lischen Kohlenhäfen u. die deutsche Kohlen- 
ausfuhr. Schwering. L. 86. 552. — Kohlen- 
verkauf. 88. 564. 

— Zur Tariffrage für den Kohlentransport. 74. 
121. 75. 53. 201. s.a. Eisenbahntarif. — Consum 
u. Bahntarif auf der Venlo-Hamburger Bahn. 
76. 112. — Frachttarife. A. W. Berger & Co. 
L. 76. 462. — Tarifbuch für schlesische Stein- 
kohlen. L. 76. 523. — Kohlentarif in Hamburg. 
86. 371. — Ermässigung der Frachtsätze durch 
die kgl. Eisenbahndirection zu Altona. 86. 640. 
989.— Herbeiführung billigerer Eisenbahnfrachten 
für Kohlen. N. H. Schilling. 88. 183. 

Steinkohlengas siehe Leuchtgas. 

Stelnkoblentheer siehe Theer. 

Sterrometall. 84. 671. 

Stickoxyd. Zersetzung durch Pyrrogallussäure. 
Russell u. Lapraik. L. 77. 527. 

Stlckoxyd-Scliwefelkohlenstoinicht. Anwendung 
zu photographischen Zwecken. Eug. Seil. L. 
74. 834. — Spectrum. H. W. Vogel. L. 76. 143. 

StickoxydnL Unvollständige Verbrennung von 
Kohlenoxyd- u. Wasserstoffgemischen mit Sauer- 
stoff u. Stickoxydul. E. v. Meyer. 76. 244. — 
Bestimmung. W. Hempel. L. 82. 564. — Ver- 



wendung von flüssigem Stickoxydul. A.W. Hof- 
mann. L. 88. 228. — Verwendung zur Erhöh- 
ung der Leucht- u. Heizkraft des Gases. C. 
Bertou. L. 88.408. 
Stickstoff. Bereitungsweise. W. Gibbes. L. 78.^21. 
— Apparat zur Gewinnung von Stickstoff ans 
atmosphärischer Luft. A.U.L. Brin. Fat. 86.^^533. 

— Ueber die Entleuchtung der Flammen durch 
Stickstoff. W. Stein. 74. 643. L. 74. 317. - 
Die directe Verbrennung des Stickstoffs. U. 
Kämmerer. L. 78. 307. — Bildung der Oxyde 
des Stickstoffs durch den Volta'schen Bogen in 
der Luft. T. Wills. L. 79. 791. — Kritische 
Temperatur u. kritischer Druck des Stickstoffs 
u. Aethylens unter geringem Druck K. 1 s z e w s ki. 
L 84. 643. — Das Verhalten des Stickstoffs der 
Kohle bei der trockenen Destillation. L. Fo rs ter. 
L. 83. 532. W. -Smith. L.86. 15. Fr. Rosellen 
L 86. 814. W. Foster. 87. 665. 

— Ueber den Stickstoffgehalt der Cloakenwasser 
von Paris. Maillard. L.82. 841. — Die natür 
liehen Stickstoffquellen u. deren wirthschaftlicbe 
Ausnutzung. Emil Kräusel. L. 86. 814. — 
Untersuchungen über Stickstoffgehalt u. Ammo- 
niakproduction verschiedener Gaskohlen. Knab 
lauch. 88. 44a Eug. Schilling. 87.661.707 
742. 771. Taf. 10 bis 13. — Stickstoffgehalt ver 
schiedener Cokesorten. W. Smith. L. 85. 15. 
Knublauch. 87. 665. W. Foster. 87. 666. 
Eug. Schilling. 87. 7^3. — Stickstofigehalt 
der Steinkohlen, derCoke u. desTheers. Knub- 
lauch. 87. 663 bis 665. 

— Zur Bestimmung des Stickstoffs in Dtlngemitteln. 
Pieper. L. 84. 549. — Bestimmung in Steinkohle 
u. Coke S.Schmitz. L. 86. •208. — Bestimmung 
nach verschiedenen Methoden. E u g. S ch i 1 1 i n g. 
87. 707. — Die modificirte Kjehldarsche Methode 
zur Bestimmung des Stickstoffs in Steinkohlen 
u. Coke. Eug. Schilling. 87. 709. 712. - Be- 
stimmung in schwefelsaurem Ammoniak. A. J- 
van Eyndhoven. 88. 906. Ber. 964. 

~ Durchschnittspreise für Stickstoff im Ammoniak 
u. im Chilisalpeter in den Jahren 1874 bis 1884. 
H. Bunte. 86. 779. 

Strassenbeleachtang siehe Beleuchtung, Elektri- 
sche Beleuchtung u. Laternen. 

Strassenpllaster« Verbessertes Strassenpflaster. 
R. G. H. Forbes. Fat. 74. 612. Fat. 76. 65. 

Snlfate. Bildung bei (Gasflammen. E. Priwoznik. 
74. 680. 

Salfocyanverbindnngen siehe Cyanverbindungen. 

Sumpfgas siehe Grubengas. 

Syphon« Ausgleichsyphon für Schwimmer zur Re- 
gulirung des Gasdrucks. H. Giroud. 74. 90. 



Taf. 5. Fig. 1. 
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Tancker, Apparat zur Prüfang des Petroleums auf 

seine Entsflndnngstemperatar. N. 0. Brau n. 

Fat. 81. •660. L. 88. 52. Pat. 82. ♦828. 
Tftnelirobre s. a. Vorlage. — Yerbesseningen an 

Tauchrohren. Livesey. L. 74. 146. Boyd. 74. 

687. — Verschluss von Tauchrohren. Key, 76. 

706. — Automatisch arbeitendes Tauchrohr. W. 

P. Wilson. Pat. 80. ♦725. — Untersuchung der 

Tauchtiefe der Eintanchrohre. Kunath. 86.778. 

— Telescopisches Tauchrohr. Cokey & Sons. 
86. 1016. 

Telefriphle s. a. Elektricität. — Neuer optischer 
Telegraph. A. L^ard. L. 76. 24. 

Temperatar siehe Wärme. 

leren. Vorkommen im Leuchtgase. M. Berthelot. 
76. 411. 

Terpentlnn. Siedepunkt, Entflammungs- u. Ent- 
zündungstemperatur. F. Gantter. L. 87. 551. 

Theaterbeleachtiug siehe Beleuchtung u. Elek- 
trische Beleuchtung. 

Theer« Ueber die Destillationsproducte des Petro- 
leumgastheers. W. Rudnew. 81. 82. — Ueber 
Korktheer. L. Bordet. L. 81. 509. — Gewinn- 
ung aus stickstoffhaltigen organischen Stoffen. 
Th. Richters Pat. 81. 785. — Ueber den bei 
der Oelgasbereitung gewonnenen Theer. H. E. 
Armstrong. 85. 162. — Vorkommen von An- 
thracen im Wassergastheer. A. H. Elliot. L. 
85. 277. 

— Braunkoh/entheer. Prodnction in Sachsen u. 
Thüringen. 74. 678. 75. 560. 76. 530. 78. 740. 
83. 387. 84. 53. 86« 610. 641. 87. 308. 88. 831. 

— Gewinnung auf der Concordiagrube bei Nachter- 
stedt E. Schatz L. 87. 799. 

— Verwendung des Braunkohlentheers zur 
Leachtgasdarstellnng. 74. 674. — Ueber Braun- 
kohlentheer. 0. Burg. L. 76. 688. — Zer- 
setzung in der Glflhhitze. C. Liebermann u. 
0. Burg. L. 78. 479. Salzmann u. Wichel- 
haas. L. 78. 479. — Ueber die Zersetzung 
durch Ueberhitxen. M. Letny. L. 79. 173. 

— Darstellung von Benzol aus Brannkohlen- 
theerOl. WicheUiaus u. Salzmann. L. 79. 176. 

— Ho/ztheer. Zersetzung des Holztheers in der 
Glühhitze. A.Atterberg. L. 79. 136. - Ueber 
die Gele ans dem Holztheer. G. Thenius. L. 
78. 552. — Die Bestandtheile des Holztheers. 
F. Tiemann u. P.Koppe. L. 82. 119. — 
Ausbeute bei der trockenen Destillation verschie- 
dener Holzarten. M. Senf f. 85. 527. 

—Stemlroh/Mtheer s. a. Coke u. Cokeöfen unter Gefen. 

— Die Chemie des Steinkohlentheers. G.S c h u 1 1 z. 
L. 82. 410. 565. 789. L. 86. 552. 960. - Stein- 



kohlentheer u. Ammoniak. G. Lunge. L. 87. 
1046. — Die Chemie des Steinkohlentheers mit 
besonderer Berücksichtigung der künstlichen or- 
ganischen Farbstoffe. G. Schultz. L. 88. 84. 
948. — Die Industrie des Steinkohlentheers u. 
Ammoniaks. G. Lunge. L. 88. 622 929. 
Theer« SteinkoMMtheer, Verfahren u. Apparate zur 
Theergewinnungbei der Cokebereitung. F. Ströh- 
mer u. Th. Scholz. Pat. 81. ♦623. Pat. 82. ♦535. 
A. Heg euer. Pat. 81. *623. — Gewinnung von 
Steinkohlentheer. 88. 181. — Apparat zur Gewin- 
nung von Theer n. Ammoniak bei der Cokeberei- 
tung. Fr. Hornig. Pat. 88. 776. — Die Drory- 
sche Theerablaufvorrichtung. 84. 850. — Die Theei^ 
gewinnung in den Cokereien. W. C o h n. L. 85. 
307. ~ Gewinnung bei Hochöfen in England. 
Jones. L. 86. 54. 172. — Anlagen zur Gewinnung 
von Theer u. Ammoniak bei Hochofen. L. 86. 150. 

— Einfluss von Kalkzusatz zu der zu destilliren- 
den Kohle auf die Ausbeute an Theer. Knub- 
lau eh. 87. 55. 96. — Einfluss der Destillations- 
temperatur bei der Gasbereitung auf die Be- 
schaffenheit des Theers. 88. 273. L.T. Wright. 
88. 50*^. — Verfahren zur Lösung von gehftrtetem 
Theer. P.Grey so nu. A. V er ly. Pat. 88.551. 

— Ausbeute aus verschiedenen deutschen Kohlen- 
Sorten. H. Bunte. 86. 594. -— Ausbeute aus 
Cannelkohle u. Bogheadschiefer. 87. 6. 

-- Ueber Theerentwftsserung. H e n n i n g. 79. 383. 
C. Müller. 80. 91. Wilschek. 80. 9L C. 
Wollmann. 80.91 —Apparat zur Trennung des 
Theers von Gaswasser. B e r 1 i n- A n h a 1 t'scheM a- 
schinenbau-Actiengeselischaft u. Ku- 
nath. Pat. 82. ♦159. Kunath. 82. 371. — Ap- 
parat zur Abscheidung des Theers von Gas- 
wasser. 0. Ruppert. Pat. 88. •376. 

— Zur KenntnisB des Steinkohlentheers. R ein- 
grub er. L. 81. 733. — Ueber Theer. Muck. 
L. 88. 452. — Siedepunkt, Entflammungs- u. Ent- 
zündungstemperatur des Steinkohlentheers. F. 
Gantter. L. 87. 551. — Eigenschaften, Werth 
u. Zukunft des Steinkohlentheers. Krämer. 87. 
592.849.877. — Stickstoffgehalt des Steinkohlen- 
theers. Knub 1 auch. 87. 665. — Kohlenstoff - 
gehalt. Krame r. 87.851. — Zur Kenntniss des 
Steinkohlentheers. K. E. Schulze. L. 87. 1081. 

— Ueber Gas- u Coketheer. 87. 1117. — Bil- 
dung u. Natur des sog. freien Kohlenstoffs im 
Steinkohlentheer. H Köhler. 88. 1111. — Be- 
ziehungen zwischen dem Gehalte an freien Kohlen- 
stoff u. den Eigenschaften des Theers. H. K ö h 1 e r. 
88. 1113. — Einfluss des freien Kohlenstoffes 
auf die Verarbeitung des Steinkohlentheers. H. 
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Köhler. 88. 1114. — Das Bpecifische Gewicht 
des Steinkohlentheers bei verschiedenem Ge- 
halte an freiem Kohlenstoff. H. Köhler. 88. 
1113. 
Theer. Steinkoh/entheer. Ueber einen aus den am 
höchsten siedenden Antheilen des Steinkohlen- 
theers erhaltenen Kohlenwasserstoff. P. Rase- 
nack. L. 74. 43. — üeber das Vorkommen von 
Diphenyl im Steinkohlentheer. £. B ü c h n er. L. 75. 
140. — Alkohol im Steinkohlentheer. Witt. 77. 624. 

— Vorkommen von Methylanthracen im Stein 
kohlentheer. F. B. J a pp u G. Sc h u 1 1 z. L. 77. 748. 

— Ueber die Verflüchtigung der im Theer ent- 
haltenen Kohlenwasserstoffe mit Wasserdampf. 
A. Naumann. L. 78.307. — Bestandtheile des 
Berliner Steinkohlentheers. Rütgers. L. 80. 
654. ^ Ueber den Begleiter des Benzols im 
Steinkohlentheer. V. Meyer. L. 88. 734. — Zu- 
sammensetzung des auf der Cokerei der Zeche 
Pluto gewonnenen Theers. Knublauch. 85. 
120. — Ueber hochsiedende Phenole im Stein- 
kohlentheer u. über das Vorkommen von Carbon- 
sänren in demselben. K. £. Schulze. L. 85. 
277. — Tabellarische Uebersicht der wichtigsten 
Bestandtheile des Steinkohlentheers mit Angabe 
ihres Schmelz- u. Siedepunktes. A. H. Allen. 
L. 87. 434. — Die Kohlen- u. Wasserstoffver- 
bindungen, die sauerstoffhaltigen u. stickstoff- 
haltigen Kohlenwasserstoffverbindungen im Stein- 
kohlentheer. Krämer. 87. 852. ~ Ueber die 
Zusammensetzung von zwei deutschen CJokeofen- 
theeren, des Germania- a. Hibemiatheers. G. 
Lunge u. J. Schmid. 87. 1119. 

— Feststellung des Kohlengehaltes. 85. 433. — 
Untersuchungsmethode. G. Lunge u. J.Schmid. 
87. 1120. 

— Ueber den Werth des Steinkohlentheers zur 
Gaserzeugung. A. Wagner. L. 75. 344. — Ein- 
fluss auf die Leuchtkraft des Gases. R. H. Pat- 
ter son. L. 80. 21. — Ueber den Gehalt des 
Steinkohlentheers an leichter Naphta u. den 
praktischen Leuchtwerth der letzteren für die 
Gasfabrikation. H. L. Greville. 80. 599. L. 
80. 589. — Einfluss des schweren Theers auf 
die Leuchtkraft des Gases. E. Grahn. 80. 702. 

— Verwerthung zur Anreicherung von Kohlen- 
gas mit Theerdämpfen. G. E. Davis. L. 86. 
812. — Vergasung. W. B ä c k e r. 87 680. 910. 

— Verwendung zu Druckerschwärze. Persoz u. 
Jeannolle. L. 76. 52. — Technische Verwerth- 
ung des Steinkohlentheers. G. The n ins. L. 78. 
410. — Die Verarbeitung des Theers auf der 
Pariser Weltausstellung. 78. 498. — Verarbeit- 
ung auf die für die Farbenfabrikation werth- 
vollen Producte. Kopp. L. 79. 413. — Zur 
Theerverwerthung. 85. 265. 86. 838. s. a. Theer- 



feuerung. — üeber Theerverwerthung u. Theer 
feuerung. L. Körting. 86. 543. Taf. 18. Hörn. 
86. »öö?. Taf. 19. — Neue Verwerthungsquelle, 
Darstellung von Saccharin. 86. 861. — Ueber 
Theerverwerthung bezw. Veigasung. 87. 2. 905. 
906. W. Hempel. 87. 533. L. Körting. 87. 
592. ««82. Krttmer.87.878. 8. Schiele. 87. 909. 
Theer« Steinkoh/entheer. Calculationfürdie Verarbeit 
ung des Steinkohlentheers auf Anthracen. F. Da 
prey. L. 76. 150. — Verfahren der Destillation 
zur Anthxaoengewinnung. C. M. Warren. L 
81. 96. 

— Apparat zur Destillation von Theer u. Theer- 
producten. J. u. S. Willoughby u. T. H 
Briggs. Fat. 75. 255. — Theerdestillation auf 
den Werken der Pariser Gasgesellschaft. L. 79. 
49. -^ Destillation von Steinkohlentheer. Hartr 
mann u. Lücke. L. 80. 685. J. Chr. Leye. 
L. 80. 686. G. C. Trewby u. H. W. Jenner. { 
L. 80. 758. — Auftreten von freiem Schwefel » 
bei der trockenen Destillation von Steinkohlen- • 
theer. A. Kehlstadt. L. 80. 719. ~ Die In- 
dustrie derSteinkohlentheerdestillation. G.L a n g e. 
L. 88. 789. — Apparat zur Theerdestillation. 
W.Maxwell. Fat. 84: ♦508. — Theerverbrsuch 
zur trockenen Destillation in verschiedenen Län- 
dern. Otto. 85. 128. — Ueber Destillation des 
Steinkohlentheers. 85. M31. — Die Steinkohlen- 
theerdestillation. S. P. S ad 1er. L. 86. 848. - 
Scheidung des Theers durch Destillation in 
Leichtöl, Aiittelöl, Schweröl u. AnthracenOl. 
Krämer. 87. 852. 

— Verwendung des flüssigenSteinkohlentheerpecbs 
znrisolirung unterirdischerLeitungsdrähtcH o Itz- 
mann. L. 75. 682, Prüfung u. Destillation. 85. 
436. — Verarbeitung der bei der Theerschwelerei 
gewon^epen Coke. Wilke. L. 76. 652. - Be^ 
seitigung u. Verwerthung der Abfallsäure in 
Theerdestillationen. L. 85. 901. — Verwerthang 
der Abfallsaure der Theer- u. MineralOlfabriken. 
Chemische F ab riksactienge Seilschaft 
in Hamburg. Pat. 86. 931. 

— Theerpreis u. Theerfeuerung. 85. 909. A. Ehr- 
hardt. 85. 918. -- Entwerthung. 86. 161. 541 

— Tarifbestimmung für Eisenbahntransport. 87. 
733. 

Theerbrenner zur Theerfeuerung. Th. Hahn. 

74. 122. 
Theercisterne aus Beton für die Gasanstalt II 

in Chemnitz. E. Dyckerhoff. 88. ^763. 
Theerdestillation siehe unter Theer u. Theerpro 

ducte. 
Theerentwftssernngsapparat. Berlin-Anhalt- 

sche Maschinenbau-Acti enges eil Schaft 

u. Kunath. Pat. 82. •159. Kunath. 82. 371. 

s. a. 0. Ruppert. Pat. 88. •376. 
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Theerfarben s. a. Theerproducte. Fortschritte in der 
Theerfarbenindustrie. A.W u r t z. L. 77. 46. — Rück- 
blick anf die Fortschritte der Theerfarbenindastrie. 
R Nietxky. L. 80. 653. — Die Industrie der 
Theerfarbstoife. Hans ermann. L. 81. 436. — 
Die Theerfarbenindastrie auf der Ausstellung in 
Paris. Lauth. L. 88. 529. ~ Zur Theerfarben- 
iDdustrie. L. 83. 102. — Entwicklung der Theer- 
farbenindustrie. R. Meld Ol a. L. 86. 583. >- 
Fortschritte der Theerfarbenfebrikation u. ver- 
wandter Industriezweige. P. Friedlflnder. L. 
88. 883. 

— Die Alizarin- u. Anilinfarben auf der Wiener 
Weltausstellung. A. Lieben. L. 74. 75. — Die 
Erkennung der Steinkohlentheerfarbstoffe. H. 
Goldschmidt. L. 74. 215. — DarsteUung von 
Violacöin, einem neuen blauen Farbstoff. R. 
Gott heil. L. 75. 253. — Ueber Steinkohlen 
theerfarben. W. H. Perkin. L. 77 84. — Fabri 
kation der aus dem Theer darstellbaren Farbstoffe. 
J. B e rs c h. L.78.579. — Darstellung der Theerfarb 
Stoffe im Grossen . Kopp L. 79. 413. — Die künst- 
lich eizeugten organischen Farbstoffe. R. M ey e r. 
L. 81. 20. — Zur Geschichte der Theerfarbstoffe. 
83. 223. •— Die praktische Anwendung der Theer- 
farben in der Industrie. E. J. Hödl. L. 85. 
338. — Ueber Fuchsinfabrikation. Schopp. L. 
86. 759. — Tinctorialchemie. H. Perger. L. 87. 
270. — Die künstlichen oiganischen Farbstoffe. 
P. Julius. L. Sl. 732. — Die Chemie des 
Steinkohlentheers mit besonderer Berücksichtig- 
ung der künsüichen organischen Farbstoffe. G. 
Schultz. L. 88. 84. 948. — Die Anilinfarben u. 
ihre Fabrikation. K. Heumann L. 88..948. ~ 
Tabellarische Uebersicht der künstlich organi- 
Bchen Farbstoffe. G. Schulz u. P. Julius. L. 
88. 948. 

- Die Theerfarbenfabrik von Meister, Lucius u. 
Brflning in Höchst L. 81. 19. L. 81. 542. — Die 
Theerfarbenfabriken der Actiengesellschaft Farb- 
werke, vormals Meister, Lucius & Brüning in 
Höchst a. M. Grandhomme. L. 83. 588. 

Theerfenemng s. a. Theerspritze u. Theerzerstftuber. 

— Theer als Brennmaterial. G eo A n der so n. L. 74. 
73. Ch. Nettleton. L. 74. 76. — Bedeutung 
der Theerfeuerung. Speck. 74. 410. —• Näheres 
über die Theerfeuerung zu Vaugirard. 74. 459. 
— Gleichzeitige Anwendung von Theer u. Wasser- 
dampf zur Heizung. Alle au. 74. 460. — Ver- 
besserte Methode zum Heizen mit Theer. J. G. 
Hey u. R. Sugden. Pat. 74 611. C. Tysoe, 
Pat. 74. 729. 

- Verbot der Theerfeuerung in Kiel. 74. 411. — 
Resolutionen der Versammlnngder Gas-u. Wasser- 
fachmänner Deutschlands in Cassel über Theer- 
feuerung. 74. 413. — Theerfeuerung für Retorten- 



öfeii. '86. •386. — Combinirte Coke- u. Theerfeue- 
rung für Gasgeneratoren. W. Bäcker. 86. 388. 

— Die Theerfeuerung, besprochen im Bayr. Verein 
von Gas* u. Wasserfachmännem. 86. 444, im 
französischen Gasfachmännerverein. 86. 566. 

— Ueber Theerverwerthung u. Theerfeuerung. 
L. Körting. 86. 543 mit Taf. 18; Korn. 86. 
•567 mit Taf. 19. — Ueber Theerfeuerung. W. 
Böhm. 86. 551. Liegel. 86.776. Jansen 87. 
1006. Baumgärtel. 87. 1006. 88. 901. — Zu- 
führung heissen flüssigen Theers durch Vemven- 
dung des Drucks in der Vorlage. H. Schaff. 
87. 581. — Ueber die Einführung von Theer in 
Generatoröfen L. K örtin g. 87. *884. S. S c h ie le. 
87. 909. — Zur Frage der Theerfeuerung. 88. 238. 

— Die Verwendung flüssiger Heizstofife (Theer u. 
Theeröl) für Schiffskessel. C. Busley. L. 88. 
335. — Theerfeuerung für Dampfkessel u. Ver- 
suchsergebnisse. Zwiauer. L. 88. 335. 

Tbeerfeaemng. Theerbrenner zur Theerfeuerung. 
Th. Hahn. 74. 122. — Auswechselbare Vorrich- 
tung zur Verbrennung von Theer in Feuerungen. 
O.W. Schumann u.F.Küchler. Pat. 81.*654.— 
Apparat zur Befeuerung von Oefen mittels Theer. 
W. Hörn. Pat. 86. •932. — Vorrichtung, um Theer 
mittels eines durch Wasser gekühlten Rohres 
tiefer in den Ofen zu führen. Ringk. 87. •883. 

Theeröl siehe unter Oele. 

Theerpeeb. Prüfung u. Destillation. 85. 436. — 
Verwendung. Holtzmann. 75. 682. 

Theerproducte s. a. diese selbst, sowie Theer- 
destillation unter Theer, ferner Theerfarben 
u. Theeröl unter Oele. — Die Producte der trocke- 
nen Destillation auf der Wiener Weltausstellung. 
H. Schwarz. L. 74. 43. — Geschichte der Ab- 
kömmlinge des Steinkohlentheers. R. v. W a g n e r. 
L. 77. 648. — Die Theerproducte auf der Pariser 
Weltausstellung. 78. 499. 504. 529. — Ueber die 
Producte der Destillation des Petroleumgastheers. 
W. Rudnew. 81. 82. — üeber Theerproducte. 
L. 81. 140. — Die im Handel vorkommenden 
Theerdestillate , ihr Siedepunkt u. specifisches 
Gewicht, Hauptbestandtheile u. technische Ver- 
werthung. A. Allen. L. 88. 85. — Die Bestand- 
theile des Holztheers. F. T ie ma n n u. P.Koppe. 
L. 82. 119. — Ueber neue Körper aus dem Stein- 
kohlentheer. R. Schwarz. L. 83. 102 — Ge- 
winnung von Theerproducten neben Alkali durch 
Destillation von Melasseentzuckerungslaugen mit 
Steinkohlentheer oder Theerölen. A. Propfe. 
Pat. 85. 448. — Preise einiger Theerproducte 
von früher u. jeUt. L. Körting. 86. 543. 

Theerpumpe siehe Pumpen. 

Theerspritze. Stuttgarter Theerspritze. L. Kör- 
ti ng. 87. •883. 
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TheerTerdicknngr 8. a. Anfsteigrohre, Tauchrohre 
and Vorlage. — Beitrag zur Kentnias der Theer- 
▼erdicknng. Eanath. 86. 910. — Verfahren 
zur Lösung von gehärtetem Theer. P. Greyaon 
u. A. Verly. Pat. 88. 651. 

Theerzentäuber« Gebr. Körting. 86. *387. 
H. Drory. 86. •711. 

Theerzncker siehe Saccharin. 

Thermoelektrische S&ale siehe Elektrische Ap- 
parate. 

Thermometer. Hirnes Luftthermometer. O. Hai- 
lauer. L. 75. 412. — Pyrometer, Manometer 
u. Thermometer. Lion u. Guichard. L. 76. 
öl. — Ueber Thermometer u. Pyrometer. F. 
Fischer. L. 77. 645. — Luftthermometer. 
Wi Stanley. L. 81. 48. — Schutzvorrichtung 
für Fabrikthermometer. F. Dehne. Pat. 84. 
♦446. — Thermometer für hohe Temperaturen. 
James Murrie. Pat. 86. *896. — Zerlegbares 
Thermometer. Steinle & Härtung. Pat. 86. 
♦537. — Neuerung an Thermometern. Schäffer 
u. Budenberg. Pat. 87. 618. 

Thermophot. L. 87. 730. 

Thermoregalatoren siehe unter Regulatoren. 

Thlophen« Vorkommen im Steinkohlentheer. V. 
Meyer. L. 88. 734. — Synthesen. V.Meyer. 
L. 85. 277. — Ueber das Thiophen des Stein- 
kohlentheers. J. Messinger. L. 85. 901. 

Thon« Die feuerfesten Thone, deren Vorkommen, 
Zusammensetzung, Untersuchung u. Anwendung. 
C. Bischoff. L. 77. 143. — Bestimmung der 
technisch wichtigsten physikalischen Eigenschaf- 
ten der Thone. P. Joch um. L. 85. 529. 

Thonwaaren. Feuerfeste Steine siehe Ghamotte 
u. Feuerung. — Die Thonwaaren- Industrie auf 
der Wiener Weltausstellung. E. Geirich. L. 74. 
76. — Gasfeuerung u. Gasofen in ihren Be- 
ziehungen zu den pyrotechnischen Processen der 
Thonwaarenindustrie. H. S t e g m a n n. L. 81 . 48. 
— Die Gasdissociation beim Brennen der Thon- 
waaren. L. 84. 890. 



Thonwaaren« Falzziegel zum Eindecken von Re- 
tortenhänsem. 74. 775. — Brennen von Ziegel- 
steinen. Fischer. L. 78. 726. — Katecbisrons 
der Ziegelfabrikation. W. Olschewsky. L 
81. 96. — Eigoldsbacher Backsteine u. Ziegel 
88. 902. 

TItrIrmethode siehe Analyse. 

Tolnldin. Siedepunkt, Entflammungs- u. Ent 
zflndnngstemperatnr. F. Gantter. L. 87. 551. 

Tolnol. Bestimmung der Leuchtkraft. Knab 
lau eh. 79. *652. 80. 253. 274. — Siedepunkt 
Entflammungs- u. Entzdndnngstemperatnr. F. 
Gantter. L. 87. 651. 

Torf. Verwendung zur Darstellung von Leuchtgu 
siehe Gasbereitung. 

— Die Torfmoore Oesterreichs. G. Thenius. L. 
74. 752. — Anlagen u. Apparate zurTorfgewin 
nung. A. Hausding. L. 76. 740 — Ueber die 
Gewinnung u. Zubereitung des Torfes als Brenn 
material. L. 82. 452. 

— Analyse, Heizkraft u. Cokeansbeute. L. 76. 140. 

— Der Generator u. der Torf. Brei tenlohner. 
L. 77. 56. 

— Rationelle Torfverwerthung. Beta. L. 74. T'ifi. 

— Verwendung beim Eisenhüttenbetrieb. A.M. 
B al 1 i n g. L. 78. 20. — Torfgnis als Filtermateriftl. 
0. Peschke. L. 84. 164. — Die neuesten Fort 
schritte in der Verwerthung des Torfes. L. 
85. 170. 

Torfkohle. Ofen zur Darstellung. H. Anger- 

stein. Pat. 85. •259. — Apparat »um Verkohlen 

von Torf durch überhitzten Dampf. Abr. Zwi- 

linger. Pat. 85. ♦531. 
Transformatoren siehe Elektrische Apparate. 
Tricotonylen« Vorkommen im Leuchtgas. M. 

Berthelot. 76. 409. 410. 
Triteren (Oolophen). Vorkommen im Leuchtgas. 

M. Berthelot. 76 409. 410. 
Trockenapparat für Braunkohle. G. Recknagel. 

Pat. 88. ♦949. 
Tropfenfänger für Kerzen raehe diese. 
Tnrfa^ ein Gasaufbesserungsmaterial aus Brasilien. 

Polenski. 88. 510. L. 88. 62. 



U. 



UmhlUnngsmasse siehe im Register für Wasser- 
versorgung. 

Unflille n. UngltcksfäUe s. a. Brände, Explosionen, 
Leuchtgas, Schlagwetter u. im Register für Wasser- 
versorgung. — Unglücksfälle durch Elektricität 
siehe Elektrische Beleuchtung. — Erhebungen 
über Verletzung der Arbeiter beim Betriebe von 
Gas- n. Wasserwerken. 84. 609. 



UnfäUe n. Ungltcksfälle. Unfall beim Auf 
stellen des Gasbehälters zu Barmbeck. 75. 870. 
76. 127. — Explosion der Theerdestillations 
fabrik in Hamburg. 78. 583. — Das Erdheben in 
Agram u. die dortige Gasanstalt. C. Munder. 
81. *188. — Explosion in der Bäenrussfabrik 
zu Worthington. 85. 264. — Der Eisenbahnunfall 
bei Wannsee u. die Gasbeleuchtung der PersoneD- 
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vagen. 87.831. — Unfall im Theater zu BrfiBael. 
88. 478. 
InfUIe «• IlnsrllcksfUle. Statiatieche MittheU 
ungen Qber die Unglflckafälle durch schlagende 
Wetter. L. 84. 26. — Explodon schlagender 
Wetter amWilhelmschachte der KaiserFerdinands- 
Xordbahn. J. Mayer. L. 87. 651. 

— Dampfkesselexplosion in der Gasanstalt sa Bam- 
berg. 74. 645. — Die Dampfkesselezplosionen 
im Deutschen Beich während des Jahres 1882 
a. die Zahl ihrer Opfer. L. 84. 168. 

— Petroleumexplosion im Theater su Flm. 74. 156. 

— Petroleum Explosion in Brüssel. 75. 69, in 
Berlin. 75. 377, in Lindau. 79. 612. — Explosion 
eines Gasolin-Gasapparates in Berlin. 80. 526. 

— Benainexploflion in Lflbeck. 80. 528. — Gaso- 
linexplosion in Halle. 80. 528. — Ligroinexploaion 
in Steffisbuig in der Schweis. 86. 96. — Erd- 
ölexplosion. Lunge. L. 86. 208. 

— Gasveigiftung durch Rohrbruch in Chemnitz. 
75. 108, in Wien. 76. 31 , m Begensbuig. 86. 
30. — Vergiftung durch Leuchtsas. Rugg^ro 
Colelli. L. 77. 14. — üeber die durch Rohr- 
brache verursachten Unglücksfälle. 84. 634. — 
Todesfälle in Folge von Gasausströmung. 85. 11. 

— Gasausströmung in Schwäbisch Gmünd. 86. 
^316. — Gasvergiftimg in Breslau. 88. 126. 

— Explosion im Hahnenhause der städt. Gasanstalt 
zu Wunen. 74. 84. — Ueber die Gasbehälter* 
explosion in Coblenz am 19. Juli 1873. Schiele. 
74. 46b. Taf. 16 u. über die mögliche Ursache 
dieser Explosion. A, 0. Spruyt. 74. 681. — 
Explosion in der C^asanstait an der Greifswalder 
Strasse su Berlin. 74. 796. — Gasexplosion im 



I Redactionslokale der West^ischen Zeitung zu 
I Dortmund. 74. 887. — Gasexplosion im Rath- 
hause zu Reudnitz. 75. 516. — Explosion auf 
der Gasanstalt in Utrecht. A. C. Spruyt 76. 
104. — Gasexplosion in der Gasanstalt zu Stutt- 
gart. 78. 524. — Gasexplosion bei Neulegung 
von Rohren in Bedford-Square zu London. 80. 
396. 420. 426. 440. — Explosion m der Gas- 
anstalt der Zackerfabrik Wierschoslavice. C. 
Müller. 82. 490. — Explosion auf der Gas- 
anstalt in Halberstadt. 88. 879. 904. 84. 30. — 
Gasexplosion im Beinigerhause zu Viersen. 84. 
902. — Explosion in der Gasanstalt zu Delitzsch. 
88. 165. 

UnfUle n. UngllcksfUle. Gasexplosionen in 
Verviers. 75. 37, in Nürnberg. 75. 353, m 
Boston. 76. 56. 69, in Breslau. 76. 174. 218, 
in Halle. 76. 219, in Stettin. 76. 223, in 
Frankfurt am Main. 77. 24, in Elmshorn. M. 
Kahlcke. 77* 191. 194, in Wien. 80. 32, 
in Berlin. 81. 118, in Hamburg. 82. 38. 85. 73. 
86. 342, in Paris. 82. 546, in Heimond. 85 *970, 
in Cassel. 86. 29. *60, in Hanau. 86. 61 s. a. 
86. 629, in Gernrode. 86. 189, in Montreal. 88. 
561. 

UnfallTersieheniBg s. a. Gesetze u. Berufsgenossen- 
schaft unter Vereine. — Statistik. 86. 245. — 
Zusammensetzung des Reichsversicherungsamtes 
in Berlin. 86. 586. 

Untersalpetersävre. Darstellung u. Verwendung 
für Spreng- u. Leuchtstoffe. £. Turpin. Pat 
83. •104. 

Unterwindgebllse siehe Feuerung. 



V. 



Taporimeten 0. Braun. Pat. 81. n04. 

Tentilatioii s. a. Heizung. — Die Heizungs- u. 
Lüftungsanlagen auf der Ausstellung in Cassel. 
H.Fischer. L. 77. 746. — Das Lüftungswesen 
auf der Hygieneausstellung in Berlin. K. Hart- 
mann. L. 84. 26. 

— Ventilationsschachte in Steinkohlenlagern. Hen- 
ning. 77. 518. —Zur Ventilation schlagwetter- 
führender Steinkohlengruben, v. Steindel. 
L. 84. 280. — Ueber Ventilation explosionsge- 
fthrlicher Kohlengruben. P. Roch e lt. L. 85. 
475. 8. a. Schlagwetter. 

— Ueber Fabrikventilation. L. 84. 26. — Venti- 
lationsanlage für Reinigungs- u. Regenerations- 
räume. Reichard. 84. 886. 

— Ventilaüon bewohnter Räume. Pinzger. L.75. 
464. — Ueber Ventilation von Unterrichtsanstalten. 



Fr. Paul. L. 79. 49. — Zugfreie selbstwurkende 
Ventihition mittels Paragon. P. Eftufer. L. 84. 
26. 84. *455. — Lüftung unter Benutzung der 
W&rme heizender Flammen. P. Kftuffer. 84. 
*451. — Ventilation für Wohnräume. J. Eeidel. 
L. 84. 26. L. 85. 100. — Ueber die Ventilaüon 
mit Gas beleuchteter Räume. 85. 369. Hap- 
pach. 85. 988. — Allgemeine Bemerkungen 
über Ventilation. A. Hausding. 85. 979. — 
Ventilation durch Beleuchtung mittels invertirter 
Gaaflammen. 88. 155. — Ventilation u. Be- 
leuchtung. V. B. Lowes. 88. 1072. — Venti- 
lationsversnche mit Wenhambrennem. V. B. 
Lowes. 88. 1075. 

- Die Ventilation des Parhunentsgebäudes in 
London. Benno Ored^. L. 74. 727. — Die 
Ventilation des neuen Opernhauses in Paris. 
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L. 75. 344. — Die neue DrucklQftungsanlftge 
des Wilhel m -G ymnasiums zu Berlin. H ä s e c k e 
u. Bietschel. L. 86. 152. — Die Ventilation 
im Odeon zu München. 86. 998. — Gasbeleuch- 
tung mit Lüftung u. Heizung im Saale des kgl. 
Odeons zu München. 87. 213. Taf. 2 u. 3. L. 87. 
732. ^ Prüfung der Ventilations- u. Heizungs- 
anlage im kgl. Odeon zu München. Fr. Benk. 
87. 220. — Die Ventilations-, Heizungs- u. Be- 
leuchtungsanlage im Odeon zu München. N. H. 
Schilling. 88. 360. 
Yentiiatoren n. Yentilationseinrlchtaiigeii« Ab- 
zugsvorrichtungen für Verbrennungsgase. W. 
Weems. Pat. 74. 766. — Ventilator. J. Bigby 
u. J. Manchester. Pat. 75. 657. — Aörophoren. 
75. 878. — Ventilationsapparat. A. M. Clark. 
Pat. 76. 525. — Foyer-Gazogene von S. Farinauz 
u. Fichaux. B. Liebold. L. 78. 22. ^ Der 
Aeropborvon Treutier u. Schwarz. L. 84. 26 
85 . *986. — Ventilationsapparat. E. Oehlmann 
Pat. 84. *199. — Ueber Ventilationseinrichtungen. 
A. Haus ding. L. 84. 625. — Hygiea, ein 
Ventilationsapparat. M. Mestern. L. 85. 100. 
85. 1004. — Transportabler Ventilationsapparat. 
Württembergische Uhrenfabrik Schwen 
ningen. Pat. 85. *156. — Ventilations- u. zu 
gleich Gasbeleuchtungsapparat. C. Morgen- 
stern &Co, Pat. 85. ^309. — Ventilator zum 
Speisen von Lampen mit Luft. E. May. Pat 
85. *595. — Keidel's Hydroventilatoren. L. 85, 
846. — Kosmoeventilator. Nedden. 85. *982 

— Anordnung der Kosmosventilatoren bei einem 
Wohnzimmer. 85. *984. — Excelsior-Ventilations- 
apparate mit u. ohne Heiz Vorrichtung. 85. *985, 

— Ventilationsapparate mit Wirbeldüsen. Gebr. 
Körting. 85. •1002. — Fussbodenlager mit 
Ventilationskanälen. A. Thieke. Pat. 86. •395. 

— Ueber neuere Lüftungseinrichtungen. Her 
hold. L. 86. 758. — Ventilations- Vorrichtung. 
C. Scharowsky. Pat. 86. •987. —Ventilations 
einrichtung an Oefen. Frey. Pat. 86. •gS?. — 
Zimmer- Ventilator. Aug. Meichsner. Pat. 86. 
987. — Verstellbare Ventilations -Vorrichtung an 
Lampen. F. Strohmeier. Pat. 88. *57. — 
Einrichtungen zur Lüftung mit Gas beleuchteter 
Bäume. S. Elster. 88. 573. 815. 

Tentile s. a. im Begister für Wasserversorgung. — 
Ventile für Gasmaschinen siehe Gasmotoren. 

— Beseitigung der Hauptfehler an Ventilen. A. 
Coli mann. L. 77. 526. — Doppelventile für 
Gasanstalten, Patent Gareis. 80. 566. Taf. 8. 
~ P e s ch e l's Ventileinrichtung an selbstthätigen 
Laternenanzündern. L. 80. 687. — Mischventile 
für Gase. E. Körting. Pat. 88. •197. — 
Trockener Ventilwechsler. F. Weck. Pat. 83. 
♦419. — Neuerungen an Ventil verschlussen. B. 



Bickli jun. Pat. 83. ^662. — Selbstthätig 
regulirbares Ventil. £. Beckmann. Pat. 84. 
•246. — Verschlussventil -Dichtnngsvorrichtung 
für Brenner. Fr. Kösewitz. Pat. 84. •699. — 
Central- u. Wechselventil für Ijeuchtgasreiniger. 
Ch. u. W. Walker. Pat. 84. »828. — Ventilent- 
lastung. K. Giebel er. Pat. 85. ^421. — 
Nachdichten von Ventilen. E. Klingholz. 
Pat. 85. *567. — Selbstthätig schliessendes Be^ 
actionsventil. 0. v. Fallot. Pat. 86. *58. - 
Ueber Bingventile für Pumpen u. Gebläse. F. 
Waldästel, L. 87. 73. — Wasserverschlußs 
Ventil für Cokeöfen. J. Quaglio. Pat. 87. »STO. 

— Selbstregulirender Gasdurchlass für Begene- 
rativlampen. F. Butzke&Co. Pat. 87. *1049. 
^ Beutelventil zur Verhinderung des Zuckens 
der Gasflammen nächst Gasmotoren. E. Schra- 
betz. Pat. 88 *432. 

Yentlle. . Neuerungen an Ventilen. J. Anderson. 
Pat 77. 20. G. Butler. Pat. 77. 710. F. W 
Biker. Pat. 78. 309 

— AbgabeventU. H. Giroud. 74. 93. Taf. 6. Fig. 3. 

— Abaperr/ent/'/e. Selbstthätiges Absperrventil für 
nasse Gasmesser. C. Sievers. Pat. 80. ^449. — 
Neuerung an Absperrventilen. J. n. J. A. Hop- 
kinson. Pat. 83. ^456. — Selbstthätig wirken- 
des Absperrventil für Schiebelampen. W. D e t te. 
Pat. 83. *499. — Ventilverschluss zum Um- 
stellen der Flammenrichtung bei Begenerativ- 
Gasfeuerungen. P. Berndt u. Baldermann. 
Pat. 83. *590. — Zweitheiliges Gleitventil für 
Bohrleitungen. J. G o u 1 s o n. Pat. 85. •420. — 
Bei erhöhter Temperatur selbstthätiges Absperr- 
ventil für Gas- und Ölleitungen. W. Dngett 
u. E. J e n n i n g s. Pat. 85. •788. — Absperrventil 
für Hochdruck. Aug. Kirsten. Pat 86. *311. 

— Bohrschelle mit Absperrventil. C. Beuther. 
Pat. 86. •421. — BeguHr- u. Absperrventil für 
Theervorlagen. Berlin - Anhalt'sche Ma- 
schinenbau-Actiengesellschaft u. la 
Bam^e. Pat. 87. »616. — Absperrventil. C. 
Bödel. Pat. 87. ♦688. — Abschlussventü für 
Gasbrenner. E. Jukes u. A. Jukes Johnson. 
Pat. 87. 1019. 

— Dteiwegventite. Bosenkranz u. Bode Pat. 80. 
♦730. H. Ad er ho Id. Pat. 81. *544. — 

— Druckneducirventile. Gleichgewichtsventil für Gas- 
druck-Begulatoren. J. Stott, Pat. 84. •599. — 
Doppelventil für Gasdruckregulatoren. F. öhl- 
mann. Pat. 85. •928:^ — DnickminderungsvenU) 
mit indirecter Schiebersteuerung. The Mason 
Begulator Company. Pat. 87. •688. — 
Combinirtes Druckminderungsventil mit selbsi- 
thätiger Begulirung u. Absperrventil. C. Rodel. 
Pat. 87. •688. 
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— Neuerungen an Druckreducirventilen. C. L. 
S trübe. Pat 82. •158. K. Fritz. Pat. 88. 
M97. Schaf er a. Badenberg. Pat. 84. *245. 
J. Grether. Pat. 84. *246. B. Hänelt. Pat. 
84. •674. J. Oarpenter. Pat. 86. •788. 

Yentile* Gas- N^atter- u, Dampfwenfil: G.Thorneloe. 
Pat 77. 20. ' — Abläse- a. Durchlaasventil mit 
selbstthfttigem Verachluss fflr Gas, Dampf u. 
nflfloigkeiten. Th. Hill m er. Pat. 85. •US. — 
Reducirventi] fOr Gase u. Flüssi^eiten. G. 
Pihler. Pat. 85 •419. — Ventil rom Regn- 
liren u. automatischen Absperren von Fiflssig- 
kalten n. Gasen. F. Mnratori u. K. Gros. 
Fat 8«. •öS?. — Druckregelungsventil für hoch- 
gespannte Flflssigkeiten u. Gase G. Fulda. 
Pat. 88. •772. 

— HfMertcfiraubifBnti/e, J. Mittels tenscheid 
IL A. Memmler. Pat. 84. •246. G. Seide- 
mann. Pat. 84. •508. J. Fleischer. Pat. 

84. *528. 

— SichBrh9iH¥Bnfit. Humphrey. L. 75. 463. — 
Sicherheits Vorrichtung für Ventile. K. Nagel, jun. 
Pat. 88. ♦197. 

— UnHrirdische^ ¥9ntit, H. Giroud. 74. 188. 
Taf. 7. Fig. 12. 

YerbrenBungs. a. Brennmaterialien^Feuerung, Gase, 
Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffe u. Wftrme. — 
Einfluss des Druckes auf die Verbrennung. 
Cailletet. 75. 868. L. 75. 841. — Einfluss 
des Druckes auf die Verbrennnngserscheinungen. 
V. Wart ha. 76. •761. L. 76. 662. — Ueber 
langsame Verbrennung in porösen Körpern. 
J. A. Wanklyn. L. 77. 169. — üeber unvoll- 
ständige Verbrennung. L. Meyer. L. 78. 236. — 
Die Verbrennung Qber dem Roste. M e i d i n g e r. 
L. 78. 480. — üeber langsame Verbrennung 
QDter constantem Druck. J. Henin. L. 78. 682. 

— Apparat zum Controliren der Verbrennung. 
V. J. Laurent. Pat. 81. *103. s. a. 81. 124. — 
Ueber die Bedingungen der Kohlenoxyd- u. Kohlen- 
sanrebildung bei der Verbrennung von Kohle. 
Ledebur. 82. 709. •— Ueber Verbrennung von 
Brennmaterialien. L. 82. 786. — Ueber flammen* 
lose Verbrennung. Th. Fl et seh er. L. 88. 101. 
F. Fischer. L. 88. 693. — Studien über die 
Verbrennung explosiver Gasmischungen. M a 1 1 a r d 
a. le Chatelier. L. 88. 734. — Ueber rauch- 
freie Verbrennung. E. Goes. L. 84. 729. — 
Neues Verbrennungs- u. Heizsystem . Fr . 8 i e m e n s. 

85. 124. 147. Taf. 2 bis 4 — Ueber Ver- 
brennung mit besonderer Berücksichtigung der 
Anforderungen in der Praxis. F. Siemens. 
L. 87. 40. — Zur Theorie der Verbrennung in 
der Gasmaschine. £. Körting. L. 87. 198. — 
Ueber den Verbrennungsprocess mit spedeller 
Berücksichtigung der practischen Erfordernisse. 



Fr. Siemens. L. 87. 471. ^ üeber die Vor- 
theüe der Anwendung hoch erhitzter Luft für 
die Verbrennung im Allgemeinen u. die Leichen- 
verbrennung im Besonderen. F. Siemens. 
L. 87. 1106. — Verbrennnngsproducte der eng- 
lischen Kerze pro Stunde, des Petroleums u. des 
Leuchtgases pro Kerze bei Anwendung verschie- 
dener Brenner. V. B. Lowes. 88. 1072. — 
Verbrauchter Sauerstoff u. erzeugte Vebrennungs- 
producte zur Herstellung von 32 Kerzen Leucht- 
kraft bei Anwendung verschiedenen Leucht- 
materials u. verschiedener Brenner. V. B. Lewes. 
88. 1074. 

YerbreniiimgspnBkt. Definition. A. Mi tscherl i eh. 
L. 74. 838. — Ueber den Verbrennungspunkt. 
A. Mitscherlich. L. 76. 718. 

YerbreBiiUBgsteiiiperatiir siehe Wärme. 

YerdampfliBgsveniiche siehe Dampfkessel. 

Yereine s. a. im Register für Wasserversorgung. 

— Ba/t/sefiBr Iferem der Gasfaehmänntr , früher Gäs- 
fachmännerverein für Preu8sen,Posen u. Pommern. 
Jahresversammlungen in: Thom. 74.786, Marien- 
bnig. 76. 108, Insterburg. 76. 645. 671, Stolp. 77. 
478. 78. 437, Dirschau. 79. 340. 883, Stral- 
sund. 79. 557. 579. 80. 61. 90. 148. 190, 
Cüslin. 80. 557. 81 385. 420. 467. 503, Posen. 82. 
326. 867. 399. 486, Colberg 83. 257. 293. 321, 
Stettin. 83. 634. 84. 231. 262. 304, Danzig. 84. 
701, Rostock. 86. 774, Elbing. 88. 237. — Zu- 
nahme der Mitgliederzahl. 74. 827. ~ Antrag 
auf Erweiterung des Vereins. 79. 386. ^ An- 
schluss an den Verein der Gasfachmftnner 
Deutschlands. 81. 426. 

— Ba/9n'9eh9r Verein von Gae- u. Waeeerfachmännern, 
Bericht über die Versammlungen des Vereins in 
München. 86. 381. 408. 443. 468. 573. 87. 632. 
1002. 1061, über die Versammlung in Augsbuig. 
88. 379. 869. — Rechnungsabschluss. 87. 1003. 
88. 869. 

— Iferem der Gasfachmänner der Provinz Brandenburg. 
Gründung. 79. 557. — Versammlung zu Branden- 
burg. 87. 631. — Versammlung zu Forst in 
der Lausitz. 88. 1. 

— Deufeeher Verein der Gas- u. Wasserfachmänner. 
Statuten. 75. 553. 80. 373. 898. — Thfttigkeit der 
Statutencommission. 81. 594. 82. 209. 

— Vereinsmittheilungen. 77. 25. 90. 473. 78. 353. 
682. 79. 221. 81. 185. 82 209. 359. 658. 843. 
88. 77. 84. 841. 88. 37. 421. — Verein u. Journal. 
H. Schilling. 84. 449. — RückbUck auf die 
25jahrige Thfttigkeit des Vereins. E. Grahn. 
84. 485 

— Aufnahme des Entwftsserungsfaches unter die 
Vereinszwecke. 76. 498. — Eingabe an die kaiserl. 
Normal - Aichungs - Commission des deutschen 
Reiches in Berlin. 76. 162. 163. — Antwort- 
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schreiben der kaiserl. Normal • Aichungs • Com- 
mission. 76. 299. 77. 225. — Zuschrift der kaiserl. 
Normal • Aichungs - Commission bezüglich der 
Wassermesser n. Antwort auf dieselbe. 78. 509. — 
Antrag auf Herstellung von Abdrücken der Ver- 
handlungen in den Vereinsversammlungen. 78. 
539. — Antrag auf Niedersetzüng einer Ck)m* 
mission zu sachkundiger fachlicher Besprechung 
der neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der 
Vereinsflicher. 78. 540. — Bericht des Vorstandes 
über einheitliche Bezeichnung von Fachgeg^n- 
ständen und einheitliche Berechnungsweise bei 
den Betriebsabschlüssen. 79. 564. 80. 365. — 
Fragebogen zur Statistik der Gasbeleuchtung u. 
der Wohlfahrtseinrichtungen in Gaswerken. 83. 
491. — Vorstellung an das Reichseisenbahnamt 
in Berlin, den Transport gebrauchter Beinigungs- 
masse betreffend. 85. 973. — Versuche über 
die Leistung der Gasmesser im Betriebe. 86. 
491. — Eingabe an den kgl. preuss. Minister für 
LAndwirthschaft etc. Dr. Lucius, betreffend 
bessere Verwerthung von schwefelsaurem Am- 
moniak u. Antwort daraul 87. 153. 
Yereine* Deutscher ¥erein der Gas- u. Waeeerfach- 
männer. Jahres^finammlung in Cassel 74. 357. 407. 
461. — Vorstandswahl. 74. 358. 423. — Jahres- 
bericht des Vorstandes. 74. 414. — Vorschlag 
wegen Anschlusses der Provincial-Grasfachmänner- 
Vereine. 74. 417. 
—'Jahresversammlung in Mainz. 75. 241. 821. 397. 

— Eröffnungsrede. 75. 475. — Verhandlungen 
der Versammlung. 75. 479. 519. 

— Jahresversammlung in Breslau. 76. Beilage zu 
Nr. 7. 76. 261. 333. — Protokolle. 76. 371. — 
Jahresbericht 76. 374. — Verhandlungen. 76. 
433. 462. 497. 537. 572. 

— Jahresversammlung in Leipzig. 77. 89. 261. 329. 

— Protokolle. 77. 359. — Bericht des Vorstandes 
über das abgelaufene Vereinsjahr. 77. 864. — 
Verhandlungen. 77. 386. 431. 474. 509. 543. 
594. 

— Jahresversammlung in Dresden. 78. 185. 257. 
321. — Protokolle. 78. 324. — Jahresbericht des 
Vorstandes über das abgelaufene Vereinsjahr. 
78. 327. -> Verhandlungen. 78. 462. 506. 539. 
571. 589. 620. 648. 691. 719. 

— Jahresversammlung in Bremen. 79. 261. 433. — 
Protokolle. 79. 440. — Jahresbericht des Vo^ 
Standes über das abgelaufene Vereinsjahr. 79. 
443. — Verhandlungen. 79. 462. 494. 529. 561. 
587. 624. 667. 689. 

— Jahresversammlung in Heidelbeig. 80. 273. 329. 

— Protokolle. 80. 363. 397. — Jahresbericht des 
Vorstandes. 80. 363. — Verhandlungen. 80. 405. 
429. 459. 503. 533. 581. 603. 

— Jahresversammlung in Frankfurt a. M. 81. 417. 



— Protokolle. 81. 454. — Jahresbericht des Vor- 
standes. 81. 457. — Verhandlungen nach den 
stenographischen Au&eichnungen. 81. 490. 521. 
555. 589. 642. 686. 724. 755. 

Yereine* Deutscher Verein der Oae- u. Wasserfach- 
männer. Jahresversammlung in Hannover. 82. 209. 
357. 427.— Protokolle. 82.431.— Jahresbericht des 
Vorstandes. 82. 433. — Verhandlungen nach den 
stenographischen Aufieeichnungen. 82. 474. 509. 
547. 584. 619. 675. 695. 733. 765. 

— Versammlung gelegentlich der Elektricitftts 
Ausstellung in München. 82. 691. 722. 769. 847. 

83. 86. 

— Jahresversammlung in Berlin. 88.389. Tages- 
ordnung. 83. 253. 285. — SitEongs-Protokolle. 83. 
393. — Jahresbericht des Vorstandes. 83. 396. 

— Berichte über die Zweigvereine. 83. 401. - 
Eröffnung der Versammlung. 83. 429. — Ver- 
handlungen. 83. 435. 471. 522. 549. 601. 638. 
688. 720. 763. 

— Jahresversammlung in Wiesbaden. 84. 377. 

— Tagesordnung. 84. 257. — Sitsongs-Protokolle. 

84. 380. -^ Jahresbericht des Vorstandes. 84. 
386. — Bericht über die Zweigvereine. 84 393- 

— Eröffnung der Versammlung. 84. 488. — 
OommiBsionsberichte. 84. 548. 562. 586. — Ver 
handlungen 84. 634. 657. 705. 766. 814. 

— Jahresversammlung in Salsburg. 85.112.289. 
545. — Programm. 85. 321. — Einladung a 
Tagesordnung. 85. 429. — Jahresbericht des Vor- 
standes. 85. 548. — Bericht über die Zweig- 
vereine. 85. 556. — Sitzuugs-PiotokoUe. 85. 560. 

— Eröffnung der Versammlung nach den steno 
graphischen Aufzeichnungen. 85. 577. — Ver- 
handlungen der Versammlung nach den steno- 
graphischen Au&eichnungen. 85. 613. 644. 673. 
706. 787. 768. 796. 827. 881. 942. 975. 

— Jahresversammlung in Eisenach. 86. 285. 485. 

— Einladung, Tagesordnung und Programm. 86. 
405. 433. — Jahresbericht des Vorstandes. 86. 
489. — Bericht über die Zweigvereine. 86. 495. 

— Sitsungs^Protokolle. 86. 500. — Eröffnung der 
Versammlung nach den stenographischen Auf- 
zeichnungen. 86. 520. — Verhandlungen der Ver- 
sammlung nach den stenographischen Aolieich- 
nungen. 86. 543. 567. 571. 589. 619. 645. 685. 714. 
737. 746. 781. 831. 1012. 1035. 87. 11. 61. 102. 
127. 163. 290. • 

— Jahresversammlung in Hamburg. 87. 281. 345. 
589. 809. — Einladung, Tagesordnung a. Pro-. 
gramm 87. 481. — Sitzungs-Protokolle 87. 591. 

— Jahresbericht des Vorstandes. 87. 6Ä5. — 
Bericht über die Zweigvereine. 87. 681. — Ver 
handlungen der Versammlung nach den steno- 
graphischen Aufzeichnungen. 87. 810. 849. 877. 
906. 943. 974. 1001. 1083. 88. 18. 315. - Zu- 
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sammensetzuDg der verschiedenen Ck)inmi8sionen. 

87. 1174. 

Tereine* Deutscher ¥erein der Gas- u, Waeserfach- 
männer. Jahresversammlung in Stuttgart. 88. 313. 
421. 5G5. — Einladung. 88. 505. — Tagesordnung. 

88. 506. — Sitzungs-Protokolle 88.r)67. — Jahres- 
bericht des Vorstandes. 88. 575. — Bericht übor 
die Zweigvereine. 88. 579. — Eröffnung der 
Versammlung. 88. 657. — Verhandlungen der 
Versammlung nach den stenographischen Auf- 
zeichnungen. 88. 659. 691. 721. 749. 777. 809. 
836. 858. — Bericht der Kerzencommission, 
Bildung einer Lichtmesscommission u. deren Zu- 
sammensetzung. 88. 569. 571. 756. 893. Anm. ^ 
Zusammensetzung der Gasheizungs-, Gasmesser-, 
Ammoniak- u. Blitzcommission, sowie der Ck)m- 
mission für Wasserstatistik. 88. 572. 7G0. — 
Zusammensetzung der verschiedeilen Gommis- 
sionen. 88. 1168. 

— Vorstandssitzungen in : Köln. 74. 677, Hannover 
78. 149, Dresden 78. 260, München 82. 848. 

— Rechnungsabschlüsse u. sonstige finanzielle 
Verhältnisse. 7B. 552. 77. 367. 78 332. 79. 449. 
80. 374. 403. 81. 460. 464. 82. 436. 83. 404. 
84. 391. 85. 555. 559. 86. 498. 87. 634. 88. 616. 

— Mitgliedschaften, Zugang u. Abgang. 74. 407. 
414. 424. 7B. 478. 76. 372. 77. 359. 78. 324. 
334. 79. 441. 448. 80. 373. 377. 398. 81. 462 
82. 432. 83. 408. 492. 84. 389. 85. 554. 86. 
494. 87. 630. 88. 579. 

— Mitglieder- bezw. Theilnehmer-Verzeichniss. 
74. 4. 76. 5. 76. 35. 77. 93. 78. 4. 753. 79. 781. 
80. 747. 81. 823. 82. 858. 83. 905. 84. 924. 
85. 1011. 86. 1050. 87. 1160. 88. 1153. 

— BerufegenoeaeMchaft der Gas- u, Waeaer werke für Un- 
faltversicherung. — Schritte zu deren Bildung n. dar- 
auf bezOglicheBeschlüsse. 84. 681. 785. 85. 2. 25. 81. 
138. 401. 765.— Einladung zur Vorversammlung der 
Betriebsuntemehmer. 85. 88. — Uebemahme 
von Vollmachten für die Vertretung abwesender 
Betriebsuntemehmer. 85. 137. — Uebersicht 
über Zahl der Betriebe u. Arbeiter der Berufs- 
genoBsenschaft. 85. 139. s. a. 88. 501. -^ Ge- 
noBsenschaftsversammlungen der Betriebsunter- 
nehmer von Gas- u. Wasserwerken. 85. 209. 456. 
641. — Grundsätze für Aufstellung des Statuts. 
85.212.401. - Bildung u. Thätigkeit der Berufs- 
genossenschaft. 86. 129. 489. — Rechnungsab- 
schluss. 87. 393. — Mittheiluugen aus der Ge- 
nossenschaft. 87. 392. 88. 908. — Festsetzungs- 
bescheide, Recurs- u. Berufungssachen. 88. 495. 
767. — Vorstandssitzung. 88. 765. — Verwalt- 
angsbericht 88. 976. 

— Mitte/rheinischer Gaeinduetrie -Verein. — Aufruf 
zur Gründung. F. H. W. Ilgen. 74. 582. 
627. — Versammlungen in: St. Johann -Saar- 

Qeuenü-Beg. z. Joum. f Qasbel. u. Waasen-ere. 



brücken. 77. 760, Mainz. 77. 761, Heilbronn. 81. 
718, Baden-Baden. 82. 741, Freiburg i. B. 83. 
756. 795, Kaiserslautern. 84. 747. 772. 786. 843. 
884, Saargemünd. 86. 8. 41, Karisruhe. 87. 283. 
316. 346. 389. 632, Ludwigsburg. 88. 113. 135, 
Kolmar. 88. 853. 1010. 1086. 1065. 1101. 
Yereine* Verein pfä/zisciier Gasfac/imänner. — Be- 
richt über die Versammlungen zu Ludwigs- 
hafen a. Rh. 74. 624 u. Heidelberg. 75. 770. 

— Verein der Gas- u, Wasaerfachmänner fOr Rheintand u. 
Weetfaien. — Vereinsangelegenheiten. 79. 684. — 
Versammlungen in : Bochum. 76. 335, Boppard. 77. 
625, Köln 83. 144^ Essen. 84. l47,Duisburg. 84. 794, 
Elberfeld. 85. 3, Köln. 85. 490. — Versamm- 
lungen im Jahre 1886/87. 87. 632. — Versamm- 
lungen in: Drachenfels. 87. 803, Osnabrüek. 88. 
69, Elberfeld. 88. 306. 782, Köln. 88. 1109. — 
Besprechung des Frachttarifs für Coke. 86. 217. 
318. 

— Verein Sächeisch-ThOringischer Gaafachmänner. —Ver- 
sammlungen in: Zwickau. 79. 66, Bautzen. 79. 
557. 718, Leipzig. 86. 218, Greiz. 87. 953, 
Zwickau. 88. 204. 480. 

— Verein der Gas- u. Waaaerfachmänner Schlesiens u. der 
Lausitz, — Versammlungen in : Breslau. 75. 49, Lieg- 
nitz. 75.705.76. 14, Sagan. 78. 524. 586. 599, Bautzen . 
79. 557. 718, Schweidnitz. 81. 631, Ratibor. 83. 
802.. Ber. 904, Bunzlau. 84. 820. 848, Grünberg. 
85. 953. 987, Freiburg i. Schi. 86. 619. 735. 836. 
87. 632, Forst in der Lausitz. 88. 1. 41. 

— Verein für Gasindustrie u,Beleuchtungaweaen in Böhmen. 

— Conferenz in Teplitz. 81. 256. — Constituirende 
Versammlung in Prag 82. 355. — Versammlungen 
in : Pilsen. 82. 707, Eger. 85. 284, Prag. 87. 847. 
L. 88. 1144. 

-- Verein der Gasindustriei/en in Oesterreich -Ungarn. 

— Ck>nBtituirende Versammlung in Wien. 81. 599. 

— Generalversammlungen in: Wien. 82. 355. 419. 
84. 585. 86. 286. 408. 87. 479, Graz. 83. 28G. 
358. 422. 637, Budapest. 85. 267. 459. 

— Gasfachmännervereine des Auslandes, — Notizen 
aus den Verhandinngen. 77. 357. 79. 558. 

— Verein der Gasfachmänner Amerika's. — Ver- 
sammlungen in: New- York. 74. 56, in Gleve* 
land. L. 74. 706, Brooklyn. 75. 100, Washington. 
75. 7l5, New-York. 76. 135. 208. 77. 154, Boston 
L. 82. 85, Pittsburg. 82. 764. 83. 192. — Bildung 
eines zweiten Gasfachmftnner -Vereins in Nord- 
amerika. 75. 327. 

— Verein der Gasfachmänner in Belgien. 11. 297. 

— Verein der Gasfachmänner in England. — Versamm- 
lungen in: London. 74. 572. 632, Leeds. 75. 474. 
639. 675, London. 76. 370. .586. 611, Bristol. 
77. 638. 666. 738, London. 79. 40, Newcastle 
upon Tyne. 80. 47, London. 80. 332, Birming- 
ham. 81. 449, London. 82. 467, Sheffield. 83. 470, 
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London. 84.410, Manchester. 85. 114. 609, Lon- 
don. 86. 286. 517. 87. 281. 88. 314. 689. 
Yerelne« Gasfachmänner^ere/n von Nord-England. — 
Auszug aus den Verhandlungen der Versamm- 
lungen in Glasgow. 74. 686, in Dundee. 75. 679, 
in Edinburg. 76. 704. 

— Technischer Verein für Gasindustrie in Frankreich, 
Verein französischer Gasingenieure. — General- 
versammlung in Paris. 74. 406. 542. — Auszug 
aus den Verhandlungen der Jahresversammlung 
in Paris. 75. 614. — Versammlungen in: Lyon. 
76. 369. 77. 2. 51. 67, Ronen. L. 78. 237, Nantes. 
81. 449, Paris. 81. 705. 82. 468. 84. 410. 750, 
Marseille 83. 357. 758. Ber. 904, Bordeaux. 85. 
114. 187. 611, Paris. 86. 408. 565, Nancy. 87. 769, 
Boulogne sur Mer u. London. 88. 314. 689. 

— Verein der Gasfachmänner Itaiiens. —' Gründung. 
74. 613. — Versammlungen in: Brescia. 76. 555, 
Rom. 77. 266. 450, Turin. 84. 540. 

— Verein der Gasfachmänner der Niederiande. — Con- 
currenzausschreiben für Gasmotoren verschiede- 
ner Systeme. 84. 682. — Versammlung in Haag. 

84. 752. — Jahresversammlung in Amsterdam. 
86. 538. 

— Verein von Gasfachmännern der Schweiz. — Ver- 
sammlung in Luzem. 76. 336. 

— Verein der Gasfachmänner von West-Schottland. — 
Versammlungen in : Hamilton. 74. 362, Durafries. 
74. 685, Musselbargh. 74. 748, Lanark. 75. 589, 
Greenock. 76. 369. 77. 590. s. a. L. 77. 84. 528. 

— Elektrischer Verein in Amerika. — Versammlung 
in New- York. 85. 823. 

— Deutscher Braunkohlen-Industrieverein. — General- 
versammlung zu Halle. 86. 641. 

— Verein von Ammoniakinteressenten. Versammlung 
in Berlin. 87. 281. 

— Verein deutscher Fabriken feuerfester Producte. — 
Versammlungen in Berlin. 81. 175. 84. 93. 343. 

85. 131. 86. 181. 88. 125. 

— Verein deutscher Cementfabrikanten. — Versamm- 
lungen in Beriin. 81. 337. 85. 132. — Proto- 
kolle der Verhandlungen des Vereins u. der 
Section für Cement des deutschen Vereins für 
Fabrikation von Ziegeln, Thonwaaren, Kalk u. 
Cement. L. 87. 732. 

— Verein deutscher Glasindustrieller der Beleuchtungs- 
branche. — Gründung u. Statutenauszug. 82. 131. 

— Eisen- u. Stahl-Institut. — Versammlung in Lon 
don. 85. 362. 

— Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen 
Industrie. — Versammlungen in Reichenhall. 81. 
775 u. in Frankfurt a. M. 87. 953. 

— Verein deutscher Ingenieure. — Versammlungen 
in: Stettin. 85. 576, Leipzig. 87. 735, Breslau. 
88. 624. 

Yergasiing. Begriff. F. Lürmann. L. 82. 340. 



Yerordnungen siehe Gesetze. 
YiolacSin. Darstellung. R. Gottheil. L. 75. 253. 
YisGOsitftt siehe Oele. 

Vorlage (Hydraulik) s. a. Aufsteigrohre u. Tauch- 
rohre. 

— Foulis's Hydraulic stokers. L. 74. 170. s.a. 75.473. 

— Gasretorten vorläge mit eigen artigem Verscblnss 
u. Dichtungsdeckel. Th. v. d. Linden. Pat. 80. 
•727. — Oonstruction einer Vorlage zur mög- 
lichsten Beseitigung der Verstopfungen. E. 
Schwarzer. 83. ^647. — Vorlage mit Drory- 
schem Theerablauf. 84. 850. — Vorlage mit 
Ausgleichreservoir für Gaserzeuger. E. Ledig. 
Pat. 87. 1024. 

— Neuerungen an Vorlagen. J. Alexander. 74 
686. W. A. Valon. Pat. 74. 730. Hasse. 80 
414. Taf. 6. Fig. 3. a. b. c. s. a. 80. 596. u. A 
Brede. 80. 501. Em. Hecht. 86. •lOlB. Liegel 
86. •lOlö. 1038. de Liefde. 86. »1016. M. II 
henny. 86. »1017. Key. 86. nOH. J. Alexan 
der. 86. •1020. W.W.Box. 86. •1020. Bremond. 
86. *1036. O. Ruppert. Pat. 88. *375. 

— Ausbesserung schadhafter Theervorlagen wäh* 
rend des Betriebs. Endenthum. 76. 15. — 
Einfrieren der Vorlage. C. Müller. 80. 90. 

— lieber Theervorlagen. Merkens. 81. 422. 
C. Müller. 81. 423. — Erfahrungen mit der 
Klönne'schen Vorlage. Viehoff u. Kugle r. 
86. 12. 

— Vorrichtung zum Theerabfluss. Coze. 77. 52. 

— Ausgleichreservoir für Theervorlagen. E. 
Ledig. 86. *750. —-Vorrichtung zur Reinigung 
der Vorlage. R. Barth. 86. >1014. s. a. 86. 
1015. 

— Verdickung des Theers in der Vorlage u. 
Mittel zur Beseitigung der daraus entstehenden 
Gefahren. Müller. 78.437. Kohlstock. 78. 
437. Merkens. 78. 438. — Theerverdickung 
in den Vorlagen beim Uebergang zur Generator- 
feuerung. Oechelhftuser. 78. 629. Hasse. 

80. 414. — Verdickung des Theers in der 
Vorlage und Beseitigung desselben während 
des Betriebs. Merkens. 80. 95. — Besei- 
tigung von Theerverdickungen in der Vorlage. 
A. Klönne. Pat. 80. 616. Pat. 84. 404. —Ueber 
Theerverdickung in der Vorlage u. deren Be- 
seitigung. 83.805. Merkens. 81.422. Liegel. 

81. 422. Kunath. 83. 32L Fischer. 83. 323. 
Liegel. 83.323. Kohlstock. 83. 323. 495. s. a. 
83. 805. Kunath. 84. 262. 86. 910. — Explo- 
sion in Folge von Theerverdickung in der Vor- 
lage. Fischer. L. 86. 1036. — Vorrichtungen 
zur Verhütung der Ansammlung von dickem Theer 
in der Vorlage. Livesey. 86. 1017. Whimster 
86. »lOia Em. Hecht. 86. *1014. 
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Torlagre« Anwendung von Dampf , Luft- oder Gas- 
druck, um das Eintauchen der Rohre in der 
Hydraulik zu bewirken oder aufzuheben. J. 
West. Fat. 74. 755. — lieber Aufhebung des 
Drackß in der Hydraulik. Key. 76. 706. — 
Ueber Aufhebung der Tauchung. Bremond. 
77. 68. — Vortheil der Aufhebung des Druckes 
in der Hydraulik während der Destillation der 
Kohle. Th. Forstall. L. 78. 632. — Ueber 
Drackentlastung in der Vorlage. Müller. 82. 
400. Liegel. 82. 400. — üeber Aufhebung der 
Taachnng in der Vorlage, insbesondere vermittels 
des Nanmann'schen Systems. Fr. Lux. 86. 
♦lOlä. *1035. *1042. 1048. 87. 72 W. Oechel- 
häaser. 86. 1045. Schwarzer. 86. 1046. 1048. 
Hegener. 86. 1047. Körting. 86. 1047. En- 
nath 86. 1047. 

— Vorrichtungen zur Aufhebung des Drucks in der 
Hydraulik. G. Thorneloe. Pat. 74. 150. J. 
G. Hawkins. Pat. 74. 246. 278. 795. s. a. 76. 
680. 8. B. Darwin. Pat. 74. 346. J. West. 
L 74. 609. A. Thomas. Pat 74. 611. W. 
White. Pat. 77. 19. J. Moore. Pat. 77. 238. 
W. W. Monk. L. 81. 95. E. Schwarzer. 81. 
594. Cokey & Sons. 86. 1016. 

— Vorrichtungen u. Apparate zur Aufhebung der 



Tauchung. W. W. Box. Pat 74. 639. L. 74. 
706. Pat 75. 177. J. Porri u. R Leigh. Pat 
75. 301. S. Chandler u. G. W. Stevenson. 
Pat 75. 684. s. a. 86. •1035. W. L. Copp u. 
C. White. Pat 76. 653. A. Thiem. 86. 
•1013. Thomas u. Caffal. 86. •lOH. Haw- 
kins. 86. •lOia Livesey. 86. •1018. Bresson. 
L. 86. 1019. J. West 86. *1019. Boyd. 86. 
•1021, W. A. Valon. 86. •1021. Porri u. 
Leigh. 86. ♦1035. J. Gibb. 86. »lOlö. För- 
ster. 86. ♦1087. Merkens. 86. *1037. Pfudel. 
86. •1038. Lindner. 86. •1038. 
Vorlage. Selbstthätiger Verschluss des Tauchrohrs 
u. Aufhebung des Drucks in der Hydraulik. R. M. 
Caffal u. A. Thomas. Pat 75. 176. — Neue 
Tauchung u. By-Pass ausserhalb der Hydraulik. 
J. Gibb. 75. 679. —Teleskopische Anordnungen 
zur Aufhebung oder Regulinmg der Tauchung. G. 
Boyd. 76. 679. — Oopp's Vorrichtung zur Auf- 
hebung der Tauchung. Nelson. 76. 706. — Apparat 
zur Druckentlastung der £intauchrohre in Vor- 
lagen. Lindner. Pat 88. •814. — Vorrichtung 
zur Hebung u. Senkung der Sperrflüssigkeit. 
Smith. 86 •1016. — Vorrichtung zur Hebung 
und Senkung des Tauchrohrs. G. Thorneloe. 
L. 86. 1019. 



"W. 



Waage« Kerzen waage mit elektrischer Registrir- 
nng des Gleichgewichts. H. Krüss. 86. •345. 

— Aörostatische Waage zur Bestimmung des 
spedfischen Gewichts der Gase. Lommel. L. 

86. 172. — Die Gaswaage, Apparat zur auto- 
matischen Bestimmung des spedfischen Gewichtes 
u. der Zusammensetzung von Gasen. Fr. Lux. 

87. •251. ♦258. 88. •786. 

Wachs s. a. Erdwachs. — Untersuchung des 
Bienenwachses. H. Hager. L. 80. 652. -< Her- 
stellung eines Wachsersatzes aus Ozokerit Gh. 
Chemin. Pat 86. 107. 

WaehSy Japaiiesisches* Abstammung, Gewhinung ' 
n. Reinigung. L. 74. 608. i 

Wärme s. a. Grase u. Heizung. 

- Lehr- u. Handbuch der Thermochemie. A. Nau- 
mann. L. 82. 665. — Ueber die Fortschritte 
anf dem Gebiete der Wärmetechnik. W. Wey 1. 
L. 79. 176. — Die Technologie der Wärme. F. 
Schwackhofer. L, 88. 267. 377. L. 84. 730. 

- Die Wärme. P.G Tait L. 84. 729. — Ele- 
nientare Darstellung der mechanischen Wärme- 
theorie für Gase. A. Voss. L. 87. 732. — Ele- 
mentarabhandlung über die Wärme. B. Stewart 
L. 88. 676. 



Wärme* Studien über die Regeneration der Wärme. 
Krantz. L. 74. 110. 146. — Grad der Durch- 
sichtigkeit der Flamme für Wärme. G. A. Hirn. 
74. 567. — Sparsamkeit in der Erzeugung u. in 
dem Verbrauche von Wärme, D. 0. Eduards. 
L. 74. 703. — Abhandlungen über die höchsten 
Temperaturen, welche theoretisch möglich u. 
praktisch erreichbar sind. Berthelot Cail- 
letet Deville. Violle. L. 74. 727. — Ueber 
Wärmeleitung einiger Baumaterialien. C. Lang. 
L. 74. 728. -— Einwirkung der Hitze auf einige 
Kohlenwasserstoffe. P.Barbier. L. 74. 750. — 
Ausnutzung der Wärme zum Erhitzen, Beleuchten 
u. Ventiliren. C. Ritschie. Pat 74. 755. — 
Das Welter'sche Gesetz u. die latente Vergas- 
ungswärme des Kohlenstoffs. F. Lürmann u. 
G. Bethken. L. 76. 51. — Ueber Anziehung 
u. Abstossung von Licht- u. Wärmestrahlen. F. 
Neesen. L. 76. 52. — Temperatur der mit Gas 
geheizten Oefen. S. P^rissö. L. 76. 122. — 
Ueber eine neu entdeckte Wirkung der Wärme. 
C. Bender. L. 76. 314. — Ueber die bei der 
Gasfabrikation erforderlichen Wärmemengen u. 
über den Werth erhitzter Luft. H. Brehm. 76. 
379. — Wärmeverhältnisse in Gasöfen bei Ver- 
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Wendung von feuchten Brennstoffen. B. Acker- 
mann. L. 77. 307. — Ueber die Nutzbarkeit 
der Wftrme u. anderer Naturkräfte. C. W. Sie- 
mens. L. 80. 23. — Einfluss der strahlenden 
Wärme der Heizgase auf die Dampfentwicklung 
bei Dampfkesselanlagen. B. Koch. L. 80. 757. 

— Schneedecke u. Basendecke als thermische 
Isolirmittel. Becquerel. L. 81. 202. — Die 
Bedeutung der Wärmeeinheit in England. J. 
Quaglio. 81. 553. — Ueber die Erhaltung der 

' Energie der Sonne. C. W. Siemens. 82. 255. 

— Ueber Begeneration der Wärme. L. 83 167. 

— Ueber die Absorption strahlender Wärme in 
Wasserdampf u. Kohlensäure. E. Lech er. L. 

83. 341. >- Wirkung freier Moleküle auf strahlende 
Wärme u. deren Umsetzung in Schall. J. Tyn- 
dall. L. 88. 341. — Ueber Temperatur, Licht, 
Gesammtstrahlung u. Bestimmung der Sonnen- 
wärme auf elektrischem Wege. W. Siemens. 

84. 49. — Ueber die von Dampf durch eine 
Mettall wand in Wasser übertragenen Wärme- 
mengen. Nagemann. L. 84. 550. — Ueber 
Wärmeregenerirung. Hennecart. L. 85. 476. 

— Temperatur der Wassergasflamme. E Blass. 
86. 231. — Die Bedeutung der Dissociations- 
temperatur in der Pyrotechnik. F. Lürmann. 
L. 86. 728. — Die Grenztemperaturen für den 
Beginn der Lichtausstrahlung. H. F. Weber. 
L. 87. 1083. — Das mechanische Aequivalent 
der Wärme. C. J.Hans sen. 88. 253. — Wärme- 
erzeugung der verschiedenen künstlichen Licht- 
quellen. V. B.Lewes. 88. 1078. — Die Wärme- 
strahlung der Petroleumlampen bei Anwendung 
verschiedener Cylinder. B. Nebel. 88. 1141. 

Wärme* Die obere Grenze derVerbrennungstempera- 
tur der Kohlen. H. Va 1 e r i u s. L. 77. 237. — Ver- 
brennungstemperaturen. B e r t h e 1 o t. L. 77. 376. 
525. — Ueber die Verbrennungstemperatur .u. 
die Dissociation der Kohlensäure n. des Wasser- 
dampfes. Mallard u. Le Chatellier. L. 82. 
452. — Entzündungstemperatur explosibler Gas- 
gemische. Mallard u. Le Chatellier. L 
88. 166. — Die Entflaramungstemperatur explo- 
sibler Gasgemische. Mallard u. Le Chatel- 
lier. L. 88. 374. — Ueber die Verbrenn- 
ungstemperaturen u. die specifische Wärme der 
Gase. Mallard u. Le Chatelier. 86. *918. 
949. — Ueber die Verbrennungs- u. Bildungs- 
wärme fester Kohlenwasserstoffe. Berthelot 
u. Vieille. L. 87. 112. — Entflammungs- u. 
Entzündungstemperaturen einiger flüssiger Han- 
delsartikel. F. Gantter. L. 87. 551. — Verbrenn- 
ungstemperatur des Generatorgases u. des Wasser- 
gases. G. Lunge. 87. 949. 

— Niedere Temperatur einer Flamme. Merrike. 
L. 77. 527. — Apparat zur schnellen Erzeugung 



hoher Wärmegrade u. dessen verschiedene An- 
wendungen. M. Flürscheim. Pat. 8L •514.— 
Erzeugung niedriger Temperaturen durch ver- 
flüssigte Gase. L. 83. 228. — Ueber die An 
Wendung von Sumpfgas zur Erzeugung niederer 
Temperatm^n. L. Cailletet. L. 84. 624. 8. 
Wroblewski. L. 84. 643. 
Wlrme« Ueber die Möglichkeit, hohe Temperataren 
photometrisch zu messen. J. De war. L. 74. 41. 

— ^fessungen über die Temperatur in Betorten. 
M. S. Greenough. L. 77. 235. — Directe Mes 
sung von Flammen temperaturen. F. Bosetti. 
L. 78. 137. — Bestimmung hoher Temperataren. 
F. Fischer. L. 79. 201. — Apparat zur Be- 
stimmung der Verbrennungswärme. F. Fischer. 
L. 80. *136. — • Ueber Temperaturmessungen. 
F. Fischer. L. 80. 236. - Die wichtigsten In 
Strumente für die Bestimmung der Verbrennungs- 
wärme. F.Fischer. L. 80. 236. — Vorrichtung 
zur Bestimmung der Temperatur von Betorten. 
H. C. Bowen. L. 80. 679. — Optisches Messen 
hoher Temperaturen. Crova. L. 81. 617. — 
Thermoelektrischer Apparat zur Messung von 
Temperaturen bis etwa 600^ C. Siemens n. 
Halske. L 81.733. — Instrument zum Messen 
hoher Wärmegrade. K. Möller. Pat 82. ^1. 

— Ueber die Bestimmung der Temperatar der 
Betortenöfen. Leclerc. L. 88. 620. — Ver 
besserungen an dem Hobson'schen Apparat zur 
Temperaturbestimmung des heissen Gebläse- 
windes. Fr. Krupp. Pat. 84. •506. — Calori 
metrische Untersuchungen. M. R u b n e r. L. 85. 
476. F. Stohmann. L. 85. 529. L. 86. 697 

— Normalkegel für die Bestimmung der Tem 
peraturen in den Oefen der keramischen In 
dustrie. H. Seger. L. 86. 363. s. a. Pyrometer 

— Beobachtung der Betriebstemperatur im Innern 
der Gasretorten. A. Heintz. 86. 894. — Tem 
peraturbestimmungen mit Seger's Normalkegeln. 
L 87. 270. — Temperaturbestimmnng mit sog. 
Prinsep'schen Legirungen. Eng. Schilling. 87 
743. — Ueber die Ermittlung des Wärmever- 
lustes in den Kamingasen n. das compensirte 
Dasymeter. A. Sieg er t. 88. •736. — Beobach- 
tungen zur Messung der Temperatur der Erde 
in verschiedenen Tiefen. L. 88. 948. — Ver 
fahren u. Apparat zur Bestimmung von Tempe- 
raturen u. des Barometerstandes. J. Wiborgh. 
Pat. 88. ♦989. 

— Temperaturmessungen im Hof- n. National- 
theater zu München bei elektrischer u. bei Gas 
beleuchtung, bei leerem u. bei vollem Hanse. 
Fr. Ben k. 86. 372. — Temperatursteigening in 
mit Menschen gefüllten Bäumen bei elektrischem 
Licht n. bei Gasbeleuchtung mit gleichzeitiger 
Ventilation. 87. 213. — Temperaturmessangen 
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bei vollem Hanse, im Saale des kgl. Odeons zu 
München. Fr. Renk. 87. 228. — Die Erhöhung 
der Temperatur bei Gas- u. bei elektrischer Be- 
leuchtung nach Fischer u. Peukert. K. Hart- 
mann. 87. 1041. 

Wanae^ speeillMhe« Ueber die specifische Wärme 
der Gase. E.Wiedemaun L. 76. 652. — Ueber 
die Abhängigkeit der specifiscken Wärme der 
Gase bei constantem Volumen von der Tempe- 
ratur u. die Wärmeleitungsfähigkeit der Gase. 
A. WüUner. L. 78. 706 — Ueber die speci- 
fische Wärme der Grase bei hoher Temperatur. 
Mallard u. Le Ghatellier. L. 82. 227. 
Vieille. L. 88. 655. Clerk. L. 86. 697. — 
Ueber die Messung der specifischen Wärme u. 
der Leitungsfähigkeit. Morison. L. 84. 729. — 
Ueber die Verbrennungstemperaturen u. die 
spedfiache Wärme der Gase. Mallard u. Le 
Ghatellier. 86. •918. 949. — Untersuchungen 
Ober die specifische Wärme u. die Aenderung 
des Agregatzustandes bei hohen Temperaturen. 
Pionchon. L. 87. 471. 

WäraeisolimngsinaMe siehe UmhOllungsmasse im 
Regiater fflr Wasserversorgung. 

Wänaeleitniig siehe Wärme u. Wärme, specifische. 

WäraeregBneratoren siehe Regeneratoren. 

Wasdier« Waschapparat zum Reinigen von Leucht- 
gas u. anderen Gasen. L. Chevalet. Fat 83. 
•420. — Gas- Wasch- u. Reinigungsapparat. J. 
Laycock u. Th. Clapham. Fat. 88. •625. — 
Apparat zur Auswaschung von Ammoniak u. 
Theer aus heissen Gasen. F. Lorenz. Fat 85. 
♦39. - Gaswäscher für Cokereien. Otto. 85. 
119. — Colonnenwascher. Aug. Klönne. Fat. 

85. •923. Fat. 86. -213. — Neuerung an dem 
Livesey 'sehen Gaswäscher. J. Quaglio. Fat. 

86. •367. — Gasstrahlwascher zur Ausscheidung 
von Theer. R. Fleischhauer. 87. ♦27. — 
Trichterförmige Zwischenböden in Verbindung 
mit spiralförmigen Rippen an Gaswäschern. G. 
Fflücke u. T. Hahn. Fat. 87. •509. — Selbst- 
regulirender Gastrahlwascher. RFleischhauer* 
Fat. 87. •1020. 

— Neuerungen an Wäschern. D. Hulett u. 8. 
Chandler. Fat. 75. 302. G. E. Saville. 76. 
587. L. 77. 201. Fat. 77. 529. E. S. Chat eis. 
Fat. 78. 238. Kirchweger. Fat. 81. *102. E. 
Ledig. Fat 88. ^195. 

— Werth der Wascher für die Reinigung u. Ent- 
fernung des Ammoniaks aus dem Gase. C. H~un t. 
76. 612. — Ueber Wascher. R. H. Fatterson. 
L. 80. 22. — Ueber Kühl- u. Waschräume für 
Gase der Hochöfen, Cokeöfen u. Generatoren. 
84. 633. F. Lürmann. 84. 639. 

— Der Standard Wascher u. Scrubber von K i r k h a m , 
Hulett u. Chandler. 78. 532. 80. •443. — 



Ueber Ande^ons Gaswäscher u. Scrubber. Fat- 
terson. L. 79. 543. — Ueber den Standard 
Wascher-Scrubber Aug Klönne. 80. 502. 81 
38. J. Quaglio. 80. 633. — Betrieb mit dem 
Standard- Wascher-Scrubber. B. Merkel. 83.289, 

— Wascher-Scrubber. 0. Mohr. 82. •251. — 

— Versuche mit dem Mohr'schen Wascher- 
Scrubber. 83. 490. 85. 163. — Etagen-Wascher 
Scrubber. E. Ledig. Fat. 85 •758. 85. •866. - 
Colonnen-Wascher^Scrubber. Aug. Klönne Fat. 
86. *932. — Gaswäscher Scrubber. 0. Ruppert. 
Fat. 88. ^377. — Concentrischer Rohrwascher 
u. Scrubber. H. Langen. Fat. 88. *988. 

Wasserdampf siehe Dampf. 

Wassergas s. a. Carburation, Gasbereitung, Gas- 
bereitungsapparate, Generatoren, Kohlenoxyd, 
Oefen u. Wasserstoff. 

— Geschichte der industriellen Darstellung. L. 
77. 13. — Geschichte u. Darstellung. L. 78. 706. 

— Das Wassergas, seine Geschichte u. Herstel- 
lung. H. Morton. L. 80. 21. S. Schiele. L. 
86. 582. März. L. 86. 758. 

— Darstellung. L.Stevens. Fat. 74. 278. K. M. 
L. F. Louttit. Fat. 77. 676. — Darstellung aus 
gewaschenen Schröben von den Rückständen der 
Puddel- u. Schweissofenfeuerungen. L 85. 277. 

— Darstellung durch Behandlung eines glühen- 
den Gemisches von Kohle u. Eisenoxyd mit 
Wasserdampf. M. Bauer. Fat. 87. 274.. Fat. 
88. 57. 

— Darstellung von carbonisirt«m Wassergas. W. 
R. Lake. Fat. 75. 625. R. F. Spiee. Fat. 76. 
26. — Darstellung u. Carburirung. H. C. Bull. 
Fat. 81. •513. 

— Neuerungen in der Erseugung von Wassergas 
u. den dabei angewendeten Apparaten. G. S p r i n g 
Dwight. Fat. 88. ^624. E. Jerzmanowski. 
Fat. 85. •358. W. S. Sutherland. Fat. 85. 
♦922. 

— Erzeugungskosten u. Heizeffect des Dowson 
Wassergases, sowie seine Anwendung zum Be- 
trieb Otto'scher Gasmaschinen. 81. 674. — Dow- 
son's Verfahren für Wassergas u. Motorenbetrieb. 
L. 82. 410. — Dowsongas u. dessen Preis. J. Dow- 
son. L. 85. 476. — Das Wilson- oder Dowson- 
Gas. G.Lunge. 87.913. — Dowson-Gas u. seine 
Anwendung zum Betrieb von Gasmotoren. 
Böcking. 88. ^460. L. 88. 334. 

— Frocess der Equi table Gas-Company, Kalkgas. 
W. Hempel. 87. 530. 

— FlameryFrocess. W. Hempel. 87. 530. 

-— Granger- Wasseiigasprocess. W. Hempel. 87. 
•525. 

— Ueber Wassergasdarstellung nach Gwynne- 
Harris. Silliman u. Wurtz. L. 74. 146. 
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Wassergas. Hanion- u. Leadley-Proceas. W. H em p e 1. 
87. *527. 

— Darstellung von carbonisirtem Wassergas nach 
Lowe's Process. E. Durand. L. 76. 355. — Lowe's 
Gaserzeugungsprocess. 76. *73. L. 76 51. L. 77. 
13. L. 78. 308. s. a. 78. 33. A. Wurtz. L. 76. 
215. E. Durand. L. 76. 355. — Strong's Gas- 
bereitungsyerfahren. L. 79. 790. — Darstellung von 
Wassergas nach Lowe u. Strong. L. 80. 22. J. v. 
Quaglio. 80. 405. Dahlerus. L. 80. 419. — 
Der Strong-Lowe-Process u. die Generatorf euer- 
nng mit Wasserdampfzuführung. 80. 333. Dah- 
lerus. L. 80. 419. — Ueber die Leistungen des 
Strong*schen Verfahrens zur Darstellung von 
Wassergas. Dwight. L. 80. 136. J. v. Quaglio. | 

80. 333. C. Winkler. 81. 345. 348. - Strong's j 
Wassergasprocess. L. 82. 453. — Der Lowe- 
Process. W. Hempel. 87. *523. — Unkosten 
des Lowe-Processes. W. Hempel. 87. 532. 

— Mc. Kenzie-Process. W. Hempel. 87. •531. 

— Das Selligue'sche Wassergas. 87. 419. 

— Tessiö du Motay's Wassergasprocess. 80. 678. 
W. Hempel. 87. *529. 

— Ueber Wassei^gasdarstellung. Lencauchez. 
L. 75. 413. R.P. Spiee. L. 75. 643. — Ueber 
Wassergasdarstellung zu Heizzwecken. L. 77. 
307. — Ueber die Production von Wassergas. 
H. Bunte. 78. 90. 80. 410. — Ueber Wasser- 
gasfabrikation. Körte. L. 81. 47. — Zur Dar- 
stellung. L. 81. 237. A. Naumann. 81. 218. 
Schiele. 81.530. Quaglio. 81.533. E.Ste- 
venson. L. 82. 119. — Zur Herstellung von 
Wassergas u. dessen Umwandlung in Leuchtgas 
in Amerika, v. Quaglio. 83. 606. — Ueber 
die Fabrikation u. Verwendung des Wassergases 
zu Heizungs u. Beleuchtungszwecken. s t h u e s. 

85. 325. L. 85. 501. — Ueber den Betrieb von 
Wassergasöfen. 0. Knaudt. 85 897. — Ueber 
Wassergasdarstellung. Hang. 86. 658. — Be- 
rechnung der Selbstkosten. E. Blass. 86.232. 

— Ueber Einwirkung von Wasserdampf auf glühende 
Kohle oder Coke s. a. Dampf. J. H. Long. 
L. 78. 705. J. V. Ouaglio. 80. 407. C. Winkler. 

81. 346. H. Bunte. 81. 522. 527. E. Blass. 

86. 223. s. a. L. 86. 848. — Einwirkung von 
Luft n. Wasserdampf auf glühende Kohle. C. 
Winkler. 81. 350. — Untersuchungen über 
den Wassergasprocess. H. Bunte. 81. ♦521. 

— Bildung von Wassergas beim Erhitzen eines 
Gemisches von schweren Kohlenwasserstoffen, 
Sumpfgas u. Wasserdampf. £. B 1 a s s. 86. 224. 

— Auftreten von Siliciumwasserstoff bei der 
Darstellung von Wassergas. E. Blass. 86 228. 

— Zur Kenntniss der Voi^nge bei der Heizgas, 
u. Wassergasbereitung. J. Lang. 88 ♦932. *%7. 



Wassergas. Wassergas als der Brennstoff der Zukunft. 
J.Quaglio. L. 80.333. Anm. 419 — Riechend- 
machen des reinen Wassergases durch Nitro- 
benzol. R. v. Wagner. 80. 411. — Das Wassergas 
alB Ersat« des Steinkohlengases. J. v. Quaglio. 

80. 378. 405. Elster. 80. 409. C. Winkler. 

81. 349. — Ueber den praktischen Werth des 
Wassergases. - L. 81. 330. — Die Verbrennung 
des Wassergases im Vergleich mit der directen | 
Verbrennung der Kohle in Luft. C. Winkler. i 
81. 347. — Ueber Wassergas. C. Winkler. 
81. 344. V. Marx. L. 82. 564. Dürre. L. 82. 
528. 786. — Zur Wassergasfrage. Quaglio. 
81. 535. C. W i n k 1 e r. 81. 538. s. a. 83. 598. 84. 145. 
85. 324. 86. 97. — Ueber Wassergas in Amerika. 
L. 83.62. — Verwendung bei Incandescenzlicht. 
V. Quaglio. 83. 607. — Ueber Wasseigas mit 
besonderer Berücksichtigung der in Amerika er 
zielten Resultate. 84. 107. — Ueber Wassei^gas 
u. dessen Bedeutung als Brennstoff. W. Ehren 
werth. 84. 441. L. 84. 504. — Wassergas ohne 
u. mit Stickstoff. J. Lürmann. L. 85. 169.— 
Technische Verwendung. L, 86. 277. — Waaser- 
gas für Eisenbahnzwecke. L. 85. 528. — Ueber 
Wassergas u. Generatorwassergas. 86. 221. — 
Temperatur der Wassergasflamme u. das Falmeh- 
jelm'sche MagnesiarGlühlicht. E. Blass. 86.281. 
232. — Ueber Wassergas u. das Fahnehjelm'sche 
Glühlicht. K. Kinzer. L. 86. 362 s. a. 417. 

— Relativer Werth des Wassergases als Eisen- 
reductionsmittel. B. H. Thwaite. L. 86. 788. 

— Das Wassergas für motorische Zwecke. L. 86. 
789. — Heiz- u. Schmelz versuche mit Waesergag. 
H. Rössler u. M. Ehrlich. 86. 981. - 
Ueber Wassei^gas; die Wassergasanlage in Wit 
kowitz ; Betrieb der beiden Generatoren mit Kühl- 
ring; Anwendung von Wassergas zum Schweiseen 
u. Martiniren, zum Beleuchten u. Beheizen der 
Wohnräume ; Erzeugungskosten R. v. L a n g e r. 
87. 188. L. 87. 651. — Die Wassergasfrage u. 
deren gegenwärtiger Stand in Frankreich. De- 
lahay. L. 87. 550. — Generator -Wassergas 
d. i. Halbwassergas. G. Lunge. 87. 912. Anni. 

— Verbrennungstemperatur des Wassergases. 
G. Lunge. 87. 949. — Verbrennungstemperatar 
des Generatorgases. G. Lunge. 87. 949. — 
Zur richtigen Werthstellung des Wassergases. 
G. Lunge. 87. 911. 947. 993. — Die Ergebnisse 
des Wassergases in der Praxis. G. Lunge. 
87. 947. 993. — Ueber die giftigen Eigenschaften 
des Wassergases u seine Zukunft als Heiz- 
material. G. Lunge. 87. 996. — Das Wasser- 
gas in hygienischer Beziehung. K. Hartman n. 
87. 1044. 1045. — Ueber die bei der Verwendung 
des Wassergases zu industriellen Zwecken er- 
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L. 83. 811. — Zusammensetzung von BuII'b 
Wassergas. W. Ehrenwerth. 84. 442. — 
Zusammensetzung des Siemensgases nach Stöck- 
mann. £. Blass. 86. 230. — Zusammensetzung 
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Wassergas. F. C. G. Dehaynin. Pat. 81. *483. 
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— Apparat zur Herstellung von nichtleuchten- 
dem Heizgas. J. Dowson. Pat. 85. *108. — 
Apparate zur Erzeugung u. Carburirung von 
Wassergas. E. Jerzmanowsky. Pat. 85. *109. 

— Apparate zur Erzeugung von Wassergas. J. 
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Dampferzeugung bei Wassergasapparaten. E u r o- 
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Wasserstoff für Luftballons im Grossen. H. 
Giffard. L. 77. 746. L. 78. 478. —Verfahren 
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L. 78. 237. — Ueber die relative Verwandtschaft 
des Sauerstoffs zum Wasserstoff u. Kohlenoxyd. 
A. Horstmann. L. 78. 307. — - Entzündungs- 
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wie auch bei der Verbrennung von Wasserstoff. 
Traube. L. 85. 815. 

Wilsongas. Zusammensetzung nach Wilson. £. 
Blass. 86. 230. s. a. Wassergas. 

Winddrack. Schutz der Gasbehälter gegen Wind- 
druck siehe Gasbehälter. Ueber die Messung des 
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Digitized by 



Google 



n. 

Namensregister. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



A. 



Abdank. Elektrische Lampe. L. 83. Bl. 

Abel. Petroleumprüfungsapparat. 81. 13B. Taf. 3. 

Abel C. D. Gasmotor. Pat. 75. 178. Pat. 77. 710. 
— Gas- u. Petroleum-Motor. Pat. 76. 87. — Gas- 
maschineD. Pat. 77. 19. 

Abel F. A. lieber Explosionen. L. 75. 411. 

Abel F, A u. Percy J. lieber Selbsterhitzung der 
Kohle. L. 77. 55. 

Abel u. Redwood. Gefahrlosigkeit der Erdöllampen. 
L. 87. 199. 

Ablaad A. Petroleummotor. 74. 726. 

Achepohl L. Das niederrheinisch-westfälische Stein- 
kohlenbecken. L. 88. 787. — Das rheiniBch west- 
fälische Bergwerksindustriegebiet. L. 88. 228. 

Ackermami R. Wftrmeyerhältnisse in Gasöfen, 
wenn feuchter Brennstoff verwendet wird. L. 
77. 307. 

Acme Liquid Fvel Company« Apparat zur Her- 
stellung von Wasseigas zu Heiz- u. Leucht- 
zwecken. Pat. 87. 1048. 

Adam. Gasregulator. L. 74. 703. L. 79. 136. 

Adam G. Gasmotor. Pat. 83. »454. *897. Pat. 84. 
832. — Zünd- u. Regulirvorrichtung an Gas- 
motoren. Pat. 85. Mn. — Regulirvorrichtung 
an Gasmaschinen. Pat. 87. *42. 

Adams 6« N* Die Grundsätze der elektrischen 
Beleuchtung. L. 82. 117. 

Adams H. Gasretortenofen. L. 78. 578- 

Adams J, Gasofen mit durchlöcherten Thonbrenuem 
fflr Zimmerheizung. Pat. 80. 449. 

Aderhold H. Dreiwegeventil. Pat. 81. *544. 

Adler A. lieber die Rectificationsrttckstände der 
Braunkohlendestillation u. einige neue Derivate 
des Ghrysens. L. 80. 235. 

Adler y, Erzeugung von Cyaniden der Alkali- u. 
Erdalkalimetalle. Pat. 81. 207. Pat. 84. 507. 

Adler k Co. Elektrische Glühlampen, betrieben 
durch Accumulatoren, Batterien u. dynamoelek- 
trische Maschinen. L. 84. 730. 

Aebert. Zur Aufstellung einer Statistik über Be- 
triebsresultate etc. von Gasanstalten. 74. 788. 



, — Zur Feststellung der Leuchtkraft des Gases. 
74. 790. — Verhalten von Steinkohlengas zu 
I Petroleum. 74. 790. — XJeber den Liegel'schen 
Retortenofen. 78.445. — Ueber Feuerbeständig- 
keit von Chamottefabrikaten. 78. 447. — Mittel 
zu Retortendichtnngen. 80. 99. 

AertB H. Krahn für die Entleerung von Eohlen- 
schiffen. L. 85. 172. L. 86. 150. 

Ahlsoll Ad. Accordarbeit im Retortenhause. 79. 
262. 81. 81. 

Aigner. Die Fabrikation des Cements. L. 75. 374. 
— Fabrikation von Cementrohren. L. 76. 491. 

Altchinson A«^ Flelden S. u. Gankroger J. siehe 
Gankroger J., Fielden S. u. Aitchinson A. 

Aitken A. Einflnss von Wasser- u. anderen Dämpfen 
auf die Leuchtkraft des Gases. L. 78. 706. 

Aitken H« Verbesserung in der Gasbereitung. 
Pat. 75. 627. Pat. 77. 16. — Behandlung bitu- 
minöser, kohlen- u. kalkhaltiger StofFe zur Gas- 
u. Cokegewinnung. L. 83. 656. Pat. 84. •364. — 
Construction u. Betrieb von Coke- u. Ähnlichen 
Oefen. Pat. 85. 104. 

Akester J. G. Kieselgasofen. Pat. 74. 836. 

Akestorides T. Ueber die Producte der Einwirk- 
ung von rother rauchender Salpetersäure auf 
Leuchtgas. 77. 130. L. 77. 198. 

Alander Br« Darstellung von Ferrocyankalium 
mittels Rhodanammonium. L. 78. 20. 

Alaroine. Ck)ndensation des Gases in der Wärme. 
86. 611. 

Albrecht M* Die Braunkohlenindustrie von Halle 
u. Umgegend. L. 74. 23. — Specifisches Gewicht 
des Paraffins. L. 76. 149. 

Alexander S. F. Gaskraftmaschine. Pat. 77. 20. 

Alexander J. Ueber den Verschluss der Aufsteig- 
rohre u. Verbesserungen in der Hydraulik. 74. 
686. — Verbesserung an der Vorlage. 86. ^1020. 

Alexandrowitseh« Zerstörung eiserner Gasleitungs- 
rohre. 80. 59. 

Alexeew G. Destillationsverfahren für Mineral- 
öle. Pat. 88. »229. 

Digitized by ^ 



, Google 



156 



BeleuchtuligsweBen. — II. Namensregister. 



Alexejew W. Bestimmung des Warme werthes 
der Steinkohlen. 86. 531. 

Alglaye E. u. Bonlard J. Das elektrische Licht. 
L. 82. 341. 

Allaire P. L. Gasbereitung aus Petroleum, bitu- 
minösem Söhiefer etc. Pat. 76. 26. 

Allard E. Durchsichtigkeit der Flammen u. der 
Luft. L. 76. 213. — Die Carcel-Lampe von Fresnel. 
81. 763. 

AUeaii« Verfahren zur Theerheizung. 74. 460. 

Allen A. Unterscheidung von Benzin n. Benzol. 
L. 81. 94. — Die im Handel vorkommenden 
Theerdestillate. L. 82. 85. 

Allen A. H. Tabellarische üebersicht der wich- 
tigsten Bestandtheile des Steinkohlentheers mit 
Angabe ihrer Schmelz- u. Siedepunkte. L. 87. 434. 

Allen A« N. Zur Anwendung des Nitrometers. 
L. 85. 901. 

Allen & Co. Gasexhaustor. L. 83. 60. 

AUey St. Biegsame Rohrleitungen. Pat. 86. *8i6. 

Altberg 0. Die Feuerungsanlagen fflr das Haus. 
L. 86. 447. 

Alten u. Lnckhardt siehe Luckhardt u. Alten. 

Althans E. Physikalische Untersuchungen an einem 
Gasometer. L. 87. 732. 

Anders R. Apparat zur Leuchtgasbereitung. Pat. 
81. »368. 

Anderson. Ueber das sogenannte average Meter- 
System. 77. 667. 

Anderson C. Verbindung u. Trennung von Rohren, 
Pat. 78. 238. 

Anderson G. Theer als Brennmaterial. L 74. 73 

— Bau u. Heizung der Retortenöfen. 75. 641. — 
Gasreinigung. L. 76. 50. — Apparate zur ökono 
mischen Erzeugung von Leuchtgas. Pat. 77. 17 

— Bau eines Concretbassins auf Moorgrund, 
79. 41. 

Anderson G. u. Bnchanan J. Verbesserte Ein 
richtung zum Ausziehen der Retorten- Pat. 74. 78 

Anderson J. Hähne u. Ventile. Pat. 77. 20. 

Anderson R. u. O^den R. siehe Ogden R. u. An 
derson R, 

Andr^ 0. Herstellung von elektrischen Glflhlicht 
brennem. Pat. 84. 575. 

Andreae. Sauerstoffbeleuchtung. 74 247. — Zeich 
nung von Fogarty's Excelsior-Gasmaschine. 74 
248. Taf. 11. 

Andreae B, Gaslampe mit Carburateur. Pat. 82, 
*376. — Erzeugung von lieucht- u. Heizgas u, 
Apparate hiezu. Pat. 85. 109. — Gaserzeugungs- 
apparat. Pat. 87. *1020. 

Andrew Ch. Gasmotor. Pat. 85. ♦537. 

Andrews W. W. u. Urqnhart J. siehe Urquhart 
J. u. Andrews W. W. 

Angerstein H. Ofen zur Verkohlung von Torf. 
Pat. 85. *259. 



Anlbas F. u. Lobenhofer A. siehe Lobenhofer A. 
u. Anibas F. 

Anr^S E. Vorrichtung zur Befestigung von Schinnen, 
Glocken oder Blendscheiben an Lampen u. Kerzen. 
Pat. 82. 56. 

Anschlltz R. Nachweis von Fluoren neben Phenan- 
thren u. Anthracen. L. 79. 136. 

Ansei. Elektrischer Warner gegen Erstickungs- 
gefahr durch Kohlenoxyd. L. 76. 149. s. a. 81. 3. 

Ansted M. A. Die Kohlen- u. Eisenlager in Vir- 
ginien. L. 74. 144. 

Antherton J. Rohrverbindung u. Befestigung der 
Bohre in Apparaten. Pat. 76. 215. 

Anthony W. A. Versuche mit elektrischem Licht 
L. 77. 40. 

Appleyard J. R. u. Kay P. Analyse von Gas 
wasser. L. 88. 548. 

Arbey Fd. Brechmaschine. 79. 294. 

Archer J. Gaserzeugungsapparat. Pat. 87. *lü2d. 

Arendt. Brenner zu Illnminationszwecken. 79. 725. 

Arendt K. ' Arretir Vorrichtung an Schauklappen. 
Pat. 86. »57. 

Armengand J. Die Gasmotoren u. ihre Geschichte. 
L. 78. 631. L. 79. 136. — Die Gasmotoren auf 
der Ausstellung von 1878. L. 81. 18. 

Armington J. H. üeber Selbstentzündung von 
Kohlen. L. 75. 374. 

Armington and Sims Company. Dampf mascliine. 
L. 84. 193. 

Armley, Balles R. u. Hallsworth S. siehe Halls 
worth S., Armley u. Balles R. 

Armstrong H. E. üeber Steinkohlentheerkresol. 
74. 316. T- Ueber einige Nebenproducte bei der 
Oelgasgewinnung u. die Bildung beuzolartiger 
KohlenwasserstoflEe 85. 161. 

Armstrong u. Miller. Die Zersetzung u. Bildung 
von Kohlenwasserstoffen bei hohen Temperaturen. 
L. 86. 696. 

Arnold R. Ammoniak u. Ammoniakpräparate, ein 
Leitfaden fOr Fabrikanten, Chemiker u. Gas 
fachmftnner. L. 88. 1144. 

Arnold u. Egors« Benzinlöthkolben. Pat 86. ^■ 

Arnonld £. Elektrischer Apparat zum Aufsuchen 
undichter Stellen an Gasrohren. L. 85. 782. 

Aron H. Theorie der Accumulatoren u. Erfahr- 
ungen mit denselben. L. 83. 842. — Elektri- 
citfttszähler. Pat. 85. •780. Pat. 86. 176. s. a. 
88. »211. 

Aron J. Zugmesser für Feuerungsanlagen. L. 75. 
620. — Orsat's Apparat zur schnellen Unter- 
suchung der Rauchgase. L. 76. 863. 76. •2<M). 

Aron J. u. Seger H. siehe Seger H. u. Aron J. 

Aronson J. N. Zuglampen. Pat. 75. 658. 

Arrowsmitli J. J. u. Ferguson H. Verbesserter 
Hahn u. Rohrverschluss. Pat. 77. 19. 



üigitized by 



Google 



Belenchtan^wesen. — Tl. Namensregister. 



167 



Arthir J. B. M' u. Bellby H. siehe Beilby G. u. 

Arthur J. B. M*. 
Artimr W. Apparat zur Erzeugung von Leuchi- 

u. Heizgas. Pat. 84. ^^828. — Apparat zur Er- 
zeugung u. Vertheüung von Ghisen u. Dämpfen 

für Beheizung u. Beleuchtung. Pat. 86. *212. 
Asehemaiui A. Gasbeizofen. Pat. 86. *SM. 
Assfluuiii« Ueber Aenderung an Normalprofilen 

goflseisemer Rohre. 81. 755. 
Asthdyer F. Gaspnddelofen mit Gaserzeuger. L. 

86. 668. 
AtklBS J. u. Torr C. W. Constmction u. Oma- 

mentirung von Hängelampen u. Candelabem. 

Pat. 76. 216. 
Atkiu Th. Maschinen u Apparate zur Leucht- 

gasdarstellung. Pat. 80. 387. 
Atkinson J. CompoundGasmotor. L. 85. 630. — 

Differential-Gasmaschine. Pat.86.*989. L. 87. 681. 

— Gasmaschine. Pai 88. 827. 
Attenkofer 6* Gasometer für Laboratorien. L. 

79. 521. 
Atterberg A. Ueber die Zersetzung des Holz- 

theers in der Glühhitze. L. 79 136. — Ueber 

Fluoranthen. L. 79. 136. 
Attrill H* T« u. Farmer W. Erzeugung von Heiz- 

u. Leuchtgas u. Apparate hiezu. Pat. 81. *512. 



Aiibe P. Apparat zur gleichzeitigen Darstellung 
von Stahl u. Leuchtgas ans Eisen. Pat. 81. *477. 

Andonlne u. Pelonze. Condensator. 74. 125. 246. 
L. 74. 705. 

Aller G. Incandescenzlicht. 86. 65. 96. *385. 486. 
•645. 840. L.417. 959. — Herstellung von Leucht- 
körpern für Incandescenzgasbrenner. Pat. 88. 58. 

Aner y. Welsbach C. Leuchtkörper für Incan- 
descenzgasbrenner. Pat. 88. 552. 950. 

Auerbach F. Die Wirkungsgesetze der dynamo- 
elektrischen Maschinen. L. 87. 835. 

Anerbach G* u. Gessert T* Darstellung von Ali- 
zarin u. Isopurpurin aus Anthracen. Pat. 75. 301. 

Anstermanii H. Apparat zur Bestimmung der 
Brennzeit elektrischer Lampen. Pat. 85. 282. 

Arery R, Verfahren nebst Einrichtung, um Kohlen- 
wasserstoffdämpfe, Wasserdaropf u. Luft zu 
mischen u. zu verbinden. Pat. 85. •312. 

Ayres A. Ueber comprimirtes Oelgas u. seine 
Anwendung. L. 88. 914. 

AyrioB« Hauptschwierigkeit photometrischer Mess- 
ungen. 81. 764. — Die Anwendung der Gas- 
motoren zur Erzeugung elektrischen Lichts. L. 
81. 769. L. 82. 86. 

AyrtOB u. Perry siehe Perry u. Ayrton. 



B. 



Baader« Versuche mit Gasbeleuchtung zu Nymphen- 
burg. 87. 409. 

Bablon Y. Unregelmässigkeiten der Experimentir- 
nhr. L. 74. 548. — BrennerreguUtor. 75. •703. 
Pat. 76. 524. — Photoflagometer. Pat. 76. 652. 
— Phlagometer. 79. 135. — Ansflussregulator 
für Leuchtgas. Pat 81 •488. 

Bach. Gasöfen für Zimmerheizung. L. 80. 756. 

Btch C. Mittheilnngen über die Londoner Aus- 
stellung von Apparaten u. Einrichtungen zur 
Vermeidung des Rauches. L. 82. 528. — Neuere 
Dampfkesselfeuerungen zur Lösung der Rauch- 
frage. L. 88. 376. 

Badel L. H. Mc'. Das elektrische Licht. L. 79. 23. 

Bidt A. Apparat zur Erzeugung von Gas aus 
leicht flüchtigen Stoffen. Pat 82. •413. 

Bicker W. Ueber Retortenöfen. 75. 610. 673. 
735. 805. 76. 106. 226. 473. — Ueber Retorten- 
öfen mit Gasfeuerung. 84. ^179. 86. 111. — 
Combiuirte Goke- u. Theerfeuerung für Gas- 
generatoren. 86. 388. — Theervergasung. 87. 
680. 910. — Herstellung von Leucht- u. Heiz- 
gas, sowie von Ck>ke. Pat. 88. 773. 

Bahr H. Vorrichtung zur Erzeugung verschieden- 



farbigen Lichtes für Theaterfussrampen. Pat. 82. 
♦60. Pat. 88. 536. 

Bir u. Schnster siehe Schuster u. Bär. 

Baggs J. Verbesserungen in der Leuchtgasdar- 
stellung. Pat. 74. 346. — Methode u. Apparate 
zur Wasserstoff darstollung im Grossen. Pat. 74. . 
612. — Verbesserungen in der Darstellung von 
Leucht- n. Heizgas u. an den Apparaten dazu. 
Pat. 74. 640. 

Bagot A. G« Construction u. Leistungen der ge- 
bräuchlichsten Sicherheitslampen. L. 79. 521. 

Balles R. u. Hallsworth S. siehe Hallsworth S. 
n. Bailes R. 

Balles R.9 Hallsworth S. u. Armley siehe Halls- 
worth S., Armley u. Bailes R. 

Balley J. u. Hammer W« siehe Hammer W. u. 
Bailey J. 

Balley W. u. Baldwln F. siehe Baldwin F. u. 
Bailey W. 

Baker B. Stobilität der Gasbehälter. L. 81. 165. 

Baker F. Neuerung an Dochtlampen. Pat. 85. 
•817. 

Baker F« R« Mechanismus zum Anzünden von 
zur Verbrennung von Kohlenwasserstoffen be- 
stimmten Lampen. Pat. 80. ♦691, 

üigitized by V^jOOQIC 



158 



BeleuchtnngsweBen. — 11. Naroensregister. 



Baldermann u. Bemdt P. siehe Bemdt P. u. 
Baldermann. 

Baldwin F. u. Baüey W. DruckmeBser. Pat. 78. 23d. 

Bale M. P. Handbuch fOr DampfkesBelbesitzer. 
L. 87. 1175. 

Ball. Die Eliminirung der leichten Oele aas dem 
Theer u. ihre Zurückhaltung im Gas. L. 81. 364. 

Ball G. £• Gaslampe, gleichzeitig Carburateur. 
L. 76. 627. 

Ballestrie. £ine neue Beleuchtungsmethode. L. 
75. 411. L. 76. 421. 

Balllngr G« X. M. Die horizontalen Vercokungs- 
Öfen nach System Ringel. L. 76. 628. — Ver- 
wendung des Torfes beim Eisenhüttenbetrieb. 
L. 78. 20. — üeber Generatoren. L. 78. 306. — 
lieber Apparate zur Erzeugung von Leuchtgas 
auf kaltem Wege. L. 80. 235. 

Balmain. Leuchtende Farbe. L. 81. 46. 82. 47. 

Balzberg. Ischler Gasofenanlage für Salzerzeug- 
' ung. L. 88. 732 

Balzberg G. r. Katechismus des Betriebes der 
Gasfeuerung. L. 85. 529. L. 86. 54. 

B'ancroft R. M. u. F. J. Der Bau grosser Kamine. 
L. 85. 847. 

B&nki D« Zur Ermittelung der vortheilhaftesten 
Mischungsverhältnisse u. Dimensionen bei Gas- 
maschinen. L. 81. 434. 

Bara Ang« u. Desjardins-Lieiix E. Aufhange- 
vorrichtung für Lampenschirme. Pat. 85. *597. 

Barbe £• Industrielle Darstellung von Sauerstoff. 
L. 76. 84. 

Barbier P. Einwirkung der Hitze auf einige 
Kohlenwasserstoffe. L. 74. 750. 

Bardenhener R« u. 0. Vorrichtung zur Verhüt- 
ung des Austretens von Petroleum aus Brennern. 
Pat. 85. »lOö. 

Barff. Ueber Kohle u. gewisse Kohlenstoffver- 
bindungen in Bezug auf Beheizung u. Beleucht- 
ung. L. 74. 665. 

Barff n. Kldd siehe Kidd u. Barff. 

Barker 0. Die Construction von Gasbehältern. 
L. 80. 551. 

Barker 0. F. u. Bowland H. A« siehe Rowland 
H. A. u. Barker G. F. 

JBarker T« B. & Go. Universal-Gasmaschine. L. 
84. 890. 

Barnard Gh. u. Mayer M. siehe Mayer M. u. 
Barnard Oh. 

Barret. Ueber die Entzündlichkeit der Oele u. 
Petroleumessenzen. L. 74. 109. 

Barrow J. u. Oreen H. Selbstthatiger Apparat 
zum Anzünden u. Auslöschen von Gasflammen. 
Pat. 74. 729. 

Barschall u. Sobns G. Petroleumlampe mit Ver- 
schluss gegen den Oelbehälter. Pat. 80. *259. 



Barth R. Vorrichtung zum Reinigen der Vorlage. 

86. »1014. 
Barth u. Hlrschfeld. Keilverschluss für Ofen- a. 

Feuerungsthüren. Pat 85. *534. 
Bartl. Vorrichtung zur selbstthätigen Ableitung 

des Condensationswassers aus Gasleitungen. L 

74. 750 
Bartl J. Ueber Kraf tversorgungsanlagen. L. 85. 101 . 
Bartlett J W. Strassenlaterne. 74. 710. 
Barton Gh. Kohlenwasserstoffbrenner für Lampen 

u. Oefen. Pat. 86. *174. 
Basset N. Accumulatoren. Pat. 85. 505. 
Batanlt L. Ueber Darstellung von Kohlenbriqaettes 

u. hiezu verwendete Maschinen. L. 84. 25. 
Bates 0. Apparat zur Einschaltung von Hähnen 

u. Ventilen in eine unter Druck stehende Leit- 
ung. Pat 76. 317. 
Battershall J. B. üeber einige neue Derivate 

des Naphtalins. L. 74. 74. 
Bauer AI. Ueber Hartglas. L. 75. 253. 
Bauer M. Darstellung von Wassergas. Pat. 87. 

274. Pat. 88. 5?. 
Bauer Th. Der Cokeofenprocess Bauer. L. 85. 

171. — Verticaler Cokeofen. Pat. 85. •258. Pat. 

86. 175. »365. — Horizontaler Cokeofen. Pat. 

86. 176. — Neuere Cokeofen für Gewinnung der 

Nebenproducte. 88. ^424. 
Bauer T. r. Cokeofen. Pat. 88. »526. 
Baumann ^. Tafeln zur Gasoraetrie. L. 85. 529. 75ii. 
Baumeister L. Selbstanzünder. 74. 9. 
Baumert E. Ueber die Abscheidung des Ammo- 
niaks aus dem Gase nach Bolton u. Wanklyn. 

82. 391. — Die Benutzung des Gases za Haus- 

haltungszwecken. 84. 840. — Amylacetatlampe. 

86. 1022. — Die Einführung des Kochgases in 
Osnabrück. 88. *70. 

Baumg^rtel. Ueber Theerfeuerung. 87. 1006. - 
Explosion in einem Retortenofen. 87. 1006. — 
Ueber Standardscrubber u. über Schmiermaterial. 

87. 1007. — Anwendbarkeit des Quellockers wr 
Gasreinigung. 87. 1064. — Die Elster'schen Gas 
regulatoren in einer Baumwollenspinnerei in Hof. 

87. 1064. — Die Gasführung von Lauscha nach 
Unterlauscha. 87. 1066. — Ueber Theerfeaemng. 

88. 901. — Mittheilung über Reinigungsmasse. 
88. 902. 

Baumgärtner F. Parallelcylinderklemmer. Fat. 
88 *470. 

Baumgarten A. Eckstftbe an Strassenlatemen. 
Pat. 86. »906. 

Bauschlnger J. Ueber das Treiben der Cementc. 
L. 78. 21. 

Bayon A. Ueber die Kosten der elektrischen Be- 
leuchtung in industriellen Anlagen. L. 88. 84. 

Beale. Gasexhaustor mit horizontaler Maschine 



L. 83. 373. 



Digitized by 



Google 



Beleachtnngswesen. — IT. Namensregister. 



159 



Beao B« E. Pneumato-elektrisclier Gasanzfinder. 

Pat. 75. 626. 76. »ISS. 
Beuflls E. u. Pritschi A. siehe Pritscbi A. u. 

BeanfilB E. 
Beamn^ G. n. Petit« Gaswasser n. Gaskalk zur 

Vertilgung der Phylloxera u. Mittel g^en die 

Traubenkrankheit. L. 74. 703. 
Becher. Inventionen von Feuer, Kohlen u. Theer. 

87. 379. 

Bechey u. Simon siehe Simon u. Bechey. 

Beck 6. Herstellung mineralischer Dochte. Pat. 

84. 127. 

Beck W. H. Darstellung von Leuchtgas u. Appa- 
rate hiezu. Pat. 75. 255. 

Becker, lieber Gasolin-Gasbeleuchtung. L. 77. 113. 

Becker L. Elektrischer Beleuchtungswagen. 79. 
306. — Elektrische Beleuchtung ffir Eisenbahnen. 
L 79. 521. 

Beckert Tb, Untersuchungen über das Graphit- 
pyrometer. L. 81. 509. 

Beckert Th« u. Polster A. Ingenienrkalender. 
L. 87. 1106. L. 88. 948. 

Beckert W. Cokezerkleinerungsmaschine. Pat 81. 
*621. 

Beckmann £• Selbstthfttig regulirbares Ventil. 
Pat. 84. ♦246. 

Beckmann R. lieber Oelgasapparate. L. 81. 731. 

Beckton J. G. Methode der Kohlendestillation. 
L. 81. 94. — Apparat zur Bereitung von Coke, 
Holzkohle etc. unter gleichzeitiger Gewinnung 
der Destillationsproducte. Pat 82. 230. 

Becqnerel« Untersuchungen über die Lichtmengen, 
welche durch erhitzte feste Körper ausgesendet 
werden. L. 80. 718. — Schneedecke u. Rasen- 
decke als thermische Isolirmittel. L. 81. 202. 

Beermann K. Rohrverbindung. Pat. 82. *25. 

Beesley T. Ein einfacher u. billiger Apparat für 
die Gasanalyse. L. 74. 74. 

Bekl A. Selbstthätig regulirender Gasbrenner. 
Pat. 84. »403. 

BeknA. Kohlenheizung für Retortenöfen. 86.695. 

Behne Ang. Verfahren zur Verlegung von Rohr- 
leitungen unter Wasser. Pat. 84. •674. 

Behr A. u. Dorp W. A. van. Zur Constitution 
des Anthracens. L. 74. 110. 

Behrend G« Versuche mit Otto's Gasmotor. L. 

85. 169. 

Behrend. P. Ueber Cyan u. Cy an Verbindungen 
in den Producten der Steinkohlendestillation. 

88. 1006. 

Beilby G* Darstellung von Ammoniak aus mine- 
ralischem Stickstoff. L. 85. 277. 

Beilby 9. u. Arthur J. B. M'. Ueber das bei 
der Destillation von Paraffinöl auftretende Gas. 
L. 88. 84. 



Beilby G. T, u. Tonnir W. siehe Young W. u. 
Beilby G. T. 

Beilstein F. Ueber die Prüfung des Petroleums 
durch Destillation. L 85. 256. 

Beilstein u. Knrbatow. Ueber die Kohlenwasser- 
stoffe des amerikanischen Petroleums. L. 81. 
364. — Ueber kaukasisches Petroleum. L. 81. 
734. L. 82. 53. 

Beilstein F. u. Wiegand. Ueber kaukasischen 
Ozokerit. L. 83. 533. 

Beissel C. Gasmotor. Pat. 83. *421. 

Bell A. P. Gasselbstentzünder. Pat. 77. 18. 

Bell Gr. Das Photophon. 80. 630. L. 81. 18. 

Bell J. Darstellung von Gas aus bituminöser 
Kohle u. Apparate dazu. Pat. 75. 418. 

Bell J« L. Werth der Hochofencokes, bei welchen 
Destillationsnebenproducte gewonnen wurden. L. 
86. 901. 

Bell J. u. R« Ausnutzung der beim Entleeren . 
der Retorten verloren gehenden Wärme. Pat. 
74. 796. 

Bellani Ed. Untersuchungen über die Brennbar- 
keit der Hochofengase. L. 77. 198. 

Belon J. Herstellung von reinem Wasserstoffgas. 
Pat. 88. •922. 

Belpnire. Roststäbe. L. 78. 71. . 

Belt A. Sicherheitsgasbrenner. Pat. 74. 755. 

Bender C. Ueber eine neu entdeckte Wirkung 
der Wärme u. Versuche das Radiometer prak- 
tisch zu verwenden. L. 76. 314. 

Bendix J. u.L08se G« Thermoregulator. Pat. 82.^25. 

Benett W. H« Apparat zum Anzünden u. Aus- 
löschen von Strassen- u. Privatflammen. Pat. 
74. 111. s. a. Bennett W. 

B^nler £. u. Lamart A. Gasmotor. Pat. 82. *833. 
Pat. 83. »661. 85, 112. 

Bennett. Mittel zur Hebung des Gas- u. Coke- 
consums. 77. 744. 

Bennett J. T. B. Verbesserung an Retorten. Pat. 
77. 19. 

Bennet J. u. Walker B. siehe Walker B. u. 
Bennet J. 

Bennett W. Apparat zur selbstthätigen Regulir- 
ung des Drucks von Wasser, Gas u. Dampf. 
Pat. 74. 149. s. a. Benett W. H. 

Bennie G. Retorten u. Oonstruction von Retorten- 
öfen. Pat. 77. 19. 

Benninghoif G. Verfahren u. Einrichtung zur 
Mischung von Luft u. Gas. Pat. 88. 58. 

Benson M. Darstellung von Leucht- u. Heizgas 
u. Apparate hiezu. Pat 74. 795. 

Bente Fr. Gasgebläse. L. 77. 525. 

Benton G. H. Die Edison'sche Centralstation in 
Mailand. L. 84. 672. 

Benz & Co. Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb. 
Pat. 87. »801. 

Digitized by ^ 



, Google 



160 



BeleuchtuDgfiwesen — 11. Namensregister. 



BenzC. R^ulator für Gasmaschinen. Pat.83.*898. 

BenzK« Oeltropf vorrichtangfür Gaskraftmaschinen. 
Pat. 81. •bii: 

Berard P. Üeber Gasbrenner von grosser Licht- 
stärke. L. 80. 652. 

Berg^. üeber photometrische Messungen. 81. 764. 

Berger A« W« & Co. Steinkohlenfrachttarife. L. 
75. 462. 

Berger-Andr^ & Co. Dmckregulator. Pat. 83. 
•197. 

Berger G. Das Licht in seinen verschiedenen 
Erscheinmigen u. Wirkungen. L. 87. 732. 

Berghans A. Das Glycerin, seine Gewinnung u. 
Verwendung in der Industrie. L. 83. 168. 

Berghansen 0« Regulirvorrichtung für Gasflammen 
bei Eisenbahnlatemen. Pat. 84. •IS?. — Petro- 
leumfackel. Pat. 85. *b9b. 

Bergmann u. Flflrscheim siehe Fiürscheim u. 
Bergmann. 

Berland A« Gaslampe u. Gasentwicklungsapparat 
für Kohlenwasserstoffgase. Pat. 82. •827. 

Borland E. u. Chenorler A. Apparat, um die 
Flüssigkeit der Oele zu messen. L. 88. 947. 

Borlin-Anlialt'gelio Maschlnonban-ActiengosoU- 
schaft« Wasservertheiler für Gasscrubber. Pat. 

83. •Slö. — Bipassregulator am Exhaustor. Pat. 

84. •826. — Verschluss an Retortenmundstücken, 
Feuerthüren u. Verschlussthüren. Pat. 85. •668. 
— Drosselklappen mit Rippen zur Regulirung 
des Durchgangsquerschnittes. Pat. 87. •687. 

Berlin- Anhalt'sche Maschlnenbaa-Actlengesell- 
schaft n. Knnath. Apparat zur Trennung des 
Ammoniak Wassers vom Theer. Pat. 82. •löS. 

Berlln-Anhalt'gche Maschinenbau- Acilengegell- 
schaft u. G. A« F. Llegol. Hebelverschluss für 
Mundstücke, Heizthüren u. dgl. Pat. 83. ^662. 

Berlln-Anhalt'gche Magchlnenbaa-Actlengosell- 
gchaft u. la Ram^e« Regulir- u. Absperrventil 
für Theervorlagen. Pat. 87. •616. 

Berliner Actlengegellgchaft für Elsenglessorel 
n. Masclilnenfabrlkatlon. Rohrkuppelung. Pat. 
80. *388. 

Berliner Maschlnenban-ActlengegellBchafty vor- 
mals L. Schwarzkopff. Zündvorrichtung für Gas- 
maschinen. Pat. 87. ♦654. 

Berliner u. Ziegler« Kerzenklemme für Leuchter. 
Pat. 81 •817. 

Bermbach A. Gasbrenner mit Luftvorwännung. 
Pat. 87. •1047. — Gaslampe mit Vorwärmung 
der Brennluft. Pat. 88. ^440. 

Beman* Die Gewinnung der in den Kammgarn- 
spinnereien enthaltenen Fette L. 77. 235. 

Berndt P. u. Baldermann. Gasfeuerung für 
Dampfkessel. Pat. 82. •790. — Ventilverschluss 
zum Umstellen der Flammenrichtnng bei Re- 
generativ-Gasfeuerungen. Pat. 83. ♦590. 



Bernstein A« Die elektrische Beleuchtung. L. 
80. 165. — Apparat zur Prüfung leicht entzünd- 
licher Flüssigkeiten. Pat. 80. •288. — Boston- 
lampe. L. 84. 58. — Motor, welcher durch Ex- 
plosionen von Kohlenstaub u Gas betrieben 
wird. Pat. 85. 419. 

Bergch J. Fabrikation der TheerfarbstofiEe. L 
78. 579. — Die Verwerthung des Holzes auf 
chemischem Wege. L. 83. 588. 

Bertaln. Ueber das Radiometer von Grook. L 
76. 688. 

Bertelg i^» A. Der Naphtadistrikt des nordweet- 
lichen Kaukasus. L. 77. 645. 

Bortlielot. Ueber hohe Temperaturen. L. 74. 
727. — Ueber die Zusammensetzung des Lauch t- 

' gases u. die in der Hitze entstehenden Kohlen- 
wasserstoffe. 76. 406 — Ueber die Analyse des 
Leuchtgases. 77. 195. — Verbrennungstempera- 
turen. L. 77. 376. 525. — Ueber die Zusammen- 
setzung des Pariser Leuchtgases u. die Gegen- 
wart von Benzol in demselben. L. 77. 525. — 
Ueber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Ex- 
plosion in Gasen. L. 82. 85. 338. — Ueber 
einige Beziehungen zwischen den Verbrennnngs- 
temperaturen, den specifischen Wärmen, der 
Dissociation u. dem Drucke explosibler 6&s- 
gemenge. L. 83. 531. 655. 

Bertholot u. YlelUe. Ueber die Fortpflanzung der 
Explosionserscheinungen. L. 88. 101. — Unter- 
suchungen über explosive Gasmischungen. L. 
84. 317. — Ueber die Verbrennungs- u. Bild- 
ungswärme fester Kohlenwasserstoffe. L. 87. 112. 

Bertliold G. Zur Geschichte des Radiometers. 
L. 77. 113. 

Bertin. Zugerzeugung in der Feuerung durch 
Luftinjection. L. 77. 744, 

Berton C. Mittel zur Erhöhung der Leucht- u. 
Heizkraft des Gases. Pat. 88. 408. 

Bertrand €• u. Rnnge A« siehe Runge A. u. Ber- 
trand C. 

Bossln. Ueber photometrische Messungen. 88. 43. 

Beta. Rationelle Torfverwerthung. L. 74. 726. 

Bothken G. u. Lttrmann F. siehe Lürmann F. 
u. Bethken G. 

Bonlshanson Ang. Gasofen. Pat. 88. *826. 

Beyer. Sicherheitsvorrichtung an den Ventilen 
der GasbehälterEin^ u. Ausgänge. 82. 744. — 
Verlegung eines 300 mm-Gasrohres durch den 
Neckar bei Mannheim. 83. 761. — Ueber Dampf- 
kessel mit Ookeheizung. 88. *1036. — Der Ein 
heitsgaspreis u. die Anwendung von Koch-, Heiz- 
u. Motorengas. 88. 1107. 

Blddor. Magnetisches Schloss für Sicherheits- 
lampen. L. 77. 55. 

Bloderman 0. Die Entwicklung der elektrischen 
Bogenlichtbeleuchtung. L. 87. 798. 



üigitized by 



Google 



Beleuchtangswesen. -- IL Namensregister. 



161 



Bledenuuiii B. Bansenbrenner aus Olas. L. 78. 
476. — Technisch-chemisches Jahrbuch. L. 85. 
338. L. 87. 1176. — Chemiker-Kalender. L. 86. 
960. L. 87. 1175. 

fiiefei B, u. Poleck Tb. üeber Kohlendunst- n. 
Leachtgasvergiftang. 80. 668. L. 80. 688. L. 
81. 731. 

Biel J. Üntersachnngen amerikanischer u. rassi- 
scher Petroleamsorten. L. 79. 621. 

Blgo E. Die Fabrikschomsteine. L. 88. 947. 

Biheller S* Hängelampe, in Stehlampe um wandel- 
bar. Pat. 98. *715. 

BilliBg ft Co. Reflector-Kochapparat. L. 74. 793. 

BilUngs J. 8. Die GnindsfttEe der Ventilation 
Q. Heizung u. ihre praktische Anwendung. L. 
86. 256. 

Blsder 0. lieber die Untersuchung von Feuer- 
ungssnlagenu. die Ausführung von Heizversuchen. 
88. 940. 

BlidsfoM P. u. Orrille G. D'. Vorrichtung zum 
Anzeigen schädlicher Gase. Pat. 88. **989. 

Binnio A. Apparat zur Darstellung von Leucht- 
u. Heizgas. Pat. 84. M03. 

Blrell W. Regulator für die Gasprodnction. Pat. 
76. 691. 

BirkeL Sicherheitolampe. L. 83. 62. 

Blmliavm K* lieber den Gehalt der bei ver- 
schiedenen Fettzersetzungsmethoden erhaltenen 
Fettsäuregemische an Neutralfett. L. 74. 792. — 
Eägenthümliche Veränderung eines eisernen Gas- 
leitungsrohres. 79. 773. 

Blrsek J* u. Hondenoii D. Gasbrenner mit selbst- 
thätiger Absperrung des Gases. Pat 86. ^33. 

Biscliof J* Gasbrenner mit selbstredudrender 
Flammengrösse. Pat. 85. *109. 

Bischoff C. Ueber das sogenannte plastische Dinas- 
krystaU. L. 77. 113. — Die feuerfesten Thone, 
deren Vorkommen, Zusammensetzung, Unter- 
suchung u. Anwendung. L. 77. 143. — Ueber 
Feuercement. L. 86. 150. 

Bisclioff P. Carburirungsapparat für Leuchtgas. 
Pat. 81. •656. 

Bisseliop« Gasmotor für die Kleinindustrie. 79. 
35. Taf.. 3. 79. 171. 82. 46. L. 78. 631. 726. 
L. 79. 49. 

Black J. Der Gasinstallateur, ein praktisches 
Handbuch für die Ausführung jeder Art von 
Gaseinrichtungen. 87. 41. 471. 

Blaekey Th., Flolding B. u. Whltehead J. siehe 
Whitehead J., Blaekey Th. u. Fielding B. 

Blackbam J. J. Verbesserter Gasofen. Pat. 74. 112. 

BUmk H« Holzverkohlungsanlage mit Gewinnung 
aller Nebenproducte. 85. *346. 

Blass £• Gekühlter Mnschelschieber u. Schieber- 
kasten. Pftt 84. 197. — Ueber Wassergas. 86. 
323. Taf. 5 bis 7. L. 86. 848. 

Oeneral-Reg. z. Journ. f. Gasbel. u. WaBserrers. 



Blath F. u. Mtaier H. siehe Müller H. u. Blath F. 

Blatsch-Cox J. Gasdruckregulator. Pat. 81. *102. 

Blau M« Selbstthätig Öffnende Taschenlateme. 
Pat. 86. »670. 

Blavier« Die elektrische Beleuchtungsanlage in 
den Steinbrüchen von Anger. L. 81. 46. 

Bleeken G. Die NormaUen der gusseisemen Rohre 
u. Formstücke. L. 78. 520. 

Blesslng 0« Umsteuerung für Locomotiven mit 
Gas- u. Petroleumbetrieb. Pat. 88. •954. 

Blessing W« Taschenlateme mit Zündhohsbüchse. 
Pat. 85. *817. 

Blocliinaiin. Schaufelcondensator. 79. 385. 

Blochmann €^. M. S. Beiträge zur Geschichte der 
Gasbeleuchtung. 78. 261. 87. 414. 

Blochmaiui. Analyse von Leuchtgas vor u. nach 
dem Passiren eines 1000^ heissen Porzellanrohres 
bei Luftabschluss. L. 74. 40. — Bestimmun g 
des Acetylens in Gasgemischen. 74. 299. — 
Ueber die Vorgänge bei der unvollständigen Ver- 
brennung des Leuchtgases u. über das Verhalten 
desselben in der Hitze bei Abschluss von Luft. 
74. 447. — Ueber das Leuchtendmachen ent- 
leuchteter Flammen. 81. 165. 

Bloclunaiin R. Ueber die Ursachen des Leuchtend- 
werdens der Flamme des Bunsen*Bchen Brenners 
in Folge des Erhitzens des Brennerrohres. L. 
81. 509. 82. 360. 894. — Entleuchtende Wirkung 
der Luft in der Flamme des Bnnsen'schen 
Brenners. L. 88. 86. — Ueber eine einfache 
Art der Eohlensäurebestimmung im Leuchtgase. 
84. 537. — Vorschlag zu einer rationellen Oon- 
trole des Betriebes der Gasanstalten. 85. 404. 

Block B. u. Dreetmann PeimingT. Petroleum- 
Rundbrennerlampe. Pat. 88. *379. 

Blodget Britton J. Bestimmung des Wassers in 
Kohlen. L. 77. 55. 

Bloomsbnry^ Endkln u. Peacock J. €. siehe 
Peacock J. C, Bloomsbury u. Rudkin. 

Bltclier-Bcli5nfeldt. Beseitigung von Naphtalin- 
Verstopfungen. 79. 745. 

Blui« Ueber Gasmotoren. 80. 152. -- Gasmotoren 
für Exhaustorenbetrieb. 81. 423. — Ueber Lampen- 
cylinder. 81. 505. — Verwerthung von Gas- 
wasser. 88. 824. — Ueber Fleischauers Kipp- 
berieselungsapparat. 86. *17. 

Blum u. Grflneberg siehe Grüneberg u. Blum. 

Blum €• Die Kleinmotoren d. ihre Bedeutung 
für die Kiemindustrie. L. 83. 227. 

Blum B. Sachliche Würdigung der in Deutsch- 
land ertheilten Patente. L. 81. 46. — Neuerungen 
am Hahn'schen Gasdruck-Regler. 87. *156. Taf. 1. 
— Ueber eiserne Gasbehälterbassins nach Ent- 
würfen von Intze. 88. 140. 

Blum E. u. Ledig E. Selbstthätige Belastungs- 
zuführung für Druckregulatoren. Pat 88. *529. 



üigitized by Or^^OQlC 



162 



Beleuchtangswesen. — II. Namensregister. 



Blum £• a. Quagrllo. J siehe Quaglio J. u. Blum £. 
Blum L. Bestimmiuig des Schwefels in Goke. L. 

88. 917. 
Blume. lieber Gaskraftmaschinen. 78. 691. 
Blnnttchli u. Relsliaiier s. Reishaaer u. Bluntschli. 
Bobertag 0* Ueber die Lage der deutschen Kohlen- 

industrie im Jahre 1883. 84. 754. 
Bobrornlckt A. n. Christy T. jnn. Darstellung 

von werthvollen Produkten aus Ammoniakwasser. 

Pat. 74. 46. 
Book J. €• A« Ueber die Zersetzung der Neutral- 
fette. L. 75. 411. 
Bockelberg« Ueber amerikanische Presskohlen. 

L. 83. 533. 
Bode* Ueber Centralheizung von Stadttheilen. L. 

79. 758. — Ueber Ausnutzung der Brennstoffe 

durch ZimmerOfen. L. 82. 561. 
BScking. Die Dampfkessel auf der Ausstellung 

in Ddsseldorf. L. 81. 18. — Dowson-Gas u. seine 

Anwendung zum Betrieb von Oasmotoren. L. 

88. 334. 88. *460. 
BÖckmann F. Die Reinigung von Gasen u. Dämpfen 

nach Möllers Filtrationsverfahren. L. 82. 819. 

— Chemisch-technische Untersuchnugsmethoden 
der Grossindustrie für Versuchsstationen u. Han- 
delslaboratorien. L. 87. 1175. s. a. 88. 931. 

Bohle H, Reflector mit rotirendem, transparentem 

Gehäuse. Pat 85. *596. 
Böhm A. Gasmotor. Pat. 85. 175. 
B5hm A. u. Brflder. Vaporbrenner. Pat. 80. *287. 

— Lampenbrenner. Pat. 80. 447. — Befestigung 
von Lampenschirmen u. Schirmhaltem. Pat. 80. 
554. 

B5hm G. Gas- u. Luft-Carburator. Pat. 82. *24. 
Böhm Jos, Einwirkung des Leuchtgases auf die 

Vegetation. 74. 445. 
B5hm 0« Automatischer Temperatur- Regulator 

für Gasfeuerungen. Pat. 88. *1145. 
Bdhm W« Theerfeuerung. 86. 551. 
Böhme. Festigkeit von Bausteinen. L. 76. 150. 

— Versuche über die Druckfestigkeit von Stein- 
kohlen. L. 84. 124. 

Böhme Fr« Korb einer Wand- oder Hängelampe, 
umgekehrt Stehlampenfuss. Pat. 84. *570. 

Bömsteln B. Einfluss des Lichtes auf den elek- 
trischen Leitungswiderstand von Metallen. L. 
77. 599. 

Böttcher L. A. Gasmotor. Pat. 80. *290. 

Böttcher W. u. Krämer G. siehe Krämer C. u. 
Böttcher W. 

Böttcher W. u. Krftmer G. siehe Krämer G. u. 
Böttcher W. 

Böttger B« Versuche mit dem Crooke 'sehen Radio- 
meter. L. 76. 521. 

Bogetti M« Feuerungsanlage für Gasretortenöfen. 
Pat. 86. *667. 



Bohllg E. Einwirkung von Chlormagnesium aa! 
die Dampfkessel unter Bezugnahme auf die 
Reinigung des Speisewassers mittels Magnesia. 
L. 79. 327. 

Böhm C. G. Elektrische Lampe. Pat 80. *694. 
Pat. 82. »038. 

Boicheyallier. Die Vortheile der Gasfeuerung. L. 
76. 521. 

BolcheTallierA.de. Ueber Gasfeuerung bei Dampf- 
kesseln. L. 78. 704. — Einige Apparate zur Be 
obachtung der Verbrennungsvorgänge in Feuer- 
ungen. L. 81. 18. — Ueber Regeneration der 
Wärme. L. 83. 167. — Eine neue Flammen- 
vertheilung in Gasöfen. L. 83. 620. 

Bollean E. Rotirender Gasmotor. Pat. 84. 648 

Bols L. Darstellung von Wasserstoff mit darauf 
folgendem Carburiren mit Kohlenwasserstoffen 
zu Leuchtzwecken. Pat. 74. 729. 

Bolkowy Yanghäm & Co. Apparat zur Analyse 
von Hochofen- u. anderen Gasen. L. 80. 551. 

Bolm €. u. Elncklake A. siehe Rincklake A u. 
Bolm C. 

Bolten. £. Mit Filter versehenes Heberohr im 
Oelbehälter an Petroleumlampen. Pat. 82. ^56. 

Bolton F. J. u. Wanklyn J. A. Ammoniak- 
abscheidung aus dem Gase auf trockenem Wege. 
88. 282. Pat. 82. 566. — Ammoniakgewinnung 
aus Urin u. sonstigen Flüssigkeiten^ sowie aas 
Hoch- u. Coke-Ofengasen. Pat. 82. 570. 

Belize H. Das Vorkommen von Schweelkohlen 
in der Provinz Sachsen. L. 77. 599. 

Boltzmann L. Ueber Wärmeleitung u. Wärme- 
gleichgewicht von Gasen. L. 76. 51. — Ueber 
einige Fragen der kinetischen Gastheorie. L. 
88. 228. 

Bolz €• U. Die Pyrometer. L. 88. 947. 

BolzanoTh. Combinations-Gasfeuerung. L. 80.21. 

Bondlnl J. de u. Seefelder Albr. Lampenbrenner. 
Pat. 88. »193. 

Bonhorst C. y. Manometer mit Alarmapparat 
für Gasanstalten. 81. *67. 126. 

Bonna A. Apparat zum Messen oder Zählen von 
Flüssigkeiten oder Gasen, auch als Motor ver 
wendbar. Pat. 85. »958. 

Bonnet A. Ueber Retortenofen. 77. 762. — Ver 
hütung des Verstopfens der Aufsteigrobre. 78. 
121. 

Bonnerllle H« A. Schutz der Lampencylinder. 
Pat. 76. 524. — Darstellung von Leuchtgas aus 
flüssigen Kohlenwasserstoffen. Pat. 77. 17. 

Benny J. Gasmesser für chemische Analysen. 
Pat. 81. »206. 

Bordet L. Ueber Korktheer. L. 81. 509. 

Borettl 0. Lampenheizapparat Pat. 85 *594. 

BorqulUon. Druckregulator. 74. "^783. 

Bosch« Gasdruckregulatorf ürHausleitungeu. 85.491. 



üigitized by KJKJKJWIS^ 



Belenchtungsweeen. — II. Namensregister. 



163 



BMeh C. üeber anvollsUndige Verbrennung von 

Gasen. L. 88. 408. 
Bottome 8« B. Constrnction a. Gebrauch der 

Dynamomaschinen. L. 85. 256. 
Bovkiey L. Rohrzange mit Rohrabschneider. Pat. 

74. 278. 
Boilard J. u. Algiave £• siehe Algiave E. u. 

Boulard J. 
BoiUier A. o. E. Pyrometer. Pat 84. *647. *893. 
BonltQn M. P. W. Verbesserungen an Heissluft-, 

Gas- oder Dampfmaschinen. Pat 76. 87. — 

Apparat zur Gasheizung. Pat. 77. 529. 
Bonrdon. Mnltiplicirender Luftgeechwindigkeits- 

messer. L. 88. 620. 
Bonrdon^ Jacqvemin u. €(r^mtoii« Neuerungen 

an Moderateurlampen. Pftt. 86. *670. 
Bovslleld Q. T« Verbesserungen an Kochapparaten» 

Heizungs- u. Belenchtungslampen. Pat. 74. 668. 
Boii88inga«lt« Gewinnung von Sauerstoff aus der 

Luft durch Baryt. L. 77. 525. 
Bowen H. C. Vorrichtung zur Bestimmung der 

Temperatur der Retorten. L. 80. 679. 
Bower, Die Beleuchtung der Eisenbahnwagen mit 

Gas. L. 77. 526. 
Bower u. Thorp. Regenerativgasiampe. L. 85. 

255. 
Bower A. Regenerativgaslampe. Pat. 85. *5d2. 
Bower A. u. Thorp T. Regenerativgaslampe. Pat. 

88. ♦ige. 

Bower G. Taschenbuch für Gas- u. Wasser- 
ingenieure. L. 80. 285. 

Bower G. u. A« S« Rotationsdampfmaschinen u. 
Regulatoren, bei Gasexhaustoren verwendbar. 
Pat. 74. 756. 

Bowers u. Fyfe* Methode u. Apparate zur Dar- 
stellung von Leucht- u. Heizgas. Pat. 76. 87. 

Bowman u. Clark siehe Clark u. Bowman. 

Box W. W. Reinigung von Aufsteigrohren. Pat. 
74. 45 — Verbesserungen an der Vorlage, Ver- 
schluss des Gaseinströmungsrohres. Pat. 74. 639. 
Pat 75. 177. 86. •1020. 

Boyd G« Verbesserung an Tauchrohren. 74. 687. 
— Teleskopische Anordnungen zur Aufhebung 
oder Regulirung der Tanchung. 75. 679. — Vor- 
richtung zur Aufhebung der Tauchung in der 
Vorlage. 86. »1021. 

Boys G« Apparat zum Messen der Quantität der 
Elektridtät Pat. 83. 416. 

Brackett u. Tonng. Bemerkungen aber Edison's 
Dynamometer, Dynamomaschine u. Lampe. L. 
80. 551. 

Bradbnry A. Pyrometer zur Bestimmung der 
Temperatur des heissen Gebläsewindes. L. 77. 
412. 

Brivtlgam J. Dochtputzer. Pat. 85. *597. 



Brandenbirger C. Kühlgefttsse fOr Leuchtgas- 
leitungen. Pat84. •827. — Verstellbarer Leucht- 
gasbrenner. Pat. 85. *108. — Leuchtgasgenerator. 
Pat. 86. *340. 

Brandes H. Gasbrenner für Heizzwecke. Pat. 
86. ♦367. 

Brandt €• Carbnrationsapparat für Luft. Pat. 
82. •124. 

Brandt J. Prafungsvorrichtung fflr die Innen- 
fläche von Rohrleitungen. Pat. 83. ^197. 

Brandt J. u. Hawrocki G. W. v. Petroleumlampe. 
Pat 82. *194. 

Bratton G« u. Göbel Chr. siehe Göbel Chr. u. 
Bratton G. 

Brauer F. Zusammenlegbare lUuminationslateme. 
Pat 83. ♦586. 

Braun N. Apparat, genannt Taucher, zur Prflfung 
des Petroleums auf seine Entzündungstemperatur. 
Pat 81. »660. 

Brann 0. Apparat zur Abscheidung aller mög- 
lichen Körper ans Gasen u. Dämpfen. L. 77. 
199. — Vaporimeter. Pat 81. »104. — Apparat 
zur Prflfung des Petroleums auf seine Entzflnd- 
lichkeit L. 82. 52. Pat 82. «828. -^ Verbesser- 
ung am Abel'schenPetroleumprober. Pat.88.*138. 

Braun u. Heider« Zur Orienürung Aber die Frage 
der elektrischen Beleuchtung. L. 86. 92. 

Branndbeck M. Trockener Gasregulator. Pat. 84. 
♦828. 

Bravnwald €• Gasheizofen. Pat. 88. •281. 

Bray G. Gasbrenner. Pat 74. 112. Pat 77. 239. 
— Verdopplung der Leuchtkraft des Steinkohlen- 
gases. L. 83. 168. — Selbstthätige Regelung des 
Gaszuflusses. Pat. 86. •815. 

Bray H. Darstellung von Heiz- u. Leuchtgas aus 
Fäcalmassen, thierischen oder pflanzlichen Ab- 
fallstoffen. Pat 74. 756. 

Brayton« Petroleummotor. L. 76. 50. — Hydro- 
carbonmaschine. 79. 190. 

Brede A. Ueber die Hasse'sche Vorlage. 80.501. 

Breden A. u. 8imang St« Petroleumlampe. Pat 
88. »717. 

Breeden J. Zuglampe. Pat. 76. 524. 

Bregnet« Magneto-elektrische Maschine. L. 77. 412. 

Brehm H. Zur Frage der Productivität u. Con- 
stroction der Retortenöfen. 74. 646. — Der 
Schornstein fflr Gasöfen. 74. 711. 75. 42. — 
Der Rost der Retortenöfen. 75. *83. — Ueber 
Retortenöfen n. die Feuerbeständigkeit unserer 
Retorten. 75. 848. — Ueber die bei der Gas- 
fabrikation erforderlichen Wärmemengen u. Aber 
den Werth erhitzter Luft 76. 379. — Ein Gene- 
ratorofen auf dem Pforzheimer Gtowerk. 82. 558. 

Breinlstein J, v. u. Stojan K. Verschluss an 
Sicherheitslampen u. Ersatz des Dratgitters durch 
eine Metallblechspirale. Pat. 84. •S?!. 

üigitized by ^OOQlC 



164 



Beleuchtongswesen. — II. NameoBregister. 



Breiteniohner. Der Generator u. der T6rf. L. 
77. 66. 

Breittmayer n. Sar. Gontrolapparat fflr Gasmesser. 
L. 80. 614. 

Brelow G«^ Dammer 0. a. Hoyer £• Techno- 
logisches Wörterbuch fOr Gewerbetreibende u. 
IndustrieUe. L. 88. 588. 

Bremer. Ausstellung von Gasapparaten fOr Koch-, 
Heiz- u. gewerbliche Zwecke. L. 88. 335. 

Bremie. Nasse Gasuhr. L. 75. 681. 

Bremme« Ueber den Gröbe-Lflrmann-Generator. 
L. 78. 409. 

Br^mond. Aufhebung der Tauchung. 77. 68. — 
Verstopfung der Steigrohre. 77. 68. — Neuerung 
an Vorlagen. 86. *lQQß, 

Bremond L. Verfahren zur Abscheidung des 
Naphtalms. 77. 431. L. 77. 745. 

Bremond u. Bonget siehe Rouget u. Bremond. 

Brescin • Methode zur Vergleichung zweier tönender 
Luftsäulen durch schwingende Flammen. 75. 827. 

Bresson. Aufhebung der Tauchung. L. 86. 1019. 

Bretschger K. Stellvorrichtung anLatemenblenden. 
Pat. 88. *987. 

Brett. Erfahrungen mit Körting's Dampfstrahl- 
exhaustor. 77. 640. — üeber öffentliche Be- 
leuchtung. 77. 666. 

Breuer H. Absperrschieber fflr Dampfleitungen. 
Pat. 84. *629. 

Brewer W« J* Beflectoren für Lampen u. La- 
ternen. Pat. 8a. *191. 

Brewtnall A. Verbinden bzw. Kuppeln u. Isoliren 
elektrischer Leitungen. Pat. 83. *105. ^^133. 

Brie M. Taschenlateme. Pat. 81. *144. 

Briggs B. Eine Gasbeh&lterreparatur in Amerika. 

76. 41. — Gutachten über Belästigung durch 
Gasanstalten. L. 76. 421. — Bericht über Be- 
heizung u. Ventilation des Bridgeport-Schulhaoses. 
L. 80. 588. — Ueber elektrische Beleuchtung. 
L. 80. 685. 

Briggs tt. Clark E* siehe Clark £. u. Briggs. 

Briggs T. J. u. WiUoQghby J. u. S. siehe Wil- 
loughby J. u. S. u. Briggs T. J. 

Brin A* u. L« Apparat zur Gewinnung von Sauer- 
stoff aus Luft. Pat. 82. 89. *344. — Trennung 
bezw. Gewinnung von Sauerstoff u. Stickstoff 
aus Luft. Pat. 86. *5d3. 

Brin 0* L. Vorrichtung an Kerzen u. Brennern 
zur Beleuchtung mit Sauersto£^szuf ührung. Pat. 
81. »797. 

Brii^es J. F. Pumpe für Gas u. Wasser. Pat. 

77. 238. 

Briquet, Weibel & Co. siehe Weibel, Briquet 
& Co. 

Brison C. Apparat zur continuirlichen Abtreibung 
von Ammoniak aus stickstoffhaltigen Flüssig- 
keiten. Pat. 86. •559. 



Brix J. Ueber einen neuen Hydrürbeleucbtongs- 

apparat. L. 75. 745. — Schenek's Hydrürbelench- 

tungsapparat. L. 76. 85. 
Brock G* Beleuchtung der Eisenbahncoup^B mit 

comprimirtem Leuchtgas. L. 76. 85. 
Brockie J. Elektrische Lampe. L. 81. 236. Pat 

81. •625. Pat 88. »416. 
BrSkelmann, Jftgei>& Co. Federn zum AndrAcken 

des Dochtes an die Triebräder bei Brennen. 

Pat 82. 58. — Triebraderführung bei Petrolram- 

Rundbrennem. Pat 82. ^532. — Mitrailleosen 

brenner. Pat 84. *699. 
Broel J. Verbesserte Darstellung von Leucht- d. 

Heizgas. Pat 74. 279. 
Brognard H., Moreaa E« u. Lmigren Gh. siehe 

Lungren Ch., Brognard H. u. Moreau E. 
Bromhead H. Gasdruckregulator. Pat 88. ^55. 
Bronner. Die zweckmftssigste Einrichtung der 

ErdOllampen. L. 75. 140. 
Brook £• u. Wilson A. Gaserzeugungsapparate. 

Pat. 78. 309. 
Brookes W. Verbesserte Verbindung für Mnffen 

u. Flantschenrohre. Pat 74. 150. — Verbesserte 

Rohrverbindung. Pat. 76. 653. 
Brookmann. Ueber Benzin u. Benzin-Sicheiheits- 

lampen. L. 87. 231. 
Brooks M. u. Steward J. K. Versuche mit dem 

Otto*schen Gasmotor. L. 84. 281. 
Brothers F. W. u. Paterson B. 0. siehe Pater 

Bon R. 0. u. Brothers F. W. 
Bronardel £• Gasdruckmesser. Pat 80. *727. L. 

81. 541. — Rundbrenner ohne Zugglas für Gas- 

latemen mit Anzündevomchtung. Pat 81. ^101. 
Brongham D. Elektrische Lampe. Pat 81. ^100. 
Brown A. Elektrische Lampe. Pat 83. *502. 
Brown T. Verbesserung an Gaskraftmaschinen. 

Pat. 74. 148. 
Brown J. T. Photometrie u. Gasanalyse. L. 83.58S. 
Brüder u. B5hm A. siehe Böhm A. u. Brüder. 
Brflgelmann G. Bestimmung des Schwefels im 

Leuchtgase. 76. *444. 
Brüqjes u. Jakobsohn. Füllmasse für Gasuhren 

u. Gasometer. 78. 725. L. 78. 477. 
Bmhns. Gasexplosionen. 88. 133. 383. 
Brück Fr. Cokeofen. Pat 84. *572. Pat 85. 259. 
Bmnet* Versuche zur Verholzung von Cokestaub. 

87. 770. 
Bmnlechner u. Hertens P.v. siehe Hertens P.v. 

u. Brunlechner. 
BmnoYBzky J. u. Weyde J. siehe Weyde J. n. 

Brunovszky J. 
Bninton. Die Leuchtfeuer der Küsten von Japan. 

L. 77. 199. 
Bninton H. Ueber Paraffin u. Parafflnöl. L. 



81. 436. 



Digitized by 



Google 



Beleuchtungswesen. — U. Namensregister. 



165 



Brüh €• F. Dynamo-elektrische Maschine. 78. 
687. Taf. 18. Fig. 1, 2. 3. L. 78. 726. — Elek- 
trische Lampe. 78. 687. Taf. 18. Fig. 7 u. 8. L. 
81. 18. — Elektrische Beleuchtung. L. 81. 236. 
— Secnndftrbatterie. L. 83. 265. 732. 

Bnezowski Fr. Horizontaler Cokeofen mit hori- 
zontalen Gaskanalen. Fat 85. 259. 

Bichaiuui J* H. Ueber die im Seewasser gelösten 
Gase. L. 78. 369. 

Bnehmiuui J. u. Anderson G« siehe Anderson 6. 
Q. Bachanan J. 

BveUolti E. Beinigerhoiden. 88. 797. — Ueber 
die SonntagsablOsung der Betriebsarbeiter in den 
Gasfabriken. 88. 114. 

Bnehner M. Ueber die Bogheadkohle von Besiatta. 

81. 327. 

Baclmer W* Verfahren sur Herstellung von elek- 
trischen Glahlichtlampen. Fat. 84. ^98. 
Bi4de u. G5hde. Dichtung für Muflenrohre. Fat. 

82. »870. 

Badenberir u. Schftfer siehe Bchttfer u. Budenberg. 

Bvdenbergr u. Schiffer siehe Schaffer u. Budenbeig. 

Bndems Gebr. Füllschachtfeuerung. Fat. 83. 
•138. •im. 

Bvdweg F. u. Sohn. Cylinder- u. Glockenhalter 
ffir Lampen. Fat. 80. 447. — Maschine Eum 
Dorchlochen von Lampensieben. Fat. 81. *106. 

Blchner E« Ueber das Vorkommen von Diphenyl 
im Steinkohlentheer. L. 75. 140. — Verbesser- 
ung an der Bunte'schen Gasbflrette. L. 78. 477 

Blehner E« W. Zugmesser mit elektrischem Re 
gistrirwerk. L. 79. 137. 

BtrgiB E. Elektrische Beguliriampe. Fat. 82. *821 
Fat. 83. 303. 

Blies C. Zur Darstellung von Beton. L. 75. 253. 

BIttner A. Herstellung von Windkerzen. Fat. 
80. 261. 

Bttttner R. Combinirter Metalldocht für Ulumi 
nationslampen. Fat. 82. *195. 

Bnffet J. Verwendung flOssiger Brennstoffe zur 
Heizung. Fat 86. *723. 

Bvbe A. Ueber Gasreinigung. 75. 484. 78. 36. 
— Generatorofen. 76. 443. — Ueber Gasreinig- 
ung nach Hill'schem Verfahren. 76. 466. — 
Entfernung von Ammoniak u. Kohlensäure aus 
dem Gase. 77. 481. — Untersuchung von Gene- 
ratorgasen. 78. 39. — Ueber Gaskraftmaschinen. 
78. 692. — Kochen u. Heizen mit Leuchtgas. 
80. 542. — Ueber Gas-Koch- u. Heiz-Apparate. 
82. 626. — Ueber Verwerthung der Nebenpro- 
ducte bei der Gasbereitung. 82. 634. — Ueber 
die Vereins-Fhotometerkerze. 82. 696. — Er- 
fahrungen mit der Amylacetatlampe. 85. 799. 
86. 1022. 

Bull H. €• Erzeugung u. Carburirung von Wasser- 
gas. Fat. 81. *513. — Darstellung von Coke u. 



Apparate hiezu. Fat. 81. *836. — Verfahren zur 
directen Eisendarstellung. L. 83. 413. 

Bnlls Gasy Light and Coke Company. Neuerung 
in der Leuchtgasbereitung. Fat. 84. 826. 

BiUs Iron and Steel Company limited. Dar- 
stellung von schmiedbarem Eisen. Fat 84. *169. 

Bnll's Power Company Limited« Gasbereitungs- 
apparat. Fat. 85. *310. ~ Gaskraftmaschine. 
Fat 86. *537. 

BiimM. Garburationsapparat fttr Leuchtgas. Fat 
81. *101. 

Burn Th. Garburationsapparat. Fat. 82. *414. 

Biinsen. Leuchtgasanalyse. 77. 687. ~ Anleitung 
sor Analyse der Aschen. L. 87. 1045. 

Bunte H. Studien Aber die Reinigung des Leucht- 
gases. 77. 25. — Gasfeuerung mit Generator u. 
Regenerator für Retortenöfen. 77. 386. — Gas- 
beleuchtung u. elektrische Beleuchtung in ihrem 
Concurrenzverhältniss. 77. 445. — Gasbürette 
zur qualitativen u. quantitativen Untersuchung 
von Gasgemengen. 77. *447. — LeistungsfiÜiig- 
keit der Ookegeneratoren ; Versuche mit Coke 
aus Saarkohlen. 78. 386. Taf. 6; Versuche mit 
Coke aus böhmischen Schwankohlen. 78. 421. 
Taf. 9 ; Versuche mit Coke aus Zwickauer Kohlen. 
79. 110. 147. Tal 5; Versuche mit Coke aus 
englischen Kohlen. 79. 274. Taf. 7; Versuche 
mit Coke aus westfälischer Kohle. 79. 312. 
Taf. 12 ; Versuche mit Coke aus oberschleeischer 
Kohle. 79. 346. Taf. 13; Schlussbemerkungen. 
Chemische Beschaffenheit der AschenschUcke 
der untersuchten Cokesorten. 79. 375. — Be- 
rechnung des Nutzeffectes der Feuerungsanlagen 
aus dem Volumen der Verbrennungsproducte. 
78. 62. — Vorgänge bei der Gasfeuerung der 
Retortenofen. 78. 68. — üeber die Froduction 
von Wassergas. 78. 90. 80. 410. — Ueber die 
gasanalytische Bestimmung des Wasserstoffs. 78. 
*263. — lieber die Methoden der Untersuchung 
der Feuergase. 79. 529. — Ueber Vermehrung 
der Leuchtkraft des Gases. 79. 589. — Zur Ver- 
Wendung von Leuchtgas als NormaUicht für 
Leuchtversuche. 79. 692. — Untersuchung eines 
LiegeVschen Generatorofens. 81. 297. — Unter- 
suchungen über den Wassergasprocess. 81. 455. 
*521. — Die Bedeutung der Luftvorwärmung ffir 
die Gasfeuerung. 80. 379. 482. — Generator- 
feuerungen für Dampfkessel. 80. 402. 605. — 
Versuche zur Abscheidung des Ammoniaks aus 
dem Gase auf trockenem W^e nach Bolton u. 
Wanklyn. 82. 282. 629. — Verwerthung der 
Nebenproducte bei der Gasbereitung. 82. 628. 
— Rückschau auf die Vorgänge im Gasfach. 83. 
431. — Zur Heizgasfrage. 83. 601. — Ueber die 
Amylacetatlampe. 84. 766. — Ueber den Geruch 
des Leuchtgases u. sein Verhalten beim Durch- 

üigitized by KJi^i^v IC 



166 



BeleachtiugBwesen. — II. Namensregister. 



' gang durch den Erdboden, mit Bezug auf Leucht- 
gasveigiltung. 85. 644. ^673. — Einfluss der 
Temperatur auf die Leuchtgasproduction. 85. 
682. — Die Entwerthung der Ammoniaksalze u. 
die Ursachen derselben. 85. 774. — Erfalirnngen 
mit der Amylacetatlampe. 85. 796. — Das 
Wassergas-Glflhlicht. 85. *80L — Anwendung 
von Palladinmpapier zum Erkennen von Gas- 
ausströmungen. 86. 504. 737. — Versuche mit 
Gaskohlen über den Verlauf des Destillations- 
processes. 86. 589 mit Taf. 20. — Verwerihung 
des Gaswassers u. der Ammoniaksalze. 86. 831. 
— Üeber die Verwendung der Amylacetatlampe 
zur Lichtmessung. 86. 1022. — üeber Anti- 
Bray. 87. 1006. — Directe Verwendung des 
Ammoniakwassers für DOngzwecke u. Verarbeit- 
ung desselben sowie gebrauchter Reinigungs- 
masse auf Cyanverbindungen. 87. 1063. — Con- 
trole der Reinigungsmassen in Betreff ihres Ge- 
haltes an Eisenoxyd. 87. 1064. — üeber den 
Anschluss der Blitzableiter an Bohrleitungen. 
87. 1066. — Belenchtnngseffect u. Gasverbrauch 
von invertirten Gasbrennern. 88. 573. ♦817. — 
Chemische Untersuchungen in Gasanstalten. 88. 
570. 858. 894. 

Bnnte H. u. Schelthaner. Vergleichende Unter- 
suchung von Stearin-, Paraffin- u. Oompositions- 
kerzen. 88. 400. 

Bunte H. u. SchilUng N. H. siehe SchiUing N. H. 
u. Bunte H. 

Bnqnet A. Anwendung von elektrischem Licht 
zur Ermöglichung der Nachtarbeit wahrend der 
Erntezeit. L. 78. 631. 

Bnrckhardt M. Kohlenoxydgasheizung. 77. 267. 

Bureau u. Clerk siehe Clerk u. Bureau. 



Bvrell D. H. Zerstäuber fOr die Verwendung 

flüssiger Brennstoffe zur Heizung. 86. *722. 
Burg 0. üeber Braunkohlentheer. L. 76. 688. 
Burg 0* u. Liebermann C. siehe Liebermann C. 

u. Burg O. 
Bürgers F. Heisswindschieber. Pat. 86. Hld. 
Bnrghardt Gh. Zusammengesetzter Condensator 

mit siebartigen Zwischenboden. Fat 85. *504. 
Bnrghardt R. Feuerungsanlage. Pat. 86. *931 
Bargmann A. Petroleum n. Erdwachs. L. 81. 

20. 140. 
Bums W« Leucht- u. Heizgas, ein Handbuch für 

Gasbereitung. L. 87. 1175. 
Burt P. u. Ghee G. siehe Ghee G. u. Burt F. 
Bvrton R. n. Castro de. Verbesserung an der 

nassen Gasuhr. Pat. 74. 638. 
Busley C. Die Verwendung flflssiger Heizstoffe 

für Schiftskessel. L. 88. 335. 
Boss, Sombart & Co. Gasmotor. L. 80. 613. L. 

81. 94. Pat. 81. *105. — Regulirvorrichtung für 

Gaskraftmaschinen. Pat. 80. *730. Pat 81. ♦661. 

— Elektrische Zündvorrichtung fflr Gasmotoren. 

Pat. 85. ^786. — Elektrische Bogenlampe. Pat 

86. 177. 
Busse Rnd. Federzuggehftnge mit Brems Vorrichtung 

für Lampen. Pat. 86. »906. 
BnÜer ö. Hähne u. Ventile. Pat. 77. 710. 
Butt J. M. u. Herring J. Gbusreinigungsapparat 

Pat. 77. 20. 
Bntzke F. & Co. *Selbstregulirender Gasdurchlase 

für Regenerativlampen. Pat. 87. *1049, 
Bnxbaiim J. B. Dampfbrenner. Pat. 82. *195. 
Byasson. üeber den Ursprung des Petroleums. 

L. 77. 40. 



€. 



Cabanellas. W&rmevertheilung auf elektrischem 
Wege. 81. 767. 

Cadel F. üeber die Anwendung einer Methode 
der Condensation zur Vermehrung der Leucht- 
kraft des Gases u. zur Verhinderung derNaphtalin- 
abscheidung. 80. 636. 81. 452. 

Caffall B. M. Verbesserungen in der Gasbereitung. 
Pat 74. 639. 

Caffall B. M. u. Thomas A. siehe Thomas A. u. 
CaffaU R. M. 

Cahen M. Heizverfahren mit reinem Kohlenoxyd- 
gas unter gleichzeitiger Gewinnung der Neben- 
producte der Stein- u. Braunkohlendestillation. 
Pat. 86. 701. 

Calioiirs A. u. Demar^y £• üeber die Kohlen- 



wasserstoffe, welche bei der Destillation der 
rohen Fettsäuren mit überhitztem Wasserdampfe 
entstehen. L. 75. 863. 

Cailletet. üeber hohe Temperaturen. L. 74. 727. 
— Pumpe zum Comprimiren von Gas. L. 82. 
683. — Flüssiges Aethylen. L. 83. 228. 

Cailletet L* üeber den Einfluss des Druckes aof 
die Verbrennung. 75. 361. L. 76. 341. — Za- 
sammensetzung u. Verwendung von Gasen, er- 
zeugt bei metallurgischen Processen. 78. 15. — 
üeber die Anwendung von Sumpi^^as zur Er- 
zeugung niedriger Temperaturen. L. 84. 624. 

Calllot E. L. J. Verbesserungen in der Darstell- 
ung von Leucht- u. Heizgas u. an den Appa- 
raten dafür. Pat. 74. 79. 

üigitized by V^jOOQIC 



BeleuchtangBwesen. — II. NamenBregister. 



167 



Caink Tli. Automatisch wirkende Einrichtong sar 
Aenderang des Druckes bei Gasdrnckregulatoren. 
Pat 86. »öSa 

GaUenberg Fr. y. u. Fischer E* Feuerung mit 
getrennter £nt- u. Vergasung. Pat. 84. *168. 

Cammaert. Der Telesoop-Gasbehftlter von Was- 
muäl L. 84. 124. 

Campbell M* Darstellung von Heizmaterial. Pat. 
74. 345. 

Campe & Co. Illnstrirter Katalog über Beleuch- 
tungskörper. L. 86. 178. L. 87. 271. 

Canoe A. Elektrische Begulirlampe. L. 88. 153. 
Pat. 83. •381. 

Caiinon W« 6. Kugelgelenk fflr Hängelampen. 
Pat 76, 124. 

Capitalne £• Gaskraftmaschine. L. 80. 348. — 
Neuerung an Papin'schen Kochtöpfen. Pat. 84. 
•646. 

Capitaine Ferd. lieber Kitte für Gasretorten. 74. 
779. 

Carl Ph. Sicherheitsvorrichtung für den Otto- 
schen Grasmotor, um das Ausbleiben des Kühl- 
wassers SU signalisiren. 85. *431. 

Carmlen P. Luftcarburirapparat Pat. 86. *367. 

Camot Ad. lieber den Ursprung u. die Yertheil- 
ong des Phosphors in der Steinkohle u. der 
Gannelkohle. L. 85. 102. — üeber die Zusammen- 
setzung u. die Eigenschaften der Steinkohle in 
BeEug auf die Pflansen, welche sie gebildet 
haben. L. 85. 102. 

Caron. Zirkonerde als Glflhkörper. 86. 65. 

Carouge. Brenner für Leuchtgas. Pat. 81. ^481. 

Carpenter J. Druckieducirventil. Pat. 86. •788. 

Carpenter W. T. Retortenofen. Pat 77. 676. 

Carr^. Elektrische Lampe. L. 79. 137. 

Carr^ F. Darstellung von Kohlen für elektrische 
Lampen. L. 77. 377. 

Carspers Th. Dochtbewegungsmechanismus an 
Flachbrennem. Pat. 86. •905. 

Carter G. H. Verbesserter Gasofen. Pat. 74. 45. 

Carv^ u. Simon siehe Simon u. Carv^. 

Carr^. Verookungsofen zur Gewinnung der Neben- 
producte. 88. •öSö. 

Castro de u. Bnrton R. siehe Burton R. u. Castro de. 

Cautlus A. Rundbrenner für Petroleumlampen 
mit seitlicher Brennfläche des Dochtes. Pat. 
88. ^192. 

CaatlusR. u. Podrawett C. Lampe mit Vorricht- 
ung zur Luftzuführung durch den Lampenfuss 
u. zur Greradestellung des Dochtes. Pat. 84. 127. 

Carentmi E. Vorkommen von Crotonylen im 
Leuchtgas. L. 75. 681. 

Cebrian u. Molera siehe Molera u. Cebrian. 

Cemesson. üeber die Einführung der elektrischen 
Beleuchtung u. die Kosten im Vergleiche mit 
dem Gaslicht. L. 79. 327. 



Ghaimsonoviti E. Glühlampe für flüchtige Kohlen- 
wasserstoffe. Pat 85. ^196. 
Cballender J. Apparat zur Beleuchtung von Uhren. 

Pat. 76. 425. 
Chamard. Verhütung von Naphtalinbildung. 77. 

451. 
Chamberlain A. P. Gasbereitung u. zugehörige 

Apparate. Pat. 82. *126. 
Chambers A. M. Ookeofen. Pat. 81. •622. 
Chambers A. u. Smttb Th. Ookeofen. Pat. 85. 

683. 
Chameroy. Asphaltirte Eisenblechrohre. L. 75. 

681. 
Chameroy E. A. Hähne für Gas, Luft, Wasser 

u. Dampf. Pat. 76. 217. 
Chamon. Heber Gasbrenner von grosser Licht- 
stärke. L. 80. 718. 
Chance H. M. üeber die nutzbare Menge der 

bituminösen Steinkohle in Pensylvanien. L. 88. 

226. 
Chandler. Petroleumstatistik der Vereinigten 

Staaten. L. 78. 477. 
Chandler, Klrkham u. Hulett siehe Kirkham, 

Hulett u. Chandler. 
Chandler S. u. Hvlett D. siehe Hulett D. u. 

Chandler S. 
Chandler S. u. Stevenson G. W. Aufhebung der 

Tauchung in der Vorlage. Pat. 75. 684. 86. 

•1035. 
Chandor J. A. Zünder für Lampen, Brenner, 

Fackeln etc. Pat. 75. 750. 
Chandor L. Leuchter für schwere Kohlenwasser- 
stoffe. Pat. 86. •876. Pat. 88. •716. — Lampen 

für schwere Mineralöle. Pat 86. ♦906. 
Chapman G. Ammoniakgewinnung aus Hochofen- 

u. anderen Gasen. L. 83. 666. 
Charbonneaax E., N^rot G. & Co. siehe N^rot G., 

Charbonneaux E. & Co. 
Charpentier. Locomotiven mit Gasheizung für 

unterirdische Bahnen. L. 74. 109. 
Chartrain. Gasregulator. L. 77. 645. 
Chase. Abschneid- u. Gewindeschneidapparat für 

Rohre. L. 75. 411. 
Chatel E. Niederschraubventilhahn. Pat. 88. ^197. 
Chateis E. S. üeber Naphtalm. L. 74. 74. — 

Wascher. Pat. 78. 238. 
Chatte J. Gasbehälterbruch zu Middlesbrough. 

L. 78. 21. 
Chanssenot. Doppelcylinderbrenner. 81. 452. 
Chemin Ch. Bleichen von Ozokerit u. Herstellung 

eines Wachsersatzes aus demselben. Pat. 85. 107. 
Chemische Fabriks-Actlengesellschaft. Reinigung 

von Rohanthracen. Pat. 88. 499. 
Chenevier A. u. Berland E. siehe Berland E. u. 

Chenevier A. 
Chertemp. Dynamomaschine. L. 88. 100. 

üigitized by ^^J^^OQlC 



168 



Beleachtungswesen. — II. Namenar^giBter. 



GheValet« Apparat surVerarbeitaug kleiner Mengen 
von Gaswasser. 76. *616. 

Oheralet L. Waschapparat zum Beinigen von 
Leuchtgas u. anderen Gasen. Pat. 83. *420. 

CheTlllard P. Sicherheitslampe, System Fnnat. 
L. 85. 171. — Lothammer 's Apparat zar Carba- 
ration der Luft. L. 87. 231. — Oarbnration des 
Steinkohlengases nach Wackemie. L. 87. 550. 

ChevreiiL Zur Definition a. Theorie der Flamme. 
75. 864. 

Chew W« Kosten der elektrischen Beleuchtung 
in Blackpool. 80. 307. 

Chlarolanxa D. Petroleumlampe mit eigenthflm- 
lichem OelbehÄlter. Pat. 80. *689. 

Ghild W« €• Werthbestimmnng des Ammoniak- 
wassers. 76. 619. 

Childs J.^ Ditschfleld S« J. u. Watson 0. An 
Wendung von Kohlenwasserstoffen, flflchtigen 
Oelen, Alkohol etc. zur Heizui^ u. Dampferzeug- 
ung u. Apparate hiezu. Pat. 74. 835. 

Chrismar 0. Das elektrische Licht im Dienste 
des Markscheiders. L. 86. 582. 

Christy T. Jnn. u. BobroTnickl A. siehe Bobrov- 
nicki A. u. Christy T. jun. 

Chubb H. Zur Geschichte der Gasbeleuchtung 
von London. L. 76. 314. 

Ciamond. Thermoelektrische Säule. 74. 620. L. 
74. 727. L. 75. 374. 

Ciamond C. Verfahren zur Erzeugung eines weissen 
u. intensiven Lichts. Pat. 82. *542. Pat. 83. *627. 
83. *685. Pat. 84. »600. »827. — Herstellung 
von Glühkörpem. 86. 66. 

Ciamond Ch. Regenerativlampe. Pat. 84. *i97. 

Clapham Th« u. Laycock J. siehe Laycock J. u. 
Clapham Th. 

Clapp W. n. Sandbrook W. Sicherheitslampe. 
Pat. 87. »303. 

Clark. Condensator, oombiuirt mit Scrubber u. 
Exhaustor. L. 75. 462. — Vereinigte Gas- u. 
Oellampe. L. 76. 422. 

Clark A. M« Verbesserter Betortenverschlnss. 
Pat. 74. 78. — Apparat zum Entzanden von 
Flammen u. ähnlichen Zwecken. Pat 74. 639. 

— Apparat zur Regulirung u. Controlining des 
Gasverbrauchs. Pat. 74. 708. — Gewinnung von 
kflnstlichem Brennmaterial bei der Darstellung 
von Leucht- u. Heizgas aus Lignit, Torf, Holz etc. 
Pat. 74. 755. — Darstellung von Gas u. Brenn- 
material. Pat. 74. 836. — Entfernung von in 
Gas oder Dämpfen gelösten Materien. Pat. 75. 
104. — Darstellung von Gas aus Petroleum u. 
Naphtalin. Pat. 75. 625. — Apparat zum Schneiden 
der Schrauben an Rohren. Pat. 75. 749. — 
Pyrophon. Pat. 75. 832. — Gasmesser. Pat. 76. 
216. Pat. 76. 423. — Unterwindgebläse. 76. 525. 

— Automatischer Gasanzünder u. -Löscher. Pat. 



77. 19. — Schraubenschneider. Pat. 77. 530. — 
Gasretorten. Pat. 77. 676. — Vorrichtung znm 
Laden der Retorten. Pat 77. 676. — Gasreinig- 
ung. Pat. 78. 308. 

Clark D« Ueber die Theorie der Gasmaschinen. 
L. 88. 683. 

Clark F. Neuerung an Gaslampai oder Laternen 
f flr Eisenbahnwagen, Strassen etc. Pat 83. *592. 

— Apparat zur Herstellung von Heiz- u. Leucht 
gas. Pat. 88. •55. 

Clark F« W. Apparat zur Darstellung von car- 
bururtem Wassergas. Pat 75. 626. — Druck 
regulator. Pat. 88. *107. 

Clark H. Herstellung elektrischer Leitungen. Fat. 

83. *134. 
Clark u. Bowman. Elektrische Bogenlampe. L. 

84. 124. 

Clark, Latlmer, Mntrhead & Co. siehe Latimer, 

Clark, Muirhead & Co. 
Clark E. u. Briggs« Anwendung des elektrischen 

Lichtes. L. 78. 631. 
Clarke Ch. Elektrischer Gasanzünder. Pat. 86. 

♦212. Pat 87. 584. 
Clarke Ch. L. u. Leigh J. Elektrischer Gas- 
anzünder. Pat 88. »125. Pat 83. »816. 
Clarke S. Leuchter. Pat 87. *305. 
Clarty Me. J. Darstellung von Leuchtgas durch 

gleichzeitige Zersetzung von Wasserdampf a. 

Petroleum in glühenden Betorten. L. 76. 214. 
Claus C. Beinigung von Leuchtgas mittels Am- 

moniakgas u. Gewinnung von Nebenproducten. 

Pat. 84. 172. Pat. 87. 1140. 
Claus C. F. u. Wailace W. R. siehe Wallace W. 

R. u. Claus C. F. 
Clauss. Zerlegbare Lampe, in den Lampenfnes 

verpackbar. Pat 85. ^597. 
Claydon S. Carburationsapparat. Pat 75. 657. 
Cleland. Condensator. 75. 483. — Scrubber. 75. 

483. — Kraftersparung in Gaswerken. 75. 677. 
Cleland W. Methode u. Apparate für die Gas 

reinigung. Pat 76. 690. — StrahUpparate. Pat. 

76. 691. — Condensatoren. Pat 77. 19. 
Clemencean. Beleuchtung von Privathausem u. 

Fabriken mit elektrischen Glühlampen. L. 84. 

356. 
Clerk D. Gaskraftmaschine. Pat 80. *289. 81 

711. 82. 187. Taf. 2. Pat. 84. »244. 85. 112. 

— Die specifische Wärme der Gase bei höben 
Temperaturen. L. 86. 697. — Die Gasmaschine, 
kurze Geschichte derselben u. Darlegung ihres 
Wesens in wissenschaftlicher u. praktischer Be- 
ziehung. L. 86. 960. — üeber die Explosion 
homogener Gasgemische. L. 87. 112. 

Clerk u. Bureau. Lampe Soleil. 81. 641. L. 81. 

617. 
CUff Jos. Retorten. 76. 70. 



üigitized by 



Google 



Beleuchtongswesen. — II. Namensregister. 



169 



diff W« D. Maschine znr Daratellnng von Re- 
torten. Fat. 76. 86. 

Clingman Th. L» Apparat znr Erzeugung dee 
elektrischen Lichtes. Fat 88. 845. 

Clovtli F. Selbetthätiger Gasdruckregulator. Fat. 
86. *535. — Selbstthätiger Regulator fOr Gas- 
motoren. Fat. 86. *7dO. 

fobhaa Edw. Gaskraftmaschine. Fat. 85. *787. 

Cockey F* C« u. H. s. a. Gokey & Sons. Gasofen. 
Fat 74« 835. 

CoddinftOB W. Repariren der GassAcke. L. 77. 
235. 

Cofre. Studie Ober die 8ugg*schen Brenner. 79. 223. 

Cog:lieTiiia D* Gentigrad-Fhotometer. L. 80. 687. 
Fat. 81. *171. — Die Messung der Lichtintensität 
in Graden. 81. *642. Tal. 5. — Die Evansche 
Modification des Fhotometers nach Bunsen. L. 
83. 60. — Der Gastechniker. 83. 638. — Das 
Leuchtgas als Wärmequelle im Haushalte. L. 
85. 447. ^ Einflnss der Länge des Fhotometers 
auf das MesBungsresnltat 87. 88. — (Jeher die 
Mittel zur Verhütung von UnglflcksfäUen durch 
I^uchtgas. L. 87. 270. — Zur Einführung der 
Gasheizung unter Beibehaltung der bestehenden 
Oefen u. Kamine. 87. *2%. — Die zweckmässige 
Höhenlage von Strassenlatemen. 87. 459. — 
Einsetsbarer Heizkörper zur Umwandlung eines 
Ofens beliebiger Gonstruction in einen Gasofen. 
Fat 87. *1049. — Einsetzbare Heizvorrichtung 
rar Umwandlung von Oefen u. Kaminen in solche 
mit combinirter Gas- u. Cokefeuerung. Fat. 87. 
*105O. — Oesterreichische Zeitschrift für die 
Beleuchtungsindustrie. L. 87. 1083. 

Colm £• Sicherheits-Fetroleum- Tischlampe. L. 
76. 739. 

Cohn H. Das künstliche Licht u. das Auge. 83. 
489. — UeberdenBeleuchtnngswerth von Lampen- 
glocken. 85. 185. — Das elektrische Licht u. 
das Auge. 86. 214. 

Cohn L« Combinirtes Verfahren zur abwechseln- 
den Gewinnung von Leucht- u. Heizgas aus einer 
Retorte. Fat. 88. 826. 

Cohn W« Die Theer- u. Ammoniakgewinnung aus 
Cokeöfen. L. 85. 307. 

Cohn Z« Sehschärfe u. Farbensinn bei elektrischem 
Liebt. 79. 367. 

Coidet. Bericht über die Becuperatorlampen, 
System Wenham. L. 88. 497. 

Coiffard A« Beleuchtungsapparat, sowohl als 
Leuchter wie für Tisch- oder Wandlampen be- 
nutzbar. Fat. 81. 100. 

CokeyASons. s. a. Cockey F. C. u. H. Telescopi- 
sches Tauchrohr. 86. 1016. 

Coldlng* A. Ueber die Zugverhältnisse in ver- 
schiedenen Abtheilungen der Retortenöfen. 75. 
498. 575. 



ColeMan J. T. Wirkung von Kälte u. Druck auf 
die gasförmigen Destillationsproducte von bitu- 
minösem Schiefer. L. 75. 681. L. 76. 150. 

Collamore P. u. Pennyenlck J* 6. siehe Fen- 
nyenick J. G. u. Collamore F. 

Coiimann A« Beseitigung der Hauptfehler von 
Hähnen u. Ventilen. L. 77. 526. 

CoUb F. W* Verbesserungen in der Darstellung 
von Leucht- u. Heizgas u. in den Apparaten 
dafür. L. 74. 638. 

Golson R. Beleuchtung von Hobdagem. L. 88. 622. 

Colyer Fr. Bau u. Einrichtung von Gaswerken. 
L. 84. 194. 

Combe d'Alma. Gas aus Korkholzabfällen. L. 
75. 621. 

Compainiie des Motenrs ä Gas Fran^ais. Oscü- 
lirende Gaskraftmaschine. Fat. 82. *156. 

Gompagrnie Honill^re* Neuerung an der Mttseler- 
schen Sicherheitslampe. Fat 84. *ld0. 

Comdlct« Gonstruction eines Retortenofens. 75.101. 

Oeninek £• u. Rolland A. Lampenbrenner für 
runde Dochte. Fat 87. ♦336. 

ConnoUy Tb. Elektrische Lampe. Fat. 88. *i33. 

Cook u. States siehe States u. Cook. 

Cooke W« Bericht über die Errichtung einer 
Gentralstotion für Glfihlichter. L. 83. 165. 

Coombs J« A« Ueber die Gonstruction von Gas- 
behältern. L. 75. 411. 

Coombs M, Verhütung der Verstopfung von Auf- 
steigrohren. L. 75. 682. 

Cooper H. E« Carburationsappanit Fat 75. 
626. 

Cooper u. ffanklyn siehe Wanklyn u. Cooper. 

Copp W. L. u. White C. Apparat zur Aufhebung 
der Tauchung in der Hydraulik. Fat 76. 653. 

Coqnillon J« Ueber den Orsat'schen Apparat zur 
Rauchgasanalyse. L. 76. 688. — Ueber die 
Grenzen der Explosionsfähigkeit von Sumpfgas- 
gemengen u. über neue Eigenschaften des Pal- 
ladiums. L. 77. 199. — Apparate zur Analyse 
kohlenwasserstoffhaltiger Gasmischungen. 78. ^40. 

— Einwirkung des Wasserdampfes auf Kohlen- 
wasserstoffe in der Rothglühhitze. L. 78. 550. 

— Modification des Grisoumeters u. die Wirkung 
glühenden Flatindrahtes auf kohlenwasserstoff- 
haltige Gasgemische. L. 79. 137. 

Cordier-PlneL Selbstthätiger Kerzenauslöscher. 

Fat 85. »197. 
Comish K* H« Vorrichtung zum Reinigen der 

Aufsteigrohre. Fat. 74. 46. 
Cornnaiilt* Ueber die neuen Intensivbrenner. L. 

81. 236. s. a. 81. 607. — Zur Gasstatistik in 

Frankreich. 85. 323. 
Cornnt £• Studien über den Heizwerth der Kohlen. 

L. 87. 895. 
Corswandt H. t. siehe Corswant H. v. 

üigitized by V^jOOQIC 



170 



Beleuchtangswesen. — IL NamenBregister. 



Gorswant H« t* Elektrische Beleuchtung auf Bahn- 
höfen. 81. 259. — üeber die Mittel zur Hebung 
der Ertragsfähigkeit kleiner Gasanstalten. 88. 
486. — Die Selbstentzündung der Kohlen u. die 
Kohlenschuppen, deren Anlage u. Ventilation. 
88. 259. 

Costa J« Elementarabhandlung Aber comprimirte 
Luft. L. 88. 228. 

Goster L. A. de u. Oakley Th« B. Brenneisen 
u. Löthkolben für Gasheizung. Fat. 82. *25. 

Gottrell G« Apparat zum Garburiren n. Mischen 
von Gas u. Luft. Fat. 88. •439. 

Gonduiier« Regeneration der Bemigungsmasse in 
den Kästen. 88. 759. L. 88. 620. — üeber die 
Apparate von Malam u. Mathiesen zur gleich- 
zeitigen Destillation der Steinkohlen u. ihrer 
Destillationsproducte. 88. 759. 

Gondnrier H. Praktisches Handbuch für Gas- 
directoren. L. 84. 729. 

Gonfflnhal G* u. Meizel A. siehe Meizel A. u. 
Gouffinhal G. 

Convrenx fllg. Beleuchtung von Caissons mit 
comprimirter Luft. L. 79. 758. 

Gowan J.^ Niddrie N. B. u. Wanchope A. siehe 
Wanchope A., Niddrie N. B. u. Cowan J. 

Gowan W« Apparat zur selbstthätigen Aenderung 
des Gasdrucks. 80. 47. — Gasregulator. Fat. 
82. *12d. — Einrichtung zur Begulirung des 
Flüssigkeitsstandes bei nassen Gasmessern. Fat. 
87. »1048. 

Gowan W. u. Warner J. W. siehe Warner J. W. 
u. Cowan W. 

Goxe £• B. SicherheitsHängelampe. L. 75. 682. 

Goze A« Construction von Gaserzeugungsöfen mit 
neun Retorten. 77. 52. — Vorrichtung an der 
Hydraulik zum Theerabfluss. 77. 52. — Lichtr 
starker Gasbrenner. 80. •227. — . Sicherheits- 
vorrichtung zur Verhütung eines Abschlusses 
des Hauptleitungsrohres von der Fabrik. 88. 
759. — System der automatischen Bedienung 
der Retorten. 85. 611. — Anordnung von Re- 
torten behufs selbstthatiger Beschickung der- 
selben. Fat. 86. *536. — Betriebsresultate eines 
Ofens mit geneigten Retorten. 87. 770. 

Graig-Pow E. A«, Moran E. u. La Talläe A« J« 
Apparate zum Mischen von Luft oder Gas mit 
Kohlenwasserstoffdämpfen u. Fumpapparatedazu. 
Fat. 80. »726. 

Gramor. Bericht der Commission zur Früfung der 
Rohmormalien. 82. 675. Taf. 9. — Kraftver- 
brauch der elektrischen Bogenlampen. L. 88. 372. 
— Zur Frage des Blitzableiteranschlusses an 
Rohrnetze. 88. 698. 

Grampton. Regulator für elektrisches Licht. L. 
79. 522. L. 81. 364. 



Grampton T. R« Darstellung von Leuchtgas u. 
Brennstoffen u. Apparate hiezu. Fat. 74. 112. 

Gred^ Benno. Ventilation, Heizung u. Beleacht- 
ung des Farlamentsgebäudes in London. L. 74. 
727. 

Grew BenJ. J. A« Fraktische Abhandlung über 
Fetroleum. L. 87. 682. 

Grombte £• E. Trockener Gasmesser. Fat. 76. 
216. 

Grompton R« Die elektrische Beleuchtung für 
industrielle Zwecke. L. 81. 237. — Elektrische 
Lampe. 81. 679. — System der elektrischen Be- 
leuchtung. L. 81. 732. — Apparat für Leitang 
u. Abzweigung elektrischer Ströme. Fat 83. 
•537. 

Grompton & Go* Kosten der elektrischen Be- 
leuchtung in Norwich. L. 82. 300. 

Grookendon J. A. Ueber die Controle beim Ge- 
brauch des Gases. 74. 635. 

Grookes H. Strahlende Materie oder der vierte 
Aggr^;atKUStand. L. 80. 204. 

Grookes W. Radiometer. 75. 565. — Die mecha- 
nische Wirkung des Lichts. L. 76. 85. 214. 354. 

— Herstellung u. Verbindung der leuchtenden 
Bügel für Glühlampen. Fat. 88. 777. 

Gros E. u. Mnratort F. siehe Muratori F. n. 
Gros E. 

Gross Gh. Versuche über den Werth des Fiatin- 
lichtes als Lichtmaass. L. 87. 134. 

GrosSi Trowbridgo u. Pickernig siehe Trowbridge, 
Fickemig u. Gross. 

Grossley F. W. Gasmotor. Fat. 75. 684. Pat 
77. 288. — Ueber die Langen-Otto'sche Gas- 
maschine. L. 75. 746. — Winderhitzungsapparai 
L. 76. 521. 

Grossley F. W. u. W. J. Gasmotor. Fat. 77. 18. 

Grossley F. W. n. Holt H. P. siehe Holt H. P. 
u. Crossley F. W. 

Grova A. Optisches Messen hoher Temperaturen. 
L. 81. 617. — Fhotometrische Methode. 81. 764. 

— üeber Sonnenphotometrie. L. 83. 265. — 
Ueber die Anwendung lichtzerstreuender Schinne 
in der Fhotometria 86. 362. 

Groya u. Lagarde. Bestimmung der Leuchtkraft 
einfacher Lichtstrahlen. L. 82. 86. L. 83. 265. 

Gmsins. Heizungs- u. Lüftungsanlage im neuen 
Ooncertgebaude zu Amsterdam. L. 87. 73. 

Gimo. Versuche mit elektrischer Beleuchtung in 
Beriin. 82. 769. 

Gnnyngham H. Ueber Kosten der elektrischen 
Gltihlichter. L. 88. 265. — Ueber das Gesete 
für elektrische Beleuchtung mit einem Anhang, 
die iUustrirte Beschreibung der hauptsachlichsten 
elektrischen Apparate. L. 88. 737. 

Gar^ u. Oamier siehe Garnier u. Cur^. 

Gurie P. Darstellung von Anthracen. Fat 75. 597. 

üigitized by KJi^OQlC 



BeleuchtnngswMen. — IL NamensregiBter. 



171 



1^. 



Dielen B. M. Beweglicher Planroet mit Wind- 

kflhlang. L. 78. 477. 
DUen Y. Nenerung an Gasgeneratoren. Fat. 86. 

•242. 
Dahlenu. ünterBuchongen Ober den Lowe-Strong- 

Procees der Gaserzeugong. L. 80. 419. 
Dahlems €• Cli. Ueber den Nutzen der Gas- 

analysen fOr die Metallurgie. L. 88. 894. 
DaUnuuui C. Cokeofenthüre. Fat. 88. ^501. Fat. 

86. 175. 

Daimler G. Verfahren n. Vorrichtung zur Aus- 
nntEung der Auspuffgase von Gasmaschinen zum 
Fördern von Flüssigkeiten. Fat. 88. *1018. 

Dftfmler 9. Gasmotor. L. 85. 169. Fat. 85.175. 
•418. — Gas- bzw. Petroleum-Kraftmaschine. 
Fat. 86. *815. — Apparat zum Verdunsten von 
Petroleum fOr Petroleum-Kraftmaschinen. Fat. 

87. *685. ~ Fahrzeug mit Petroleummotor. Fat. 
87. •801. 

Dammer 0. Chemisch -technische Mittheilungen. 
L. 76. 740. — Lexikon der angewandten Chemie. 
L. 81. 792. 

Dammer 0., Brelow Q. u. Hoyer E. siehe Brelow 
G., Dammer O. u. Hoyer E. 

DanJscheTski Jos. Gasfreibrenner. Fat. 86. ^985. 

Dann J« T. Selbstanzflnder u. Regulator. Fat. 
75. 597. 

Dannecker 0. A Co« Zusammenlegbare Laterne. 
Fat 85. •231. 

DarlingtOB F. A« Maschinen zum Laden u. Ziehen 
von Retorten Fat. 74. 794. 

DarliogtOB u. Scott. Apparat zum Entleeren u. 
Fallen der Retorten. L. 74. 636. 

Darwin S. B. Material zur Leuchtgaserzeugung 
u. eine Vorrichtung für Druckentlastung in der 
Hydraulik. Fat. 74. 346. 

Dayld J. Bestimmung u. Trennung der Stearin- 
säure u. OleTnsäure in der Stearin- u. Seifen- 
fabrikation. L. 78. 704. 

DariiB. Rollschutzwand. L. 85. 100. 

DaTie J. u. Fischer J. Vorrichtung zum Regu- 
liren u. Registriren von Gasen in Leitungen. 
Fat. 84. •732. 

Darleg P. J. TJeber vorschriftsmftssige Anlage 
von Bleirohrleitungen u. Hausinstallationen ; eine 
Zusammenstellung für praktische Rohrleger, 
Architekten, Baumeister, Gasinstallateure u. A. 
L. 85. 447. 

Davis Q. E. DestiUation von Steinkohle. L. 84. 
317. — Anreicherung von Kohlengas mitTheer- 
dämpfen. L. 86. 812. 

Darfg k Sohn. Gasherd. L. 74. 793. — Ken- 
sington Gas Pire. L. 74. 794. 



DavissoB 6. u Williams M. siehe Williams M. 
u. Davisson G. 

BawBon E. Wassergasofen für die Darstellung 
des Gases im Kleinen. 81. 674. — Gasgene- 
rator. L. 88. 408. — Verfahren für Wassergas 
u. Motorenbetrieb. L. 88. 410. 

Bawson U. Doppelt wirkender Gasmotor. Fat. 
88. *b91, 

Day 9t. J. Y. Darstellung von Gas aus Petro- 
leum, SchieferOl etc. nebst Apparaten hiezu. 
Fat. 75. 685. 

Bean W. Verbesserung an Gasregulatoren. Fat. 
74. 344. 

Bebray. Hahn für Heizlampen in Laboratorien. 
L. 77. 746. 

Bebnui u. Law. Elektrische Kerze. 81. 639. 

Beeastro B. Verbesserung an nassen Gasmessern. 
Fat. 74. 277. 

Becanx. Ueber die Einwirkung des Tageslichts 
u. des elektrischen Lichts auf die in der Malerei 
angewendeten Farben. L. 84. 730. 

Becharme €. Singende Flammen. L. 76. 50. 

Becker A. Apparat zum Entwickeln u. Einleiten 
von Kohlenwasserstoffdämpfen in die Gasleitung 
behufs Anreicherung des Leuchtgases. Fat. 84. 
733. 

Becker B. In Leuchter einschraubbarer Kerzen- 
halter. Fat. 81. *100. Fat 82. •750. 

Becker F. Ueber die Betriebskosten des elek- 
trischen Lichts. L. 83. 732. 

Bee York L. Gaserzeugungsapparat. Fat. 85. •506, 

Beides C. Gasbrenner. Fat. 82. ^541. 

BelHes U. Lampe fflr den Eisenbahndienst. Fat. 
84. ^129. 

Behaynln F. G. G. Apparat zur Herstellung von 
Wassergas. Fat. 81. *483. 

Dehn. Entfernung des Graphits aus den Retorten. 
78. 448. 

Behne A. Verfahren, Maschinentheile innen u, 
aussen mit gegossenen Ueberzügen zu versehen, 
Fat. 84. ♦245. 

Behne F. Schutzvorrichtung für Fabrikthermo 
meter. Fat. 84. •446. 

Belachanal B. u. Mermet A. Stickoxyd-Schwefel- 
kohlenstoff-Lampe. L. 75. 101. 

Belachanal u. Vincent 0. siehe Vincent O. u 
Delachanal. 

Belahaye. Kosten elektrischer Glühlichtbeleuch 
tung im Verhältniss zur Gasbeleuchtung. 83, 
761. Ber. 904. — Leuchtkraft verschiedener 
Bogenlampen. L. 85. 754. — Die Wasseigas- 
;frage u. deren gegenwärtiger Stand in Frank- 
reich. L. 87. 550. 

Digitized by 



, Google 



172 



Beleuchtungswesen. — 11 . NamensregiBter. 



Delahaye M. Die Kosten verschiedener Arten 
künstlicher Beleuchtung in Bezug auf die Gon- 
currenz mit dem Gas. 87. 770. 

Delahaye Ph. Der Beigbau. L. 76. 739. — Zahlen- 
tabellen für die Leistungen von Gasrohrleitungen. 
L. 82. 683. 

Delaire J. F. Auslöschvorrichtnng an Petroleum- 
lampen. Pat. 82. *59. 

Delamare-DebontteTille E. u. Malandin L. Gas- 
kraftmaschine. Pat 86. ^558. — Apparat zum 
Verdampfen von Kohlenwasserstoffen zwecks 
Erzeugung von Betrlebsgas. Pat 87. •684. — 
Kegulator für Gaskraftmaschinen. Pat 87. *d37. 

Delaporte G. A Co. Gasbrenner. Pat. 87. »ÖOG. 

Delean N. F. u. Fr^res H. Apparat zur Erzeug- 
ung eines für Beleuchtungs-, Heiz- u. motorische 
Zwecke geeigneten Gases. Pat. 82. ^566. 

DellmaBn. Ueber die graphische Darstellung des 
Brennkalenders. 84. 797. 

Dellone T« Petroleumrundbrenner. Fat. 87. ^337. 

Delmas-Az^ma H. Gasbrenner mit Heisslnft- 
zuführer. Pat. 86. *366. — Ueber Beleuchtung. 
L. 87. 1045. 

Delphin-Bandelot. Beleuchtungsbrenner. L. 75.26. 

Delta. Schwefel im Steinkohlengas. L. 80. 21. 

Demanet Ch. Der Betrieb der Steinkohlenberg- 
werke. L. 85. 847. 

Demar^ay £• u. Oahours A. siehe Cahours A. u. 
Demar9ay £. 

Denayronze. Submarine-Lampe. L. 77. 235. — 
Die elektrische Lampe von Jablochkoff. 77. 297. 

Denayronze-Boaquayrol siehe Bouquayrol-Denay- 
rouze. 

Denfer J. Die Dampfkessel mit Rücksicht auf 
ihre industrielle Verwendung. L. 79. 735. 

Denis & Co. Absperrschieber für Dampf-, Gas- 
u. Wasserleitungen. L. 74. 666. 

Denny W. Kochen u. Heizen mit Gas. L. 82. 
120. 

Deny £« Die rationelle Heizung u. Lüftung. L. 
86. 92. 

Deppe u. Jüngst siehe Jüngst u. Deppe. 

Depretz. System der elektrischen Transmission 
u. Vertheilung des elektrischen Stromes. L. 82. 52. 

D^ri M. u. Zlpernowsky C. Transformator. L. 
85. 754. — Elektromotor. Pat. 85. 872. 

Derral E. Gasdruckregulator. Pat. 86. ^933. 

Derval u, Parsy siehe Parsy u. Derval. 

Dery J. Apparat zum selbstthätigen Reguliren 
des Ausflusses von Leuchtgas etc. Pat. 87. *509. 
— Vorrichtung zur Rogulirung des Gasstromes 
an Carburationsapparaten. Pat 88. *377. 

De£|jardin8-Lleax £• u. Bara Aug. siehe Bara 
Aug. n. Desjardins-Lieux E. 

Despecher H. Apparat zum Destilliren wasser- 
stoffhaltiger Stoffe. Pat. 80. 692. 



Desprin Ch. Lampe für Näh- u. ahnliche Ma- 
schinen. Pat 82. *749. 

Desrameanx 6. Beschreibung einer elektrischen 
Bogenlampe. L. 88. 883. 

Desslrier L. Apparat zum Aufheben des Gas- 
druckes in den Retorten bei der Leuchtgas- 
fabrikation. Pat. 80. *616. 

Detombay A. Darstellung von Eohlenziegel. L. 
77. 746. 

Detto W. Oellampe. Pat. 82. •534. '748. - Selbst 
thätig wirkendes Absperrventil für Schiebdampen. 
Pat 83. ^499. 

Dette W. u. Schneider B. siehe Schneider B. n. 
Dette W. 

Deutsche Edisongeseilschaft. Lichtstärke -Regn- 
lirungsapparat für Glühlampen. Pat 85. *281. 
— Bogenlampe für Parallelschaltung mit Glüh- 
licht 85. 45;. 

Deyllder J. u. Du Bleux siehe Du Bieux a. De- 
Tilder J. 

DeTille. Ueber hohe Temperaturen. L. 74. 727. 

Deville H. Saint - Glalre. Die Gasleitungen n. 
der Untergrund Ton Paris. 80. 675. 

Dewar J. Ueber die Möglichkeit, hohe Tempera- 
taren photometrisch zu messen. L. 74. 41. 

Dewey Fr. P. Ueber Porosität u. spedfisches 
Gewicht Ton Coke. L. 84. 280. 

Dias £. Manometer mit Alarmapparat fflr Gas- 
anstalten. 8L *67. 126. 

Dlbblts H. G. Ueber das SAttigen der Luft u. 
des Leuchtgases mit Wasserdampf u. über das 
Trocknen derselben. L. 76. 422. 

Dlbdin W. J. Studien über die Terschiedenen 
Lichtemheiten. 88. 1135. 

Dick. Darstellung u. Eigenschaften des Delta- 
metalls. 84. 671. 

DlckA. Stopfbüchse für Luftcompressionsappar&te. 
Pat. 76. 87. 

Dick A. A Co. Darstellung Ton Kupferzinn- u. 
Kupferzink-Legirungen. Pat. 85. 416. 

Dick T. W. B^^enerativofen. L. 84. 890. 

Dickson J. F. Luft- u. Gasmaschinen. Pat 76. 
317. 

Dlederlchs. Zündvorrichtung für Gaskraft -Ma- 
schinen. Pat 88. •lOn. 

Dlehl L. Schilling's Statistik der Gasanstdten 
. Deutschlands, Oesterreichs u. der Schweiz etc. 
4. Auflage. L. 86. 33. ~ Deutsche Normalkerze 
u. Amylacetatlampe. 86. 1024. — Ueber Schmier 
material. 87. 1007. — Ueber den Anschluss der 
Blitzableitungen an Gas- u. Wasserrohre. 87. 
1066. 

Dieterich Ch. F. Gasofen. 79. 107. — Gasbereit 
ungsapparat Pat. 82. *126. 

Dietrich. Ueber die elektrische Beleuchtung durch 
Glühlampen. L. 83. 60. — Ueberblick Ober den 



üigitized by ^<JKJKJWl\^ 



BelenchtangBwesen. — U. Namensregister. 



173 



heutigen Stand der Elektrotechnik. L. 88. 166. 
— Die elektrischen A^amnlatoren. L. 85. 396. 
~ Ueber Verwendung von Batterien zur elek- 
trischen Beleachtnng. L. 86. 758. — Die elek- 
trische Beleachtnng der Eisenbahnsflge. L. 87. 
651. 

Dietrich W. Die heutige Elektrotechnik. L. 87. 
19& 

Dietrich u. Krell. Reflector als Schutsschirm. 
Pat. 88. ♦380. 

Dietz A Co. Normalpetroleumbrenner. L. 75. 864. 

Dilkes J. u. Goldsmith 0. Verbesserter Kaffee- 
röster. Pat. 74. 148. — Rohre durch Schiess- 
pnlver zu reinigen. Pat 74. 149. 

Dillinger W. Anwendung von Gasöfen bei der 
Tafelglasfabrikation. L. 77. 412. 

Dinevr. Ueber Verbrennung der Gase u. die 
Leistung der Winderhitzungsapparate. L. 76. 522. 

DlnsBore Gas-Company. Gasretorte. Fat. 88. *1124. 

Ditschlleld S. J., Watson G. u. ChUds J. siehe 
Childs J., Ditschfield 3. J. u. Watson G. 

Ditnar B. Brenner fOr Mineralöllampen. Pat. 84 
•129. — Dochtbewegung für Rundbrenner. Pat. 
86. •903. 

Dlttmar B. Ausloschvorrichtung für Rundbrenner. 
Pat 83. •66. — Vasenring fflr Petroleumlampen. 
Pat. 88. *66. 

Dlttmar W. Die Zusammensetzung des Leucht- 
gases. 76. 758. — Hebungen fOr die quanti 
tative chemische Analyse. L. 87. 1175. 

Dixon Aria Ch. Neuerung an Moderateur- oder 
Carcellampen. Pat. 88. ^921. 

Dixon H. Die Verbrennung von Kohlenoxyd u. 
Wasserstoff. L. 86. 697. 

Dixon H. B. Veränderung der Leuchtkraft des 
Steinkohlengases bei längerem Aufbewahren. 
L. 82. 86. 

Dodge J. Exhaustor. Pat. 75. 750. 

D^hring C. Herstellung yon Rohren mit Glaskem 
u. einer HQlle aus Papierschichten u. Holscement. 
Pat. 87. •617. 

Ddnneweg H. Vorrichtung cur Verhinderung des 
Zurücksinkens des Lampendochtes. Pat. 84. *570. 

DSrffeL Thermoelektrische Säule. L. 75. 142. 

DSring. Ueber GeneratorOfen, System Hasse. 
79. 719. 

Dollftis. Dollfus' Einflusfl auf die Gasbeleuchtung 
in SQddeutschland. 87. 449. 

DoUf^ E. Beitrage zur Eenntniss des Holsgeistes 
u. dessen Fabrikation. L. 74. 793. 

Donath Ed. Die Prüfung der Schmiermaterialien. 
L. 81. 20. 

Donkin. Horisontalmaschine. L. 74. 343. 

Doremus W. u. Strattan S. u. J. siehe Strattan 
8. u. J. und Doremus W. 

DeriTelP. Zur Geschichte desFttkalgases. L. 75. 621. 



Borp W. A. Tan u. Behr A. siehe Behr A. u. 
Dorp W, A. van. 

Dorp W. A. Tan u. Harpe C. de la siehe Harpe 
C. de la u. Dorp W. A. van. 

Donbrava St. Bericht Aber die Dynamomaschinen 
u. Beleuchtungsanlagen auf der Wiener Elektri- 
dtats-AuflsteUung. L. 84. 24. 

Dongall. Mechanischer Rost mit Rauch versehrung. 
L. 79. 137. 

Douglas J. Die systematische Untersuchung der 
Gasmesser bei den Ck>nsumenten. 75. 675. 

Donglas J. N. Beschreibung eines Leuchtthurmes. 
L. 76. 740. — Brenner. Pat 82. •531'. 

Donglas S. Ueber Gasbehälterbassins aus Beton. 
74. 574. — Herstellung von Beton. 74. 575. ~ 
Prüfung des Cements auf seine Gate. 74. 575. 

Donillot. Wirkung der Flamme auf elektrische 
Körper. L. 76. 150. 

DowBon J. Apparat sur Herstellung von nicht- 
leuchtendem Heizgase. Pat. 85. •lOS. -- Wasser- 
gas. L. 85. 476. 

Dralle R. Anlage u. Betrieb der Glas&briken. 
L. 85. 169. 

Dransard E. Verarbeitung des Gaswassers auf 
Ammoniumsulfat. L. 75. 411. 

Draper. Einheitslampe für Photometrie. 80. 708. 
Anmerkung. 

Draper J. C. Darstellung von Zirkoncylindem 
fflr das Hydrooxygenlicht. L. 77. 746. 

Dredge J. Elektrische Beleuchtung. L. 88 103. 

Dreesmann Pennlng T. u. Bloek B. siehe Block 
B. u. Dreesmann Penning T. 

Droher E. Ursachen der Phosphorescirung der 
leuchtenden Materie. L. 82. 152. 

Drehschmidt H. Verfahren u. Apparat zur Be- 
stimmung des Schwefels im Leuchtgas. 88. •422. 

Drosch F. Hahnsteuerung für Gaskraftmaschinen. 
Pat. 88. 1018. 

Drescher R. Retortenanlage für Oelgasbereitung. 
Pat. 81. •102. L. 84. 890. — Apparat u. Ver- 
fahren zur Erzeugung von Leuchtgas aus flüssigen 
Gelen. Pat. 81. ^480. — Oelgasretorte. Pat. 83. 
♦420. Pat. 84. •198. •199. 

Dresser W. G. Die Vortheile der Generatorfeuer- 
ung mit Recuperation. L. 82. 408. 

Dressler. Zur Gasreinigung. 75. 52. 

Dreyer B. Apparat zur Gewinnung von Lampen- 
russ. Pat. 85. •SOS. 

Dronler P. Neuerung an Magnesialampen. Pat. 
88. 919. 

Dronler n. Tolsln siehe Voisin u. Dronier. 

Drory. Gasprüfer. L. 79. 137. 

Drory H. Theerfeuerung. 86. ^771. 

Dronx L. Apparat zur Verseifung der Fette. 
L. 76. 51. 688. 



Digitized by 



Google 



174 



Beleuchtangsweeen. — II. NamensregiBter. 



Dronx L. u. Lame Y. Theorie a. Praxis der Fa- 
brikation von Kerzen u. Seifen. L. 87. 471. 

Drown F. T. UnterBuchungen Aber den Einfluss 
der Vercokung auf den Schwefelgehalt der Brenn- 
stoffe u. über die Formen, in welchen sich der 
Schwefel in den Kohlen findet. L. 82. 300. 

Drzymalla Th. ununterbrochen arbeitender Rohr- 
reinigungsapparat Fat. 85. 635. 

Duboü J. L. Hähne. Fat. 77. 239. 

Dnbos Fr« Apparat cum Carburiren von Luft. 
Fat. 85. *507. 

Dnekham H. A. F. Gasdruckregulator für Eisen- 
bahnwagen. Fat. 77. 17. 

Dfirre. Oonstruction u. Bau von Vercokungs- 
Apparaten. L. 79. 327. — Bericht über die 
Thätigkeit der Gasfeuerungs-Commiesion des 
Aachener Bezirksvereins deutscher Ingenieure. 
L. 81. 166. — Ueber Wasseigas. L. 82. 528. 786. 

Dllrre £• F. Studien über die Ausnutzung der 
Wärme in den Oefen der Hüttenwerice. L. 76. 
354. — Die Herstellung äusserer üeberzüge auf 
Gusseisen zum Schutze gegen Oxydation u. zur 
Verzierung. L. 77. 113. — Allgemeine Hütten- 
kunde. L. 77. 602. — Neuere Gesichtspunkte 
in der englischen Elsenindustrie. L. 79. 759. — 
Die calorische Behandlung des Hochofenbetriebs. 
L. 88. 230. 

Dllrre B« Regeneration oder Recuperation. L. 77. 
599. 

DueBnel L. Gaslöthkolben. Fat. 81. *106. 

Dnfee E. Verbesserung an Reinigungshorden. 
Fat. 74. 638. 

Dngett W. u. Jennlngs £• Bei erhöhter Tempe- 
ratur selbstthätiges Absperrventil für Gas- u. 

if^ Oelleitungen. Fat. 85. ♦788. 

Dngoet 6« Ueber die elektrischen Einheiten. 
L. 82. 300. 

Duisburg L. v. Walzenförmiger Rost. Fat 85. *665. 

D^Jardln-Beanmets. Die Steinkohlenindustrie in 
Belgien. L. 88. 947. 

Dukas 8. Elektrischer Gasselbstentzünder und 
-Selbstlöscher. Fat. 82. •416. 

Duke J. Düngemittel. L. 83. 657. 

Dumas. Gutachten über die Frage der Leucht- 
gasreinigung u. des in Faris organisirten Control- 
dienstes. L. 78. 632. 

Du Moncel Th. Beschreibung u. Theorie der 
Gramm'schen Maschine. L. 74. 491. — Launay's 
Apparat zum Anzeigen des Gasdruckes. L. 75. 341. 
— Elektrische Lampe. L. 76. 385. — Ueber die 



Reynier'sche Incandescenzlampe für elektrisches 
Licht. L. 79. 759. — Ueber Edison's Erfindungen. 
80. 34. — Apparat zur elektrischen Registrirang 
des Wasserstandes in Reservoiren. L. 80. 719. 

— Apparat zur Gasreinigung. Fat. 82. *566. — 
Die elektrische Beleuchtung. L. 84. 730. 

Dnnkan J. Apparat zur Behandlung von Sielwassem 
u. anderen ammoniakhaltigen Flüssigkeiten. Pat 
85. 176. — Apparat zur Gewinnung von Am- 
moniak aus Sielwassem. Fat. 85. 448. 

Dunlop. Ueber Gasbereitung nach dem Patent 
Aitken-Young. 77. 592. 

Dnpr^. Ueber Verarbeitung von Nebenproducten 
der Gasfabrikation. 84. 884. 

Dnprey F. Calculation für die Verarbeitung des 
Steinkohlentheers auf Anthracen. L. 76. 150. 

Dupuy. Ueber die Kosten der elektrischen Be- 
leuchtung. L. 80. 685. 

Dupuy J. Selbstthätiger Gasdurchlass für Koch 
u. Heizapparate. Fat. 85. *dll. 

Durand £• Buchführung der Gaswerke. L.74. 7d3. 

— Jahresbericht für Gusbeleuchtung u. -Heisong. 
L. 74. 703. L. 85. 256. — Darstellung von ctjho- 
nisirtem Wassergas nach Lowe's Frocess. L.76.3d5. 

Durand F. Jahrbuch der Steinkohlengasindustrie. 
L. 87. 835. 

Du Rieux u. Devllder J. Gasbereitungsapparat. 
L. 75. 621. 

Dusaalt Cta. Kraftmaschine für den Betrieb mit 
schweren Theerölen oder Fetroleum. 79. 190. 

Dwelshanvers-Dery van. Besprechung der ^- 
schinen auf der Weltausstellung in Wien. L. 74. 
41. — Die Siemens-Motoren. L. 74. 386. 

Dwight. Das Wassergas. L. 80. 136. 

Dwigbt 0. S* Apparat zur Herstellung von Wasser- 
gas zu Leucht- u. Heizzwecken. Fat. 82. •äi. - 
Neuerungen in der Erzeugung von Wassergu 
u. den dabei angewendeten Apparaten. Pat 83. 
»624. 

DworzÄk H. Ueber den Nutze£fect von Feueraogs 
anlagen. L 85. 256. 

Dyckerhoff £• Prüfung von Fortland -Gement. 
77. 75. — Bestimmung des Nutzwerthes hydrau- 
lischer Mörtelmaterialien. L. 78. 243. 578. - 
Ueber Cement- u. Betonarbeiten. 84. 717. — Ueber 
Betonbauten. 88. 740. *760. 

Dye F. Warmwasserheizung für private u. öffent- 
liche Gebäude. L. 87. 895. 

Dyson S. Prüfung des Gaswassers. L. 83. 733. 
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Eades W. a. W. T. Rohrabschneider mit Wend- 
eisen. Fat. 74. 112. 

Easton £. Elektrische Lampe. Fat. 82. •Ml. 

EstOB u. Latham. Gewindschneideapparate für 
Gasrohre. L. 77. 113. 199. 

Ebele. Bunsenbrenner aus Glas. L. 78. 478. 

EbellBgr A« Gasfeuerung. Fat. 81. *101. 

Ebengrerentb L. R, t. Ueber die Fötsch'sche 
Schachtabteufungs-Methode u. ihre Anwendung. 
L. 85. 477. 

Eberdt H. Ueber Gammiverdichtungen bei Gas-, 
hanptrohrleitungen. 84. *77d. 

Ebert R. Die Sauerstoffschwankungen u. die 
Kohlensäure der Atmosphäre. L. 85. 447. 

Eekardt E. Brenner far flüchtige Kohlenwasser- 
stoffe. Fat. 85. *3d. 

Edelmann M. üeber die Grundsflge der Strom- 
erzeugung u. Lichtproduction. 82. *847. — Ueber 
elektrische Maasseinheiten u. elektrische Mess- 
ungen. 88. •86. 

Eder J. M. Fhotometer. L. 80. 348. — Spectro- 
graphische Untersuchung von Normal -Lichtquellen 
a. die Brauchbarkeit der Letzteren zu photo- 
chemischen Messungen der Lichtempflndlichkeit. 
L. 85. 756. 

Edison Th. Theilung des elektrischen Lichts. 79. 
145. - Elektrische Lampe. 79. 145. »ISö. L. 
79. 827. — Magneto-elektrische Maschine. L. 79. 
327. 79. 686. 82. ♦79. L. 82. 86. 301. L. 83. 
731. — Elektrische GlOhlampen. 80. 38. 82. 75. 

— Elektrische Lampe. Fat. 80. 320. Fat. 81. 
•240. Fat. 82. •Sl. »345. Fat. 88. •302. ^417. 
*539. — Mittel zum Messen u. Registriren elek- 
trischer Ströme. Fat. 82. •539. »792. — Mess- 
apparat zur Bestimmung der Stärke elektrischer 
Ströme. Fat. 82. ^822. — Verfahren u. Appa- 
rate zur Herstellung von Kohlenstreifen für 
GlühlichtUmpen. Fat. 88. ^417. — Uebertrag- 
ung der Elektricität Fat. 84. 167. — Herstell- 
ung von Kohleconductoren fflr elektrische Glüh- 
lichter. Fat. 84. 698. — Erreugung u. Vertheil- 
ungsweise der Elektricität für Beleuchtungs-, 
Heiz- u. Kraftabertragungszwecke. Fat. 85. *105. 

— Stromkreisregulator. Fat. 85. *259. 
EdlsoB-HopkinsoK« Dynamomaschine. L. 85. 169. 
Edison u. Otto. Lichtmeseapparat fflr photo- 

graphische Zwecke. L. 85, 475. 

Edgerton. Ueber Fetroleumgas. 75. 100. — Oxy- 
Hydro-Carbon-Licht L. 75. 746. — Fhotometer 
mit Normallampenlicht L. 79. 138. 

Edmunds k Co. Apparat zur Ein- u. Ausschalt- 
ung von elektrischen Incandescenzlampen. L. 
82. 652. 



Eduards D. 0« Sparsamkeit in der Erzeugung u. 
in dem Gebrauche von Wärme. L. 74. 703. 

Edwards E. Gaskraftmaschine. Fat 82. •ISO. L. 
82. 302. 408. Fat 88. •455. 

Effenterre t., Thiercelln F. u. Morln J. siehe 
Morin J., Effenterre v. u. Thiercelin F. 

Effer. Gasselbstzünder. 78. 376. 

Effer W. Ueber den elektrischen Gasanzünder 
von Fox. 78. 354. — Selbstthätiger Anzfindungs- 
u. Auslöschungsapparat für Strassenbeleuchtung. 
Fat. 80. ^286. — Gasselbstentzünder. Fat. 80. 
•726. 

Egers u. Arnold siehe Arnold u. Egers. 

Eggers B. u. Markus 8. siehe Markus S. u. Eggers B. 

Eggert W« Dochtabschneider fflr Rundbrenner. 
Fat 84. •361. 

Eggerts y. Ueber die Analyse der Ofengase. L. 
88. 373. 

Egner Fr. Gasmesser mit Freisanzeiger. L. 80. 
552. — Apparat zur Darstellung von Leuchtgas. 
L. 88. 732. 

Ehlers« Apparat zur Scheidung des Dampfes von 
mitgerissenem Kessel wasser. L. 79. 522. 

Ehlers Th. Rohrdampfkessel. L. 78. 21. 

Ehrenberg A. Apparat zur FrOfung des Fetro- 
leums auf Entflammbarkeit. Fat. 84. *200. 

Ehrendorfer A. Dampfkesselfeuerung mit Goke. 
86. •So. 

Ehren werth J. v. Zwei neue Frocesse der Eisen- 
erzeugung. L. 83. 374. — Die Regeneration der 
Hochofengichtgase. L. 84. 358. L. 85. 103. -- 
Zur durecten Gasfeuerung mit in Regeneratoren 
erhitzter Luft. L. 85. 814. L. 87. 198. 

Ehren werth W. Ueber Wassergas u. dessen Be- 
deutung als Brennstoff. 84. 441. L. 84. 504. 

Ehret A. Heizbrenner. L. 75. 412. 

Ehrhardt. Verwerthung von Brennstoffabfällen. 
L. 79. ^59. 

Ehrhardt A. Theeipreis u. Theerfeuerung. 85. 918. 

Ehrhardt H. Erzielung dichter Verschlflsse u. 
haltbarer Verbindungen. L. 76. 688. 

Ehrich u. Orftts. Brenner fflr Dochtlampen. Fat. 
81. ♦70. Fat 82. •533. 

Ehrlich M. u. RSssler H. siehe Rössler H. u. 
Ehrlich M. 

Eichelbrenner u. MflUer siehe Mflller u. Eichel- 
brenner. 
i Eichholz. Apparat zur Darstellung von Oelgas 
fflr Fabriken, Frivathäuser, Hotels. L. 76. 150. 

Eisele. Sicherheitsapparate zum selbstthätigen 
Abstellen von Gasmotoren bei unvorhergesehenem 
Ausbleiben des Kflhlwassers. 87. •350. 
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Eisenwerke Gagrgrenaii s. a. FlOrscheim a. Beiig- 
mann. — Gasconsomregulator. Fat 87. *508. — 
Magnesiamlampe. Fat. 88. *il22. 

Eitle €• CokezerkleinenmgsmaBchine. L. 85. 100. 
~ Ueber Cokeserkleinerang. 86. *924. 

Eitner Fr. Yorrichtang zur Gontrole der Rauch- 
gase. 81. 125. 82. 74. — VerbesBerang an Luft- 
condensatoren. 81. 720. — Ueber den Klönn- 
Bchen Ofen. 81. 721. — Ersatz der Vereins* 
Normalkerze beim Fhotometriren durch ein Benzol- 
flämmchen. 81. 722. — Ueber Hawe's Automat. 
82. 735. — Ueber die Gasversorgung im Deut- 
schen Reich. 83. 435. — Benzinlampe für photo- 
metrische Zwecke. 85. ♦799. — Kippberiesel- 
ungsapparat 86. ♦IB. Anm. — Aufsuchen von 
Gasausströmung mittels Falladiumpapiers. 86. 
73tt. — Ueber die Wenhamlampe. 87. 316. — 
Ueber die Heizung von Gasbehälterbassins. 87. 
348. — Ueber Glycerin u. über Ohlormagnesium 
als Füllmasse für Gasuhren. 88. 1106. 

Elektrotechnische Fabrik Gannstatt. Herstellung 
der Kohlenfäden für Glühlampen. Fat. 85. 259. 

Elges W. Quetschhahn. Fat. 85. ♦420. 

Elllot. Stationsregulator. L. 74. 491. — Die Be- 
leuchtungsapparate der Leuchtthürme von Ame- 
rika, England u. Frankreich. L. 75. 342. 

Elliot A. H. Anthracen aus Wassergastheer. L. 85 
277. 

tlllls A. W. Darstellung von werthvollen Fro- 
ducten aus Ammoniakwasser. Fat. 74. 611. 

Ellissen M. A. Die Gaaindustrie in Frankreich. 
88. 689. 

Eisner u. Heinzerllng. Herstellung der Kohlen- 
briquettes u. Fresskohleo. L. 86. 171. 

Elster 8. Ueber Umarbeitung der Gasuhren auf 
Metermaass u. die dabei zur Verwendung kom- 
menden Metalle. 74. 490. — Versuche mit den 
Sugg'schen u. Giroud'schen Brennern. 79. 538. 
— Das Wassergas als Ersatz des Steinkohlen- 
gases. 80. 409. — Fortschritte in der Gonstruc- 
tion von Gasbrennern. 80. 459. — Ueber Sicher- 
heitslampen. 80. 565. — Die Fehler der Fhoto- 
metrie durch Vergleichung weissen u. gelben 
Lichtes. 80. 606. — Bestimmung der Leucht- 
kraft der Siemens-Brenner. 81. 563. — Rege- 
nerativ-Gasbrenner. 82. 555. Taf. 7. — Ueber 
die Vereinsphotometerkerze. 82. 698. — Reise- 
notizen über die Nürnberger u. die Münchener 
Ausstellung. L. 83. 165. — Gasdruck-Reductions- 
regulator. Fat. 84. ♦171. — Vorrichtung zur Re- 
guUrung des Wasserstandes für Druckregulatoren 
mit durch Wasser belasteter Glocke. L. 85.476. 
Fat. 86. ♦669. — Ueber den Gasmesser mit 
Doppelzählwerk, Fatent Wybauw. 86. ♦648. — 
Ueber den Betrieb der Gasanstalten in Berlin u. 
Brüssel. L. 87. 198. — Die Fhotometrie in der 



Fraxis. 87. 978. — Ueber Messungen mit Dib- 
din's Radialphotometer. 87. 979. Berichtigang. 
1060. — Winkelphotometer.. 87. *1094. — Ueber. 
den Stand der Fhotometrie in England. 88. 46. 

— Einrichtungen zur Lüftung mit Gas beleacb- 
teter Räume. 88. 815. — VeigleiChsköiper für 
Lichtmessungen. Fat. 88. ^827. — Messung der 
Lichtstärke der elektrischen Beleuchtung gegen- 
über der gewöhnlichen Strassen beleuchtung. 88 
♦1080. 

Elster J. u. Geitel H. Ueber die Elektricitftt der 
Flammen. L. 84. 825. 

Enimens 8. H. Verbesserte Apparate für Leacht- 
u. Heizzwecke. Fat. 74. 112. 345. 

Emmerich B« Gutachten über Leuchtgasvergiftr 
ung u. die Mittel zu deren Verhütung. 85. 12. 

Emmert Ang. u. Beingmber Fr. Ueber die 
zwischen dem Naphtalin u. Acenaphten sieden 
den Steinkohlentheeröle. L. 82. 563. 

Endenthum H. Anfrage wegen Oefen zum Er- 
hitzen von Flattbolzen. 74. 407. — Ausbesser- 
ung schadhafter Theervorlagen während des Be- 
triebs. 76. 15. 

Endhoren A. J. van« Fraktischer Wink fOr Gas- 
beleuchtung. L. 78. 704. 

Endlweber J. Ueber die Gontrebalance bei Gas- 
Cubicir-Apparaten. 79. ^154. 

Engelhardt. Ueber den Schutz gusseisemer Rohre 
gegen Einwirkung saurer Wasser durch Cement- 
überzug. L. 74. 793. 

Engels E, u. Wesselmann B. Gewindeschneid- 
kluppe. Fat. 88. ♦680. 

Engländer R, Verhältniss des Kohlenconsuins 
zur Dampfproduction. L. 77. 113. 

Engler €• Apparat zur Früfnng des Fetroleum 
L. 80. 236. L. 81. 18. 81. 156. Taf. 3. - Die 
Fundstätten des Fetroleums mit besonderer Be- 
rücksichtigung der deutschen Erdöllager. L. 81 
732. — Der Fetroleumbrenner von Hinks. 83. 
164. — Neue Gasbrenner. L. 83. 166. — Dettes 
Fetroleum-Moderateurlampe. L. 83. 167. — Ge- 
winnung von Ammoniaksalzen aus Fäcalien. L 
83. 377. — Ueber neuere Gasbrenner. 83. ♦iOB. 

— Ueber den Zusammenhang zwischen Leucht- 
kraft , Siedetemperatur u. Entflanmiungspanlct 
des Fetroleams. L. 85. 500. — Beitrage «ir 
Kenntniss der Staubexplosionen. L. 85. 731.— 
Ueber den Grehalt der verschiedenen Erdöisorten 
an Fseudocumol u. Mesitylen. L. 85. 901. - 
Apparat zur Bestimmung der Viscosität der 
Gele. L. 86. 54. — Das Erdöl von Baku. L. 
86. 728. 758. 974. Anm. — Die deutschen En)- 
öle. L. 88. 769. 

Engler €• u. Haas R. Die Früfung des Petn> 
leums auf seine Feueigefährlichkeit. L. 81. 1^7. 
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Encrler a. Lewin. Vergleichende Versache aber 
die Eigenschaften des kaukasischen a. amerika- 
nischen Erdöls. L. 87. 169. 

Encrlsr C. n. Stobmann F. Handbach der tech- 
nischen Chemie. L. 74. 704. 

Enrichers« Zusatzkohlen, Petroleum, Naphta, Al- 
bertit etc. rar Erhöhung der Leuchtkraft des 
Gases. L. 77. 199. 

Erber A. Handlaterne mit Petroleumfreibrenner. 
Pat. 83. »66. •380. 

Erber €• T. Petroleumhandlaterne. Pat. 81. *403. 

Erdmenger L. Ueber Veränderungen des Port* 
landcements beim Lagern. L. 75. 412. — Kohlen- 
säure-Aufnahme des erhärtenden PorÜandoement- 
ginsses. L. 76. 491. 

Erhard. Tabellen zur Feuerungskunde. L. 78. 308. 
— üeber die Wirkung des Wasserdampfes in 
Gasgeneratoren. L. 81. 791. 

Erismann F. Verunreinigung der Luft durch 
künstliche Beleuchtung. L. 77. 12. 

Erlenmeyer E. Ueber die Darstellung von Aethylen. 
L. 78. 705. 

Ernst £• Vergasung von Melasseschlempe. Pat. 
81. 669. 

Erpf. üeber Entmischung des im Gasbehälter 
aufgespeicherten Leuchtgases. 84. 843. 

Eschka A* Schwefelbestimmung in Mineralkohlen 
u. Ooks. L. 74. 548. 

Esilmann A. Einwirkung von Aetznatron auf 
Schwefelcyanverbindungen. L. 75. 141. — Reinig- 
ung von braunem Ammoniumsulfat. L. 76. 
151. 

Essberger J. Begenerativgaslampe. Pat. 85. 
•340. 



Et^ve E. u. Lallement Ch. Motor, betrieben 
durch ein Gemenge von Luft u. flüssigen Kohlen- 
wasserstoffen. Pat. 88. •455. 

Etherldge B. Ueber die Kohlenlager der briti- 
schen Inseln. L. 74. 727. 

Etienne L. Bohrverbindung. Pat. 87. ^687. 

Europftische Wassergas-Actiengesellschaft. Um- 
schaltvorrichtung für Wassergasapparate. Pat. 
87. 473. — Neuerung an Wassergasapparaten 
zum Zwecke der Dampferzeugung. Pat. 87. *473. 
— Anordnung zur Dampferzeugung bei Wasser- 
gasapparaten. Pat. 87. *508. — Einrichtung an 
Wassergasgeneratoren zur Abdestillirung des 
frischen Brennmaterials. Pat. 87. *616. — Sicher- 
heitskanäle an Schiebern u. Mehrweg -Hähnen 
zur VerhOtui^ der Vermischung von Flüssig- 
keiten u. Gasen. Pat. 87. ^686. 

European Electric Company. Elektrische Glüh- 
lichtlampe. Pat. 88. •SOO. 

Enropeiska Wattengas Actiebolaget. Apparat zur 
oontinuirlichen Erzeugung von Wassergas. Pat. 



Evan J. J. Theerpumpe. L. 78. 24. 

£vrard Max. Apparat zum Waschen u. Sortiren 

von Kohlen. L. 75. 258. 
Ewin u. Nenmann. Universal- Gaskraftmaschine. 

L. 88. 230. 
Exner F. Ueber den Durchgang der Gase durch 

Flüssigkeitslamellen. L. 75. 253. 
Exner Fr. Zur Photometrie der Sonne. L. 87. 301. 
Efkmann J. F. Salpetrigsäureäther als Reagens 

auf Carbolsäure L. 83. 373. 
Eyndhoven A. J. van. Ueber die Bestimmung 

des Stickstoffs im schwefelsauren Ammoniak. 

88. 906. 



F. 



Faber dn Fanr. Ofen zur Vergasung klarer Brenn- 
stoffe. Pat. 81. *241. 

Fabian E. Apparat zum Versilbern einwandiger 
Lampenschirme. Pat 85. *584. 

Fabian H. W. Luftzuführungsrohr für Beleucht- 
ungsgegenstände. Pat. 80. *689. • 

Fabrldns €• u. M51dner W. Veigasungsretorte 
mit Sicherheitsventil . an Ligroinlampen. Pat. 
86. •258. 

Fabrielns C. u. Zawnel A. Gaserzeuger mit Be- 
gulator. Pat 87. •584. 

F&hndrich. Ueber Garburirung von Leuchtgas 
durch festes Naphtalin. 79. 698. 

Fahlberg C. u. List A. Darstellung von Saccharin- 
salzen. Pat 86. 930. — Darstellung von Saccharin. 
L. 87. 170. 

Qeneral-Reg. s. Journ. f. Oasbel. n. WMservera. 



Fahnel^elni 0. Incandescenzbrenner. 85. •326. 
801. — Herstellung u. Anordnung von Glüh- 
körpem zur Erzeugung von Licht mittels Wasser- 
gas. Pat 85. •533. Pat 86. •730. s. a. 86. 66. 

Fahrig. Elektrische Lampe. L. 79. 138. — Gas- 
behälterbau in Erlangen. 88. 902. 

Faignot-Chav^e J. Gasolinapparat Pat 82. 
•376. 
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Grether J. Druckreducirventil. Pat. 84. *246. 

Grey^ J. Mischkammer mit Regulator fflr Gas- 
maschinen. Pat. 85. *567. — Ventilanordnung 
zur Verminderung der Compression beim An- 
lassen Yon Gasmaschinen. Pat. 85. ^567. — Re- 
gulirvorrichtung fflr Gasmotoren. Pat. 86. *420. 

Grerenberg B. Apparat zum Reinigen oder Ab- 
sorbiren von Grasen. Pat. 86. •536. — Reinig- 
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ungsmasse zum Entschwefeln von Gasen u. 
Flüssigkeiten. Fat. 86. 987. 
(IreTille H. L. üeber den Gehalt des 8teinkohlen- 
theers an leichter Naphta u. den praktischen 
Leuchtwerth der letzteren fOr die Gasfabrikation. 

80. 599. L. 80. 589. — Bezeichnung des Ver- 
hältnisses der Beiniger zur Gasprodnction. L. 

81. 400. — Gewinnung von Schwefelkohlenstoff 
bei der Gasbereitung. L. 84. 357. 

GreTÜle W. üeber die bei der Compression von 
Petroleumgas resultirenden flQssigen Kohlen- 
wasserstoffe. L. 84. 672. 

Greyson P. u. Terly A. Verfahren zur Lösung 
von gehärtetem Theer. Fat. 88. 551. 

GriceR. FQllapparat für Gasretorten. Pat. 8B. •109. 

Grlce B. W. Verbesserungen in der Darstellung 
von Gas u. Coke u. den Apparaten dazu. Fat. 
74. 668. 

Grieb L. Gasrohrschlüssel. Pat 86. *455. 

Griffln J. T. Reifzange. Pat. 75. 103. 

Grimm G. R. Selbstthätig drehbarer Refiector, 
zugleich Rauch- u. Russvertheiler. Fat. 81. ^404. 

Grimston G. Beleuchtungsapparat. Fat. 84. *196. 

Grimston G. S. Regenerativ-Gaslampe. Pat. 84. 
•404. 

Grodzki M. u. Krftmer G. siehe Krämer G. u. 
Grodzki M. 

Grobe €• Dampfkesselanlage mit rauchloser Ver- 
brennung. L. 81. 47. — Vorrichtung zur Vor- 
wärmung der Verbrennungsluft bei Feuernngs- 
anlagen. Pat. 83. •814.' 

Grobe u. Llirmann. Generator zur Erzeugung von 
Heizgas. L. 78. 22. 

Gröger F. Die fossile Kohle, insbesondere die 
Kohlendepots der Gegenwart. L. 78. 306. 

Grohmann G« üeber den Körting'schen Exhaustor. 
74. 293. 7B. 50. 490. 76. 463. — Ueber die 
Normaltabelle für gusseiseme Flanschen- und 
Muffenrohre. 75. 547. — Ueber einheitüche Be- 
triebsberichte. 79. 589. — Ueber Defecte an 
Gasleitnngsrohren, speciell an den Einführungen. 

84. 634. — Zuleitungsrohre aus Schmiedeeisen. 

85. 621. — Ausstellung von Gasapparaten in 
Düsseldorf. 87. 834. 

Gross M. Apparat zur Erzeugung von Gas aus 
Kohlenwasserstoffen und überhitztem Dampf. 
Pat. 84. *734. 

Grosse €• F. E. Schutzcylinder auf Lampen- 
schirmen. Fat. 81. *402. 

Grosse W. "Ueber eine neue Form von Photo- 
metem. L. 87. 613. 

Grosse-Teste W. Die elektrische Beleuchtung in 
der Spinnerei zu Epinal. L. 78. 306. 

Grothe 0« Gaslampe mit selbstthätigem Vorwärmer. 
Pat. 81. •657. — Glockenzünder für Gasflammen. 
Pat. 82. •232. 



Grotowsky L. Paraffin- u. Mineralölgewinnung 
in der Provinz Sachsen. L. 77. 308. — Dar- 
stellung und Verwendung des Paraffinölgases. 
L. 77. 747. 

GroQSilliers H* de. Apparat zur Absorption von 
Gasen durch Flüssigkeiten. Fat. 84. ^574. 

Gronven H« Darstellung von schwefelsaurem Am- 
moniak aus dem Stickstoff der Bruch- u. Grfin- 
landsmoore u. Apparate hiezu. L. 79. B93. 
Pat. 81. ♦735. Pat. 83. *232. 

Grove. Die Motoren für das Kleingewerbe u. ihre 
Betriebskosten. 76. 669. L. 76. 689. 

Grove D. Luft- u. Wasserheizapparat mit Gene- 
rativ-(Gas-)Feuerung. Pat 88. *660. 

Grube E. Griff u. Brenner an Petroleumhand- 
lampen. Fat 84. ^572. — Laterne mit heraus- 
nehmbarer Handlampe. Pat. 8B. •232. -- Ver- 
stellbarer Halter für elektrische Lampenzftnder. 
Pat. 8B. »924. 

Gmber M. üeber Nachweis u. Giftigkeit des 
Kohlenoxyds u. sein Vorkommen in Wohnräumen. 
L. 84. 672. 

Grilneberg H. Apparat zur Verarbeitung von 
Gaswasser. L. 79. 138. — Continuirlich wirken- 
der Apparat zur Destillation ammoniakhaltiger 
Flüssigkeiten. Pat. 80. *448. L. 81. 400. 81.614. 
Taf. 6. Pat. 82. *231. •790. — Ueber die Am 
moniakproduction in den Cokereieu u. deren 
Einfluss auf den Preis des schwefelsauren Am- 
moniaks. L. 84. 549. — Destillationsapparat für 
Ammoniakwasser. Pat. 86. »477. 

Grüneberg u. Blum. Apparat zur Verarbeitung 
des Ammoniakwassers. 84. *267. 

Grilneberg u. Torster siehe Vorster u. Grüneberg. 

GrBnwald F. Bau, Betrieb u. Reparaturen elek- 
trischer Beleuchtungsanlagen. L. 87. 835. 

Gmis A. Lampenglocke mit Vorwärmung der 
Brennluft. Pat. 83. •845. Fat. 85. »löö. 

Gmlich B. Druckregulatbr für comprimirtes Gas. 
Pat. 82. *233. — Bau eines Gasbehälterbassins 
aus Beton. 85. 498. Ber. 576. 

Grnnd. Ueber Eisverstopfungen in Gasrohrlei- 
tungen. 88. 242. 

Gmndmann F. Sind die englischen Kohlen besser 
als die schlesischen. L. 74. 75. 

Gmndy G. Carburationsapparat. Pat. 77. 20. 

Grüner. Der Zug in den Schornsteinen. L. 75. 
463. — Ueber BirkeVs Sicherheitslampe. L. 83. 62. 

Gmner L. Ueber die Heizkraft u. aassification 
der Steinkohlen. L. 74. 636. 

Gmyter F. A. L. de. Laterne für Spinnereien 
u. Webereien. Pat. 88. •740. 

Gstöttner Ad. Die Wassersänlenmaschine von 
Ph. Mayer. L. 76. 122. 

Ga^gaen« Montirung der Ein- u. Ausgangsrobre 
von Gasbehältern. 83 759. — Kühlapparat zor 
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fractioniiien Condensatioii der Kohlenwasser- 
stoffe. 83. 759. — Vorschlag zur Verhinderung 
von Gasansströmungen. 84. 751. 

GK^gnin A. u. Parent L. Die praktische Ver- 
wendung des Stickstoffgehaltes der Steinkohle. 
L. 86. 756. 

Gfflcher B. J. Elektrische Lampe. Fat. 80. *693. 
81. 678.. 

Qihislierg B. Ueber die Verbrennung der flQch- 
tigen Kohlenwasserstoffe des Petroleums im 
Sauerstofl^iase. L. 78. 705. 

Günther Bm Vorrichtung an Lampenbrennern zum 
Heben von Zugcylinder u. Lampenschirm über 
das Brennemiveau. Pat. 80. 952. 

OHnther L. Selbstthätiger Gasanzfinder. L. 75. 
621. 

Oneronlt G. Vergleichung von Gas u. Elektricität 
in Besug auf Leuchtkraft u. Wärmeerzeugung. 
L. 83. 732. 

Giest. Elektrische Lampe. L. 80. 552. Pat.81.*625. 

Galchard u. Lton siehe Lion u. Guichard. 

6nichar4 F. u. Ttncent K. Sicherheitslampe. 

Pat. 83. uea 

Gniffnet £• üeber die Zusammensetzung der 
Steinkohle. L. 79. 412. 759. 

GnOleaame A. A Co« Maximum- u. Minimum- 
Manometer. 87. *230. — Gasmesser zur getrenn- 
ten Registrirung des Tages- u. Nachtconsums. 
Pat 87. •1139. •1176. 

Gnlnon B. T. de. Eine neue Methode von Gas- 
beleuchtung. L. 75. 622. 

GuUsehamtaroff. Die kaukasische Naphtaindustrie. 
L. 79. 759. 



Gnrlt A« Darstellung von Briquettes unter An- 
wendung Yon Magnesia-Ghlormagnesium als Binde- 
mittel. L. 79. 541. — Darstellung von -Briquettes 
unter Anwendung eines Gemisches Ton gebrann- 
tem Dolomit oder anderen magnesiahaltigen 
Körpern u. Chlor magnesium. Pat. 82. 343. 

Gusenberger H. Die Untersuchung der Schmier- 
öle u. Fette mit specieller Berücksichtigung der 
Mineralöle. L. 86. 639. 

Gnst. Gasbeleuchtung fQr Personenzüge der Kgl. 
Kiederschlesisch- Märkischen Eisenbahn. L. 74. 
42. — Einrichtung zur Darstellung von Oelgas 
für die Beleuchtung der Eisenbahnwagen nach 
Julius Pintsch. 74. 201. Taf. 8 bis 10. — Be- 
leuchtung der Eisenbahnwagen mit Leuchtgas. 
L. 76. 689. 

OnstaTSon G« Methode zur Auffindung aromatischer 
Kohlenwasserstoffe bei der Erdöl -Destillation. 
L. 88. 809. 

Gutermann« Ueber fossile Brennstoffe. L. 82. 340. 

Gnth« Oontrole der Arbeiten von Privat -Gas- 
installateuren. 88. 745. — Material zur Scrubber- 
füllung. 86. 13. 

Guthrie F. Wirkung der Abkühlung auf das 
Leuchten der Flammen. L. 75. 746. — Ein neues 
Photometer. 80. ♦120. L. 80. 137. 

Gattmann A. Taschenlateme. Pat. 81. •403. 

Guyard. Analyse von Gaskalk. L. 76. 815. 

GuKsi u. BavlEUU Lufterwärmer für Dampfkessel- 
feuerungen. L. 80. 685. 

Gwynne J. E. A. Betortendeckel. Pat. 77. 675. 

Gwynne A Co. Retortendeckel. 79. 82. — Gas- 
ezhaustor. L. 83. 418. 



H. 



Haaek B. Apparat zum automatischen Schliessen 
von Lenchtgaszuleitungsrohren zu beliebiger Zeit. 
Pat. 88. ♦952. 

Haas« Photometrische Versuche mit der Lampe 

von Muchall. 80. 704. 
Haas E« Trockener Gasmesser. Pat. 81. ^752. 

82. 744. — Gasmesser. Pat 88. 827. — Trockener 

Gasmesser (System Va). 88. 1065. 
Haas B* u. Engler C. siehe Engler 0. u. Haas R. 
Haase. üeber Steinkohlenerhitzung. 76. 731. 
Haase C. Bau des Teleskopgasbehftlters auf dem 

Gaswerk Grasbrook in Hamburg. 87. 591. 811. 

Taf. 7 bis 9. 
Haase F. A. Herstellung von Kohlen für Glüh- 
lichtlampen. Pat 83. 778. 
Haberer L« Die Schlagwettercommissionen. L. 

86. 758. 



Habets A. Verhütung von Explosionen schlagender 

Wetter in Kohlengruben. L. 77. 12. 412. 
Hache E« H. Apparat zur Verhütung zu hohen 

Gasdrucks. L. 74. 793. Pat 75. 104. 
Hackney W. Die Vercokung von Anthracit in 

Sfldwales. L. 76. 51. 
Haddan H. Neuerung an Glühlichtlampen. Pat 

84. *167. 
Haeckel E. Sicherbeitsverschlnss an Benzinleuch- 

tem. Pat 83. »498. 
Haeckel £• H. Dochtfühmng an Brennern. Pat. 

81. ♦143. 
Haedicke. Versuche über die Selbstentzündung 

der Steinkohle. 81. 44. L. 80. 756. L. 81. 19. 
Haeaelt B. Druck'reducirventil. Pat 84. ^674. 
Haenlein F. H. Photometer. Pat. 81. *659. — 

Physiologisch - photometrische Versuchsapparate. 

L. 82. 564. 
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Haenlein a. Hoffmann siehe Hoffmann u. Haenlein. 

Hän8ch n. Sehmidt Fr. siehe Schmidt Fr. u. Hänsch. 

Haesecke u. Bietschel H. Die neue Dmcklüftnngs- 
anlage des Wilhelm - Gymnasiums zu Berlin. L. 
86. 152. 

Haensermann €. Zur Kenntniss der amerikani- 
schen Benzine. L. 78. 478. — Zar Geschichte 
der Anilinfabrikation. L. 78. 579. — Die im 
Handel vorkommenden Asphaltsorten and deren 
Verwendung. L. 78. 632. — Ueber die Her- 
stellung des künstlichen Indigo. L. 81. 201. — - 
Die Industrie der Theerfarbstoffe. L. 81. 436. 

Hagedorn C« E. Oentralreservoir mit continuirlich 
wirkendem und sich selbst regulirendem Flüssig- 
keitsniveau an den einzelnen Lampenbrennem. 
Fat. 80. ♦261. 

Hagemann G. A. Anwendung des Generatorgases 
für Explosionsmaschinen. L. 78. 478. 

Hagen E. Die elektrische Beleuchtung mit be- 
sonderer Berücksichtigung der in den Vereinigten 
Staaten Nordamerikas zu Centralanlagen vor- 
wiegend verwendeten Systeme. 84. 809. 

Hagen L. üeber das Brennen von Petroleum auf 
Wasser. L. 78. 520. 

Hagen L« u. Richters Th. siehe Richters Th. u. 
Hagen L. 

Hagenbach Ed. Ueber das plötzliche Springen 
von Gläsern. L. 7B. 746. — Versuche mit der 
Gramm'schen Maschine. L. 76. 422. 522. 

Hagenmüller J. B. Vorrichtung an Petroleum- 
strassenlatemen mit Rundbrenner zum Anzün- 
den, Reguliren u. Auslöschen der Flamme. Fat. 
81. *402. 

Hager H. Untersuchung des Bienenwachses. L. 
80. 652. 

Hahn. Erfahrungen mit der Amylacetatlampe. 
86. 1023. 

Hahn E. Gaserzeugungsapparat. Fat. 88. *828. 
— Gasmotor. Fat. 88. *828. 

Hahn F. Haftpflicht u. Unfallversicherung. L. 
83. 63. 

Hahn Th. Theerbrenner zur Theerfeuerung. 74. 
122. — Vorrichtung an dem Saugrohr für Theer- 
pumpen zur Gewinnung von reinem Ammoniak- 
wasser. 74. 294. — Exhaustorregulator. 76. 
198. 536. 585. Taf. 20. 78. 89. 

Hahn T. u. Fellicke G. siehe Felücke G. u. Hahn T. 

Hahn T. u. Pflttcke G. siehe Fflücke G. u. Hahn T. 

Haillot^ Gaillard & Co. siehe Gaillard, Haillot & Co. 

HaiUot^ Gaillard u. Lencanchez siehe Lencauchez, 
Gaillard u. Haillot. 

Haie W. Gasmaschine mit Hilfsdampfmaschine 
zum Anlassen der ersteren. Fat. 84. 832. — Gas- 
maschine. Fat 84. *895. Fat. 85. 787. Fat. 86. 
•244. Fat. 87. *42. »eSö. 



Haley H. u. Mills E. C. siehe Mills E. G. n. 

Haley H. 
Hall. Befestigung für Reinigerdeckel. 75. 589. 
HaU J. Ueber die Dichtung kleioer Löcher in 

Gasbehältern. 74. 363. 
Hall J. , Kirkwood J. F. u. Lascelles G. T. E. 

siehe Kirkwood J. F., Lascelles G. T. E. u. Hall J. 
Hallaner 0. Ueber Him's Luftthermometer. L. 

75. 412. 

Haller G. Brennerkopf an Gasöllampen n. Vor- 
richtung zu dessen Bewegung. Fat. 80. *351. - 
Dochtführung für Flachbrenner. Fat. 82. •59- 
Bewegungsmechanismus für den Ventilverschlass 
eines Dampfbrenners. Fat. 85. ♦39. Fat 87. 
•368. 

Hallock H. P. Directe Gewichtsbestimmung des 
Schwefelwasserstoffs im Gase. L. 83. 229. 

Hallsworth S.^ Armley u. Balles R. Reinigung 
von Steinkohlengas durch abgeröstete Pyrite. 
Fat. 77. 239. 

Hallsworth S. u. Balles R. Gasreinigung. Pat. 

76. 524. 

Halske u. Siemens siehe Siemens u. Halske. 
HalTorsen Process Company. Verfahren sur Zer 

legung des rohen Petroleums in Primär- u. Se- 

cundäröl. Fat. 86. •873. 
Hambrock u. Menck siehe Menck u. Hambrock. 
Hambmch G. Neuerung an der Simonschen 

Dampfgaskraftmaschine. Fat. 81. •515. Pat. 

82. *831. 

Hambnch G. Vorrichtung zum Absperren der 
Gasleitungen von entfernten Funkten aus. Pftt. 
88. ♦679. 

Hammer H. Apparat zur Mischung von Gas n. 
Luft. Pat. 87. •837. 

Hammer W. u. Balley J. Glockenschlüssel fär 
elektrische Glühlampen. Fat. 85. •lOe. 

Uammeran T. u. Heinzerling Chr. siehe Heinzer* 
ling Chr. u. Hammeran V. 

Hammond J. Reinigung von Leuchtgas. L. 79. 
138. L. 80. 21. 

Hammond R. Das elektrische Licht im Hause. 
L. 84. 124. 194. 730. 

Hampel G. Vertheilungsapparat für die bei Gas- 
lampen abgehende Feuerluft. Fat. 81. •655. Pat. 

83. ♦108. ^592. 

Hampel G. A. R. Gasregulator. Fat. 81. •656. 

Hanion J. Apparat zur Erzeugung von Wasser- 
gas. Fat. 85. 992. — Absperrschieber mit Wasser- 
kühlung. Fat. 86. ♦58. — Apparat zur Er- 
zeugung von Gas. Fat. 86. 535. •986. 

Hanion J. u. Leadley J. siehe Leadley J u. 
Hanion J. 

Hannay J. Lampe, bei welcher der Brennstoff 
zerstäubt zur Verbrennung gelangt. Fat88.*98ö. 

Hanney J. Oellampe. Fat. 87. *337. 
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Hannig C« u. Simon B. Vorrichtang an Brennern 
znm Auslöschen der Flamme. Pat. 80. ^555. 

HannoTer'ache Maschinenba« - A€tlen - llesell- 
schafl. Gasmotor. Pat. 80. ^290. 

HannoTer^sches Ouas- n. Walzwerk. Sicherheits- 
vorricbtung gegen das Erloschen freier Flammen 
in Laternen. Pat. 81. *145. 

Hanres P« Solvay's horizontaler Kessel zur con- 
tinuirlichen Verarbeitung des Anunoniakwassers. 
77. 4. 

Hanssen« Förderung des Gasgebrauches zu häus- 
lichen u. technischen Zwecken. 82. 509. — Zeitr 
weiliger Verschluss von Anbohrungen an Wasser- 
u. Gasleitungsrohren unter Druck behufs An- 
Bchluss der Zweigleitung. 82. ^765. 

Hanssen C. Verschluss fflr Anbohrungen an Gas- 
leitungen unter Druck. Pat. 83. *457. 

Uanssen C. J. Das mechanische Aequivalent der 
Wärme. 88. 258. 

Happach G« Zur Gasfeueraiigsfrage. 77. 690. — 
Generator. Pat. 82. *d75. ^ Ueber Vergasung 
des ParaffinOls als Aufbesserungsmaterial. 82. 
511. — Zur Befreiung des Gases von Anunoniak. 
83. 645. — Heber Messung sehr heller Licht* 
quellen mit dem Bunsen'schen Spiegelphoto- 
meter. 84. 668. — Bericht Aber die Versamm- 
lung des Gas- u. Wasserfachmänner- Vereins von 
Schlesien u. der Lausitz zu Bunzlau. 84. 820. 
848. — Ueber Ventilation mit Gas beleuchteter 
Räume. 85. 988. — Ueber eine Gasbehälter- 
reparatur. 88. 9. 

Harconrt A. T. Experimentaluntersuchungen über 
die Reinigung u. die Leuchtkraft des Gases. 75. 
678. — Bestimmung des Schwefelkohlenstoffs im 
Leuchtgase. L. 75. 746. L. 77. 56. — Prüfung 
des Steinkohlengases auf seine Reinheit u. Leucht- 
kraft. L. 76. 316. — Ueber Kohlen u. deren 
Verhalten bei der Gasbereitung. L. 77. 236. — 
Neue Lichteinheit für die Photometrie. L. 78. 
307. 79. 43. — Pentanlampe. 88. *1133. 

Harconrt A« G* T. Apparat zur Volumbestimmung 
emes Gases. L. 83. 655. 

Harconrt A. G« T. u. Ftson F. W. siehe Fison 
F. W. u. Harcourt A. G. V. 

Hardy u. Garnier siehe Garnier u. Hardy. 

Hamecker L« Das Olivin-Alkohol-Sauerstofflicht. 
L. 74. 727. 

Harpe M. Ch. de la. Bericht über die inter- 
nationale Elektricitäts- Ausstellung von 1881. L. 
83. 61. 

Harpe €• de la u. Dorp W« A. van. Ueber 
Fluoren, Darstellung u. Eigenschaften. L. 75. 828. 

Harper J. B. Apparat zum Löthen mit Gas. Pat. 
74. 611. 

Harris H. Jokn. Rohpetroleumtransport. L. 
86. 53. 



Harrison A. H. u. €• W. Verbesserung in der 
Leucht- u. Heizgasdarstellung durch Carburation 
von Luft u. in den Apparaten dafür. Pat. 74. 
77. 148. — Apparate zum Garburiren von atmo- 
sphärischer Luft. F&t. 74. 150. 

Harrison €• W« Verbesserte Darstellung von 
Leucht- u. Heizgas mittels Carburirung von 
atmosphärischer Luft. Pat. 74. 277. — Ge- 
winnung def^Sauerstoffs im Grossen aus der 
atmosphärischen Luft Pat. 74. 845. — Car- 
burations- Verfahren. Pat 74. 346. — Darstellung 
von Oelgas aus Schieferöl in Verbindung mit 
Wasseigas. Pat 74. 756. 

Harrison Ch. W. Elektrische Lampe. Pat 82. 90. 

Harrison F. J. Gasbrenner. Pat. 80. *388. 

Harrold W. Gasheizofen. Pat 75. 832. 

Hartenstein. Analysen von Rohgasproben. 81.606. 

Hartig. Die Schraubenschneidmaschinen auf der 
Wiener Weltausstellung. L. 75. 864. 

Uartig B. Die Fabrikation der Speckstein-Gas- 
brenner. 88. 839. 

Hartig H. Gaskraftmaschinen. Pat 86. *558. 

Hartiejr i* H. Laden u. Ziehen der Retorten. L. 
76. 122. 

Hartley F. W. Photometrische Messungen über 
die Absorption u. Reflexion verschiedener Glas- 
sorten in verschiedener Entfernung von der 
Lichtquelle. L. 81. 167. — Versuche über die 
Heizkraft verschiedener Brenner. 81. 450. 

Hartley, 8plce B. F. u. Stockwell F. W. Ver- 
besserungen an Carburationsapparaten. Pat 74. 
708. 

Hartmann. Tiegel-Gussstahl-Retorte. 80. 99. 

Hartmann A. Ueber eine Gasfeuerung u. den 
Orsat'schen Apparat L. 79. 759. 

Hartmann J. Rohrlegung unter Wasser. 76. 304. 
Taf. 5. 

Hartmann K. Das Lüftungswesen auf der Hygiene- 
ausstellung in Berlin. L. 84. 26. — Die Fort- 
schritte der Gas- u. elektrischen Beleuchtung 
u. die Anwendung des Wasseigases in hygieni- 
scher Besiehung. 87. 1038. 

Hartmann u. Lncke. Dampfstrahl-Oellampe. Pat. 
80. «352. L. 81. 47. — Theeidestillation. L. 80. 
685. 

Hartmann K. u. Renk F. Der Gesundheits- 
ingenieur. L. 85. 990. 

Härtung u. Stelnle siehe Steinle u. Härtung. 

Harwie W. Verbesserung an Gaslampen. Pat 
74. 612. 

Harz C. 0. Düngewerth der Ammoniaksalze. L. 
87. 682. 

Harzendorf F. u. Lehmann. Federnd aufgehftngte 
Laterne. Pat 85. •597. 

Hase. Ueber Siemens'sche Regenerativbrenner. 



87. 318. 
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Haseltliie G. Verbesserte Apparate zar Dar- 
stellung von Leuchtgas. Fat 74. 112. — Gas- 
messer. Fat. 74. 160. — Methode u. Apparate 
zum Entzünden u. Löschen von Gasflammen. 
Fat. 74. 639. — Trockene Gasuhr. Fat. 75. 255. 
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76. 466. — Fortschritte der Kohlenoxydgasheiz- 
ung. 77. 98. — Gasfeuerung mit Generator u. 
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Hesse T. Zündvorrichtung fQr Gasmaschinen. Pat 
88. ♦691. •lOlS. 

HeAier-Alteneck F. v. Ueber die selbstthätige 
Vorrichtung zum Auswechseln der Jablochkoff- 
Bchen Kerzen 79. 62. — Dynamo- elektrische 
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225. — Retortenofen mit Kohlenoxydgasfeuer- 
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üigitized by ^ 



.»^ogle 



Beleuchtangsweeen. — n. I^amensregister. 



209 



Liresey T. Zur Reinigung des Gases durch Am- 
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L. 74. 170. — Briquettefabrikation in Fort Rieh- 
mond bei Fhiladelphia. L. 81. 47. 
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sich bindet. 83. 614. — lieber Winderhitzungs- 
apparate für Hochofen. L. 83, 695. — lieber 
Kühl- u. Waschräume fflr Gase der Hochofen, 
Cokeöfen u. Generatoren. 84. 639. — üeber 
Preis u. Qualität von Coke u. Kohlen für den 
Hochofenbetrieb. L. 85. 171. — Einrichtiug 
für horizontale Cokeöfen mit intermittirendem 
Betriebe zur Ausübung von Druck auf die Kohlen. 
Fat. 85. 258. — Die Bedeutung der Dissociations- 
Temperatur in der Pyrotechnik. L. 86. 728. — 
Mittheilungen über verbesserte Einrichtungen 
zur Verbrennung der Hochofengase an Dampf- 
kesseln u. Winderhitzern. L. 86. 758. 

Lflrmann F. W. Herstellung gemauerter Gasre- 
torten aus feuerfesten Steinen. Fat. 80. 449. — 
Generator mit getrennter Ent- u. Vergasung. 
Fat. 81. *654. — Neuerung an der Einrichtung 
von Generatoren. Fat. 82. *540. — Abschluss 
von Entgasungsräumen durch gekühlte Thüren. 
Fat. 83. 776. — Verbesserter Grobe -Lürmann- 
Generator. L. 83. 810. — Gasofen mit oonstant- 
bleibender Zugrichtung zur Theilung der Flamme. 
Fat. 84. 170. — Combination von Lürmann'schen 
Entgasungsräumen mit eisernen oder steinernen 
Luft- oder Gaserhitzem. Fat. 85. 258. — Das 
Fr. Siemens'sche neue Heizverfahren mit freier 
Flammenentfaltung. L. 85. 756. — Die Gewinn- 
ung der Nebenproducte aus Cokeöfen u. deren 
Einwirkung auf die Herstellungskosten des Roh- 
eisens. L. 85. 814. — Die Atkinson'sche Diffe- 
rential-Gasmaschine. L. 86. 788. 

Lttrmann F. u. Beihken G. Das Welter'sche Gesetz 
u. die latente Vergasungswärme des Kohlenstoffs. 
L. 76. 51. 

Lttmuum u. OrSbe siehe Grobe u. Lürmann. 

Lngo O» u. Lees W« T« Gasreinigungsverfahren. 
Fat. 81. 102. 

Lahmann £• Dia Kohlensäure, ihr Vorkommen, 
Herstellung, Eigenschaften u. technische Ver- 
wendung. L. 85. 756. 

Lunge G« Apparat zur schnellen Bestimmung von 
Wassertoff neben anderen Gasen. L. 82. 341. 
— Die Industrie der Steinkohlen theerdestillationu. 
Ammoniakwasser -Verarbeitung. L. 82. 789. ^ 
Ueber die Einwirkung von Natron, Kalk u. Mag- 
nesia auf die Salze des Ammoniaks u. organischer 
Amine, sovrie über Titrirung des Anilins. L. 84. 
240. — Die fractionirte Destillation zur Werth- 
bestimmung chemischer Froducte. L. 84. 504. — 
Ueber die Destillation von Kohlen u. die Behand- 
lung von Gaswasser. L. 85. 847. — Zur rich- 



tigen Werthschätzung des Wassergases. 87. 911. 
947. 993. — Steinkohlentheer und Ammoniak. 
L. 87. 1046. — Das Vorkommen u. die Verwerth- 
ung von natürlichem Brenngas in Nordamerika. 
L. 88. 52. — Die Industrie des Steinkohlentheere 
u. Ammoniaks. L. 88. 622. 929. — Mnlüplications* 
Beductionsinstrument. L. 88. 648. ^ üeber die 
bei der Verwendung des Wassergases zu indu- 
striellen Zwecken erforderlichen Vorsichtsmaass- 
regeln. L. 88. 849. 

Lnnge G* u. Bohmumii L« Apparat zur gegen- 
seitigen Einwirkung von Gasen u. Flüssigkeiten 
oder festen Körpern. Fat. 86. *700. 

Lunge G* u. Schmidt J* Ueber die Zusammensetzimg 
von zwei deutschen Gokeofentheeren. 87. 1119. 

Lvngren Gh., Brognard H. n. Moreaa £• Gas- 
brenner. Pat. 88. •951. 

Lutzky B* Zündvorrichtung für Gasmotoren. Pat 
88. •592. — Gaserzeuger für Petroleumgasma- 
schinen. Pat. 88. ^650. — Gasmotor mit Diffe- 
rentialkolben, Pat 88, *1018. — Elektrische 
Zündvorrichtung für Gasmaschinen. Pat. 88 1018. 

Lax Fr« Entschwefeln von Flüssigkeiten u. Gasen. 
Pat. 82. 413. 824. S2. 589. — Reisebericht über 
den zu Marseille abgehaltenen Gastechniker-Con- 
gress. 83. 758. Ber. 904. — Reisebericht Aber 
die Versammlung des französischen (xastechniker 
Vereins in Paris u. über die Versammlung des 
Vereins von Gasfachmännem der Niederlande im 
Haag. 84. 750. — üeber galvanisirte Schmiede 
eisenrohre. 84. 847. — Ueber elektrische Be- 
leuchtung. L. 85. 279. — Apparat zur Bestimm- 
ung des specifischen Gewichtes oder des Druckes 
von Gasen u. Dampfen. 85. ^707. Pat. 86. *243. 
Apparat zur directen Bestimmung des speci- 
fischen Gewichts. Pat. 86. •395. — Ueber Auf 
hebung der Tauchung in der Vorlage, insbesondere 
mittels des Naumann'schen Systems. 86. 1012. 1035. 

— Verfahren zur continuirlichen directen Bestimm- 
ung des specifischen Ge¥richts, des Drucks n. der 
Bestandtheile von Gasen, sovrie des specifischen 
Gewichts von Flüssigkeiten mittels gewöhnlicher 
Hebelwaagen. Pat. 86. »790. Pat. 88. *5b2. - 
Ueber Aufhebung der Tauchung in der Vorlage etc. 
Nachtrag. 87. 72. — Die Gaswaage. 87. •251. 

— Das Gaswerk der South Metropolitan Gas- 
Company in East Greenwich, London. 88. ^2. — 
Graphischer Brennkalender. L. 88. 53. — Apparat 
zur Abscheidung von tropfbarflüssigen oder festen 
Körpern aus Gas. Pat. 88. ^408. 

Lykke-Boye u. Müller £• Motor zum Betriebe von 
Maschinen des Kleingewerbes. Pat. 82. ^308. - 

Lyle J. Lampe für zerstäubten Brennstoff. Pat 
87. •1138. 

Lyth G. Neuerungen an Lampen für Gasolin u. 
Ähnliche Leuchtstoffe. Pat. 86. 175. 
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M'Aboy H* L» Apparate zum Carbariren von 
Lnft Pat. 74. 667. 

Macars« Beziehung zwischen Lagerung u. Zu- 
sammenBetaung der Kohle im Becken von Lattich. 
L. 77. 13. 

Mac-AToy T. Der Frocess Ponsart angewendet 
für Generatorfeuerung. L. 74. d87. 

Mac Carty W« Apparat zur Herstellung von Leucht* 
gas. Pat. 85. *666. 

Mae-Carty u. Sagan siehe Sagan u. Mac-Carty. 

Maceo* Ueber steinerne Winderhitzongsapparate. 
L. 86. 759. 

Mac Cnlloch J. n. Reid Th. Cokeofen. Pat 85. 
633. 

Mac-Donald. Pyrometer. L. 79. 201. 

Macdonald J. Verfahren u. Apparate zur Er- 
höhung der Leuchtkraft des Steinkohlengases 
durch Carburirung. Pat. 82. •567. 

Mac^ J* Photometrische Vergleichung verschieden- 
farbiger Lichtquellen. L. 84. 825. 

Macfarlane J. B« Verbesserte Heizmethode. Pat. 

74. 149. 

Macfarlane J« W« Praktische Bemerkungen über 

Hohrlegung. L. 88. 883. 
Macgregor. Gasmaschinen. L. 85. 501. 756. 
Mach E. u. Wentsel E. Ein Beitrag zur Mechanik 

der Explosionen. L. 86. 92. 
Mac Kenzle J« J. Elektrischer Gasanzünder. Pat 

81. •244. 
Mackenzie J., Strode W. W. u. Williams E. P. 

Verbesserte Gasöfen. Pat 74. 836. 
Macley W« W. Prüfung u. Verwendung des Port- 

landcements. L. 81. 48. 
Macpherson A« Beziehungen der Leuchtkraft zu 

anderen Eigenschaften des Gases. 75. 680. — 

Ck)n8truction von Grasbehälterbassins aus Beton. 

75. 680. 

MSrcker. üeber die giftigen Wirkungen des 
Rhodanammoniums auf den Pflanzenwuchs. L. 
83. 810. — Ghilisalpeter u. Ammoniak. 85. 804. 

März. Das Wassergas. L. 86. 758. 

Alrz U. Gasmotor. Pat 87. 653. 

Magnlat H* L« Dampf-, gas- u. wasserdichter 
Metallverschluss. Pat. 78. 238. 

Magnier* Tabellen über Dimensionen u. Länge 
der Leitung, über Druckverhältnisse u. Gasaus- 
flussmengen. L. 77. 748. 

Mahlow G« Spi^elreflectorhalter an Klavieren. 
Pat. 87. *368. 

Maier J« Bogen- u. Glühlampen, ein praktisches 
Handbuch für elektrische Beleuchtung. L. 86. 
814. 

Msler W. Pyrometer. L. 79. 201. 



Maillard« Ueber den Stickstofi^halt der Cloaken- 
wasser von Paris. L. 82. 341. 

Main. Pyrometer für Gebläseluft. L. 76. 559. 

Maltland W« H« St. Verbesserungen an der Dar- 
stellung von Gas u. den Apparaten dafür. Pat 
74. 729. 

Mi\|ert W« u. Richter G« Verfahren u. Apparat 
zur Erzeugung von Wasserstoffgas auf trockenem 
Wege. Pat. 88. ^194. ^772. 

Malam A« Verbesserung an der Montirung der 
Retortenöfen. Pat. 74. 149. — Verbesserte Me- 
thode der Kohlenvergasung. 74. 363. — Ver- 
werthung des Gaswassers. 75. 589. 

Malam G« D. Beseitigung der Naphtalinabscheid- 
ung hinter den Reinigungsapparaten. 74. 635. 

— Ueber Abraham Malam's Process zur Erzeug- 
ung von Gannel-Gas. 74. 636. 

Malam J, u. Williams H. siehe Williams H. u. 

Malam J. 
Malam W. u. Oraves T. Garburateur. Pat 75. 

684. 
Malandin L. u. Delamare-Deboutteville £• siehe 

Delamare-Deboutteville £. u. Malandin L. 
Maldant. Vorrichtung zur Constanthaltung des 

Wassemiveau in nassen Gasuhren. Pat 74. 125. 

— Mechanischer Condensator. L. 74. 388. 
Malherbe R. Die Analyse der Steinkohlen in 

wissenschaftlicher u. industrieller Beziehung. L. 
77. 13. 

Mallard £• Ueber die Geschwindigkeit, mit der 
sich die Entzündung in einem Gemisch von Luft 
u. schlagenden Wettern fortpflanzt u. über die 
Theorie der Sicherheitslampen. L. 76. 85. — 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Entzündung 
explosibler Gasgemenge von Sumpfgas u. Luft. 
81. 63. 

Mallard u. Le Chatelier. Nachweis des Sumpf- 
gases in Kohlengruben. L. 79. 789. — Entzünd- 
ungstemperatur von Gasmischungen. L. 81. 94. 
329. — Ueber die specifische Wärme der Gkise 
bei hoher Temperatur. L. 82. 227. — Ueber 
die Verbrennungstemperatur u. die Dissodation 
der Kohlensäure u. des Wasserdampfes. L. 88. 
452. — Entzündungstemperatur explosiver Gas- 
gemische. L. 83. 166. — Entflammungstempe- 
ratur explosibler Gasgemische. L. 83. 374. >- 
Ueber die Schnelligkeit der Verbrennung explo- 
sibler Gasmischungen. L. 83. 532. — Studien 
über die Verbrennung explosiver Gasmischungen. 
L. 83. 734. — Ueber die Entzündungstempera- 
turen explosiver Gasmischungen. 85. ^461. 485. 

— Ueber die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Flamme in explosiven Grasmischungen. 86. 98. 
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134. — Ueber die Verbrennangstemperaturen u. 

die specifiBche Wärme der Gase. 86. *918. 949. 
Hallet. Die Gasbeleuchtung. L. 75. 102. — Ver- 
hütung von Naphtalinverstopfung. L. 75. 463. 

— Lichtstarker Gasbrenner. 80. *226. 
Mallet A« Gasreinigung u. Regeneration der Reinig- 

ungsmasse. 75. 614. 
Mandersbach Ant. u. Slersch Alf. Cokeöfen mit 

Gasfeuerung u. Gewinnung der Nebenproducte. 

L. 87. 613. 
Mandon J. A. Automatischer Regulator für elek- 
trisches Licht. Pat. 82. •91. 
Manhattan Bnmer Company. Eerosinbrenner. 

Pat. 80. 259. 
Mann A. u. Jacob! B. Neuerung an Kerzen u. 

Leuchtern. Pat. 83. ♦ÖOO. 
Mann u. Walker. Scrubber. L. 75. 142. 
Männlicher F. u. Fischer H. siehe Fischer H. u. 

Mannlicher F. 
Manske. Ueber Cement u. dessen Verfälschungen. 

L. 86. 991. 
Mante B. Sicherheitslampenkorb. Pat. 80. 3ö2. 
Manwell J. Beschickung horizontaler Retorten u. 

Apparate hiezu. Pat. 74. 755. 
Maqnai W. Retortenofenconstruction u. Apparate 

zur Darstellung von Leuchtgas. Pat. 74. 844. 
Marasse S. Darstellung von Rhodanverbindungen 

aus gebrauchter Reinignngsmasse. Pat. 85. 

105. 
Marchant R. M. Darstellung von Gas aus Oel n. 

Wasserdampf. Pat. 75. 750. 
March^. Laboratorium zum Studium der Elektri- 

cität. 83. 357. 
Marens A. Laterne mit Kühlvorrichtung für den 

Handgriff. Pat. 81. »24. 
Marens S. Magneto-elektrischer Zündapparat für 

Explosionsmotoren. Pat. 84. 648. — Explosions- 
motor für flüssige Kohlenwasserstoffe. Pat. 84. 

895. 
Margis P. Apparat zur Erzeugung des Sauerstoffs 

durch Dialyse der atmosphärischen Luft. Pat 

82. ♦752. 
Marlnl u. (IH^lzer. Intensivbrenner. L. 81. 541. 
Markmann. Prüfung von vulkanisirtem Gummi 

auf seine Güte. 76. 112. 
Markownlkow u. Ogloblln. Untersuchung des 

kaukasischen Petroleums. L. 88. 338. 
Markownlkoff u. Spady. Zur Constitution der 

Kohlenwasserstoffe Cn Hm des kaukasischen 

Petroleums. L. 87. 730. 
Marknrth A. Gasmotor. Pat 86. ^243. 
Markns S. u. Eggers B. Elektrische Lampe. L. 

79. 608. 
Marlln P. H. Heizung von Zimmern mit Leucht- 
gas. L. 76 51. 



Marnler A. Galoriferen nach M. M. Dietrich & 

Co. L. 78. 632. — Der Auer-Brenner. L. 87. 

550. — Heizung der Eisenbahnwagen mit com- 

primirtem Leuchtgase. L. 87. 551. 
Marold. Verbesserung der Lüdersdorff*schen Dampf- 

lampe. 87. 418. 
Maroni. Coup^lampe. 74. 783. 
Marqnardt L. Ueber die Ursachen dn mangel 

haften Leuchtkraft von Petroleumsorten. 84. 77H. 
Marqnlsan H. Das Saccharin. L. 87. 1175. 
Marrlot. Ueber Gasreinigung. L. 77. 168. 
Marshall F. D. Ueber die Reinigung des Gases 

von Ammoniak.' L. 82. 452. 
Marshall Tk. Sicherheitslampe. Pat. 86. ^71. 

Pat. 87. •304. 
Martens. Die allgemeine Patent- a Musterschutz 

Ausstellung in Frankfurt a. M. L. 81. 733. 
Marti F. u. ({nagllo J. Rotirende Gaskraftmaschine. 

Pat 84. •507. 
Martin. Neues Verfahren zur Darstellung von 

Gas. L. 75. 27. — Patentfeuerthüre. L. 76. 629. 

— Regulator für Gasheizung von Dampfkesselii. 

L. 77. 308. 
Martin Abr. Vorrichtung an Petroleumbrennem 

zur Vertheilung der Zogluft. Pat 85. *232. 
Martin Ck. Rauch u. Dunst verzehrender Lampen- 

aufeatz. Pat 85. "^96. 
Martin J. System unterirdischer elektrischer Leit- 
ungen. Pat. 85. 506. 
Martin J. W. Verbesserter Rohrauftreiber. Fat. 

74. 730. 
Martini A €o. Gasmotor. L. 82. 682. 
Marvln G. Das Petroleum u. seine Zukunft. L. 

84. 729. 
Marwltz 0. Oelgaslampe, welche automatisch 

Petroleumdampf u. Gas erzeugt. Pat. 88. ^1^2. 
Marx. Ueber den Handel mit Salmiakgeist. 75. 

613. 
Marx Y. Ueber Wassergas. L. 82. 564. 
Massow L« G. Neuerungen an Lampen u. Laterneo. 

Pat 81. »621. 
Matern J. Gentralversoigung der Städte mit 

WasserstofFgas zur Beheizung u. Beleuchtung. 

L. 81. 733. 
Mather J., Greenock u. Speler B. siehe Speier | 

R., Greenock u. Mather J. 
Mathlan. Gentralheizungsofen. 79. 193. 195. 
Matlon H. Die zur Oompression der Gase ange- 
wendeten Maschinen. L. 77. 377. 
Mannten^. Messapparat für Gase. L. 75. 343. - 

Gashydrometer. L. 78. 23. 
Maxim H. Neuerungen an elektrischen I&can- 

descenzlampen u. Herstellung von Kohlencon- 

ductoren. Pat 88. *381. — Neuerung an elek- 
trischen Lampen. Pat. 88. *588. — Gaskraft- 

maschme. Pat 85. 174. 
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Haxia H. St. Elektrische Lampen. L. 79. 477. 
L. 80. 757. — DynamoelektriBche Maschine, 
Dynamometer n. elektrische Lampe. L. 80. 653. 
L. 81. 435. 510. 81. 708. — Elektrische Licht- 
maschine a. Dynamometer. L. 81. 48. — Elek- 
trische Lampe o. Herstellung von carfoonisirtem 
Material %xx Conductoren a. anderen Zwecken. 
Pat 81. *624. 

Maxime« Maschine zur Eneogong von Leucht- 
gas. L. 80. 552. 

Maxime H« St* Herstellung von Kohlen- u. anderen 
Conductoren. Fat 88. 231. — Kohlenlichtregu- 
latoren. Pat. 88. *346. *348. — Dynamoelek- 
trische Maschine. Pat. 83. *301. 

Maxwell W« Neuerung in der Destillation von 
Theer u. anderen Flüssigkeiten. Pat. 84. *508. 

May E. Ventilator cum Speisen von Lampen mit 
Luft. Pat 85. •595. 

May 0* Anweisung ffir den elektrischen Licht- 
betrieh. L. 88. 84. 

Mayer A. M« Versuche flher die Beflezion des 
Schalles an Flammen u. heissen Gasen. L. 74. 
388. 

Mayer Job. Ueher gemischtes Geleuchte hei 
Gruben mit schlagenden Wettern u. einen ver- 
besserten Sicherheitslampen-VerschlusB. L 80.21. 
— Die GrubenwetterfOhrung in den Ostrau- 
Earwiner Revieren. L. 84. 280. — TJeber die 
in den Ostrau-Karwiner Revieren verwendeten 
Sicherheitslampen. L. 84. 890. — Ueber den Ein- 
fluss der Luftdruckschwankungen auf die Ent- 
wicklung von Schlagwettern. L. 86. 363. — Ver- 
suche über die EntEflndlichkeit der Grubengase 
durch Funken. L. 86. 582. — Benutzung der 
Pielerlampe zur Schlagwetteruntersuchung. L. 
87. 270. — Explosion schlagender Wetter am 
Wilhelmschachte der Kaiser Ferdinands- Nord- 
bahn. L. 87. 651. 

Mayer M« u. Bamard Gh. Einfache Versuche 
über Ucht L. 78. 25. 

Mayer T. u. Jaaiiasch P« siehe Jannasch P. u. 
Mayer V. 

M'Beath C. Retorten zur Destillation u. Calcina- 
tion von Mineralien. Pat. 75. 177. 

Mo. Millans. Brennerregulator. L. 76. 492. 

Medinger E. u. Hell €• siehe Hell G. u. Medinger E. 

Meichsner Ang. Zimmerventilator. Pat. 86. 987. 

Meidinger. Die Verbrennung über dem Roste. 
L. 78. 480. — Verbreitung der Gasmotoren im 
GroBsherzogthum Baden. 80. 742. 

Meidinger H* Die elektrische Beleuchtung u. die 
magnetelektrischen Maschinen. L. 79. 760. — 
Geschichte des Blitzableiters. L. 88. 675. 

Meig. Dioptrisches Licht (Linsenbeleuchtung). L. 
76. 51. 

Meigs MG. Beflector für Kerzen. L. 79. 603. 



Meihä J« Dochtführung für Petroleumlampen. 
Pat 88. »299. 

Meissner H. Vorschriften über Anlage, Betrieb 
u. Beaufsichtigung der Dampfkessel in Preussen. 
L. 85. 172. 

MeizeL Retortenhrüche u. deren Verhütung. 83. 
758. 

Meizel A. u. Goufflnhal G. Gasbehälter mit 
hydraulischer Ausgleichung des Glockengewichts. 
Pat. 85. 339. — Im Gleichgewicht hängender 
Grasbehälter mit centraler Führung. L. 85. 476. 

Melcher J« Vorrichtung an Glocken für Eerzen- 
beleuchtung in Eisenbahnwagen. L. 78. 4B0. 

Meldola B* Entwicklung der Theerfarbenindustrie. 
L. 86. 583. 

Mellor S. Fabrikation von Benzol, Nitrobenzol 
u. deren Homologen. L. 84. 317. 

Melon J« £• Vergleich der Preise von elektrischer 
u. Gas-Beleuchtung. L. 85. 501. 

Melon Ed. Bemerkung über Gasmesser. L. 86. 
607. 

Memmler A. u. Mittelstenscheid J. siehe Mittel- 
stenscheid J. u. Memmler A. 

Menck u. Hambrock. Gasmotor. Pat. 81. *661. 
*662. Pat 82. »lö?. 

Mendelejeff D« J« Ueber die £ntstehungsve]> 
hältnisse des Petroleums. L. 77. 526. — Ueber 
die Verbrennungswärme der Kohlenwasserstoffe. 
L. 82. 564. * Das Erd5] von Baku. L. 87. 169. 

Mendheim G« Brennofen mit Gasfeuerung für 
Thon- u. Ziegelwaaren. L. 76. 718. — Gasfeuerung 
für keramische Zwecke. L. 77. ^599. — Gas- 
feuerung für FJammöfen. Pat. 81. ^170. — Gas- 
kammerofen. Pat. 83. *899. 

Menge B« Lampe für vegetabilisches Gel. Pat. 
88. ♦921. 

Menges €• L. B. £• Elektrische Lampe. Pat. 80. 
•692. 

Menzel W« Apparat zur Darstellung von Leucht- 
gas aus flüssigen Kohlenwasserstoffen. Pat. 82. 
•127. •415. 

Merichenskl M« Dochtbehälter an Regulatorlampen. 
Pat. 83. *67. 

Meriten. Elektromagnetische Maschine. L. 79. 
174. 

Merkel B. Betrieb mit dem Standard- Wascher- 
Scrnbber. 83. 2(59. 

Merkens. Ueber Gasbereitnng auf kaltem Wege. 
74. 788. — Einfluss der Nähe von Gasanstalten 
auf Brunnen. 76. 113. — Ueber Bildung einer 
Genossenschaft der Fachgenossen Deutschlands. 
76. 110. 647. — Erfahrungen mit umgeänderten 
Gasmessern. 76. 672. — Ueber Theerverdickung. 
78. 438. — Ueber Transport der Kohlen bis vor 
die Retortenöfen. 79. 342. — Ueber Kohlenan- 
kauf. 79. 343. — Ueber die Wirkung Bloch 
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mann'scher Schaufelcondensatoren. 79. 885. — 
Einfache u. daaerhafte Constraction von Ein- 
lagen für Heinigangsmaschinen. 79. 386. — 
Betortenöfen mit Bonsen'schen Brennern u. Be- 
sultate mit denselben. 80. 95. — Verdickung 
des Theers in der Vorlage n. Beseitigung des- 
selben während des Betriebs. 80. 95. ~ Mängel 
an Ghamotteziegeln. 80. 96. — Apparat, Jeden 
gewöhnlichen Stubenofen ohne Host mit Coke 
zu heizen. 80. 98. — Zur Beinigung mit Eisen- 
bohrspänen. 80. 101. — Ueber die Giroud'schen 
Bheometer. 80. 155. — Besultate über Vergas- 
ung englischer u. schlesischer Steinkohlen. 81. 
385. — Zweier-Betortenofen mit Generatoranlage. 
81. 421. — Erfahrungen u. Besultate mit einem 
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sionsgemisch selbst bereitet Fat. 85. ♦418. *993. 
— Apparat zur Herstellung eines Gemisches aus 
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87. ♦475. 
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L. 79. 478. 

Rademacher. Ueber Oelgasbeleuchtung. L. 85. 170. 
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leitungen. Fat 74. 277. 
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an Gasbrennern. Fat 88. 626. 

Radioff F. Anlage eines schmiedeeisernen Gaso- 
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Heizvorrichtnng für Gasometerbassins. Fat. 85. 
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Radulocoitflch W. Ueber die Bildung des Ozons 
bei der Verbrennung. L, 74. 751. 



Rafferty T. Apparat zur Herstellung von Zweig- 
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Rabies E. Selbstthätiger Verschluss für Oas- 
flammen. Fat 83. ♦626. 
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leeren der Retorten. L. 76. 356. — Nehse's Gas 
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liegenden Retorten. L. 78. 236. — Kühlvorricht- 
ung für den Grossbetrieb. 86. ♦470. — Feuer- 
ungskunde. L. 86. 960. — • Dampfsprflhapparat 
mit Gasheizung. 87. ♦494. — Das Leuchtgas als 
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Licht ftkr Eisenbahnen. L. 79. 393. 
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200. 
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erzeugung. Pat 77. 16. Pat. 78. 238. 

Redwood R. Das Petroleum, seine Grewinnung u. 
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Reichet F. Die Sicherang von Leben u. Gesund- 
heit im Fabrik- u. Gewerbetriebe auf der Brüsseler 
Ausstellung. L. 78. 25. 
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Reinecker J. Vorrichtung zur Einstellung des 
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Pat. 84. »674. 
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Reingmber Fr. u. Emmert Aug. siehe Emmert 
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Reinhardt C. F. W. Arretir- u. Auslösevorrichtung 
für Zuglampengehänge. Pat. 84. *127. 
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Reinitz A. Zweitheilige Dochtscheide an Brennera. 
Pat. 81. •144. 
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Reiflsner. Erfahrungen mit dem Körting'schen 

Dampfstrahlexhanstor. 76. 464 
Belssner u. Fischer. Die Leachtgasbereitong. L. 
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Beitze A. Vorrichtung zum Aufliängen von Hänge- 
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87. 220. 

Benk F. u. Uartmann K. siehe Hartmann K. u. 
Renk F. 
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lieber Absperrvorrichtungen u. den Anschluss 
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Röchelt F. Ueber Ventilation explosionsgefähr- 
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Rodberg« Ofen zur Erzeugung von Leuchtgas u. 
metalluigischer Ck>ke. 83. 758. 
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Bolland A. 
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Bosenblatt Th. Deber Bestimmung der Entflamm- 
ungstemperatur des Petroleums. L. 87. 200. 

Bosenkranz. Das elektrische Licht, seine Dar- 
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Boss A. Q« Apparat zum mechanischen Entleeren 
von Gasretorten. Pat. 81. •512. L. 82. 117. — 
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L. 86. 1036. 
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Bonssean D* Elektrischer Gasanzünder. Pat 87. 
*508. 

Bonx. Apparat von Maring u. Mertz zur Dar- 
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Pat. 83. ♦lOö. 

Schmidt W« Schiebervorrichtung an Regenerativ- 
Winderhitzern. Pat, 86. ^903. 
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80. 701. — Apparat zum Anzünden von Kohlen 
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Fflanzen. 87. 470. 
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85. •107. 
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Fat. 80. 260. Fat. 81. *144. *in. — üeber Re- 
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mit Ventilation durch eigene Wärmeproduction. 
85. 541. — Regenerativfreibrenner u. Leuchtgas- 
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362. — Verbesserungen in der Construction der 
Gasbrenner. Pat 74. 669. — Lampen- oder 
Gasofen. Pat. 81. •103. — Petroleumrundbrenner. 
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Simpson J. 
Sims and Armingrton Company siehe Armington 

and Sims Company. 
Sims^ Bansomes u. Head siehe Ransomes, Sims 

u. Head. 
Sinclair G. Mechanische Schürvorrichtung. Pat. 

84. 169. 
Sindermann A. Die Vergasung der Fäcalstoffe 
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469. 
Siry^ Lizars & Co. Gasmesser mit constantem 

Wasserstande. 79. 133. ♦682. 
Skelton T. A. Verbesserung an Strassen laternen. 

Pat. 74. 612. 
Skene B. Gaskraftmaschine. Pat. 84. 833. — 

Gaskraftmaschine mit frei beweglichem Hülfs- 

kolben. Pat. 88. ^650. 
Skoines H* Combinirter Apparat zur Darstellung 
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Smith G* Druckregulator für die Gasbeleachtang 
von Eisenbahnwagen. Pat. 81. •657. 

Smith H. Anstrich für Schmiedeeisenrohre. L 
86. 847. 
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SoBibarth, Boss k Co. siehe Bnss, Sombarth & Co. 

Somenrille J» Darstellung von Leucht- u. Heizgas 
u. Apparate hiezu. Pat. 75. 255. — Selbst- 
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Spice R. P«, Hartley u. Stockwell F. W. siehe 
Hartley, Spice R. P. u. Stockwell F. W. 
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Pat 85. »505. 

Spiel J. Gaskraftmaschine. Pat 83. *^1. — 
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aus flüssigen oder bei Erwärmung flüssig werden- 
den Kohlenwasserstoffen unter Beimengung von 
Mooslorf. Pat. 85. •358. 665. 
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Steel J. Gasbereitungsapparat. Pat. 77. 238. — 
Apparat zur Beinigung u. Condensation des Gases 
u. zur Gewinnung von Ammoniak daraus. Pat. 
78. 809. 
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Oper. 87. 952. — Ausserbetriebaetzung der elek- 
trischen Beleuchtung der Leipziger Strasse. 86. 
29. — Elektrische Beleuchtung der Strasse „Unter 
den Linden". 87. 621. 654. 655. 920. 997. 1025. 

— Elektrische Beleuchtung unter den Linden u. 
auf dem Pariser Platze. 88. 592. 830. 885. 

— Die elektrische Centralbeleuchtung der Edison- 
gesellschaft. 84.*202. 738. — Elektrische Glüh- 
lichtstationen. 84. 738. — Die Anlage der Elek- 
tridtätsleitungen für die erste Centralanstalt der 
städtischen Elektricitätswerke. 85. 818. — Die 
Centralstation der städtischen Elektricitätswerke 
in der Markgraf enstrasse. 85. 904. — Die elek- 
trischen Centralstationen in Berlin. J. Zacha- 
rias. L. 87. 72. — Compound-Dampfmaschine 
der elektrischen Beleuchtungsanlage in derEaiser- 
gallerie. Ph. Swiderski. L. 87. 798. — Elek- 
trischeKraftvertheilung; Bedingungen für Elektro- 
motorenbetrieb. 88. 651. 

— Versagen der elektrischen Beleuchtung. 85. 733. 
87. 175. — Entscheid wegen Störung durch 
Maschinenbetrieb für elektrische Beleuchtung. 

86. 765. — Feuer durch elektrische Beleuchtung. 
86. 640. -— Betriebsstörung der Centralstation 
in der Friedrichstrasse. 88. 530. 



Berlin» Elektrische Beleuchtungsanlagen u. Ge- 
werbeordnung. 84. 509. - Bestimmungen der städti- 
schen Elektricitätswerke über die Beleuchtung 
einzelner Grundstücke. 84. *798. — Bedingungen 
der Beichs-TelegraphenverwaUung für Legung 
elektrischer Leitungen. 85. 669. — Ministerial- 
eriass, Anlage u. Betrieb elektrischer Leitungen 
betreffend. 86. 341. — Elektrische Beleuchtung 
u. Unfallversicherung. 87. 43. — Elektrische 
Leitungen u. die Reiclis-Telegraphen Verwaltung. 
88. 529. — Concessionirung elektrischer Anlagen. 
88. 1146. 

— Explosion in der Gasanstalt in der Greifswalder 
Strasse. 74. 796. — Petroleumexplosion. 75. 
377. — Explosionsschäden. 76. 358. — Brand- 
entschädigung bei Gasexplosionen. 78. 276. — 
Explosion eines Gasolin -Gasapparates in den 
Akademischen Bierhallen am Hegelplatz. 80. 
526. — Gasexplosion. 81. 118. — Brandstatistik. 
80. 450. 84. 335. 86. 20. 757. 

— Continental-Actien-Gesellschaft für Gas- u. Was- 
seranlagen» vorm. Mattison u. Brandt 76. 31. 
68. 193. 509. 686. 76. 285. 453. — Actien-Gesell- 
schaft für Wasserheizung u. Wasserleitung, vorm. 
Granger u. Hyan. 75. 846. 418. 76. 318. - Actien- 
gesellschaft für Gas u. Wasseranlagen, vorm. 
Schäfer u. Hauschner. 76. 467. 509. 76. 285. 427. 

— Acüengesellschaft für Centralheizungs-, Was- 
ser- u. Gas- Anlagen. 75. 346. 80. 293. — »Globus« 
Actiengesellschaft für Gas- u. Wasserleitungs- u. 
Centralheizut:gs- Anlagen, vorm. J. J. Hollerbuscli. 
75. 509. 77. 214. — »Saturn«, Actiengesellschaft 
für Gas- u. Wasserleitungs-Bedarf. 75. 556. 77. 464. 

— Actiengesellschaft Schäffer u. Walcker. 86. 398. 
87. 898. 

— Gummiwaarenfabrik von Voigt u. Winde. 75. 
193. — Die Anilinfabrik Rummelsburg in gesund- 
heitlicher Beziehung. 76. 284. — Berlin-Anhal- 
tische Maschinenbau- Actiengesellschaft. 87. 1052. 

— Geschäftsmittbeilungen der Bronzewaaren- u. 
Lampenfabrik, vorm. C. H. Stobwasser. 75. 467. 
78. 484 — Die Fabrikation von Petroleumlampen 
in Berlin. 77. 309. — Die Fabrikation von Lampen 
u. Gasbeleuchtungsgegenständen in Berlin. 80. 484. 

— Greschäftsabscbluls der Actiengesellschaft für 
Bronzewaaren u. Zinnguss, vormals J. G. Spinn 
u. Sohn. 84. 601. — Die Geschäftslage in Bezug 
auf Gasapparate. 85. 733. — Die Petroleumlampen- 
u. Brennerfabrikation in der Stadt. 87. 953. 

— Die Stearinlicht-Industrie in der Stadt. 87. 176. 

— Jahresversammlung des Deutschen Vereins von 
Gas- und Wasserfachmännem. 83 389. — Ver- 
sammlungen des Vereins deutscher Fabriken 
feuerfester Producte. 81. 175. 84. 93. 343. 85. 
131. 86. 181. 88, 125. — Versammlung des Ver- 
eins deutscher Gementfabrikanten. 85. 132. — 
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Sitzung des elektrotechnischen Vereins. 88. 593. 
1093. 

Bern. Feoer im Circus. 75. 347. 467. -— Betriebs- 
resultate der städtischen Gasanstalt. 77. 20. — 
Bau des Gaswerks auf dem Lindenaugut. 78. 
484. 

Bernbnrg. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 
765. 76. 744. — Brandstetistik. 86. 20. — Gas- 
preis. 88. 652. 

Berncastel a. d. Mosel. Gasanstalt. 86. 608. 

Benthen. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 
279. 75. 348. 76. 217. - Brandstatistik. 86. 20. 

Biberach. Brandstatistik. 86. 21. 

Bielefeld. Gaspreis. 79. 253. — Gasanstaltsneubau. 
79. 367. — Rentabilität der Gasanstalt. 86. 341. 

Bingen. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 94. — 
Neue Gasanstalt. 88. 1146. 

Birmingham. Ausstellung von Gasapparaten. L. 
78. 726. — Druckluftleitung. 86. 672. 

Bitterfeld. Betriebsresultate der Gasanstalt. 75. 
311. 76. 253. 77. 285. 78. 280. 79. 297. 80. 
264. 81. 375. 82. 271. 84. 290. 85. 235. 86. 
374. 87. 309. 88. 383. 

Blackpool. Die elektrische Beleuchtungsanlage. 
W. Chew. 80. 307. 

Bochnm. Bildung der Actiengesellschaf t : > Gelsen- 
kirchen-Schalker Gas- und Wasserwerke«. 74. 79. 
— Betriebsergebnisse der städtischen Gasanstalt. 
75. 347. 79. 253. 80. 354. 81. 484. 83. 874. 86. 
851. 87. 764. 88. 338. 380. — Reparatur einer 
Gasbebälterglocke. 75. 686. — Versammlung 
des Vereins von Gasfachmännem Rheinland- 
Westfalens. 76. 335. — Versammlung von Coke- 
und Cokekohlen-Interessenten. 85. 427. — Gas- 
preisermässigung. 86. 640. 970. — Erleichterung 
für den Gasbezug. 88. 125. — Ausstellung von 
Gasapparaten. 86. 970. 1031. 88. 532. 

Bodenbach. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 
768. 76. 745. 

Bonn. Bau einer städtischen Gasanstalt. 77. 309, 
415. 464. 79.329. — Aufstellung von Gasselbstzün 
dem. 78. 376. — Betriebsergebnisse der Gasan- 
stalt. 81. 811. 82. 572. 83. 740. 84. 601. 85 
539. 86. 731. 87. 870. 871. 88. 886. 990. — Gas 
fabrik für die Irrenanstalt. 83. 545. — Elektri 
sehe Beleuchtung des Bahnhofes. 84. 601. 855. 

Bordeaux. Gasbeleuchtung. 74. 151. 

Borna. Geschäftsberichte des Actienvereins für 
Gasbeleuchtung. 74. 670. 75. 627. 76. 527. 78. 
522. 82. 575. 83. 667. 86. 935. 

Borjslaw. Brand in den Petroleumgruben. L. 74. 
665. 

Boston. Gasexplosion. 76. 56. 69. — Elektrische 
Beleuchtung. 83. 75. — Die elektrische Central- 
station. L. 84. 549. — Oeffentliche Beleuchtung. 
85. 158. — Zur Brandstatistik. 86. 757. 



Brannschwelg. Gaspreis. 76. 358. — Betriebs 
bericht des Gaswerks. 78. 27. — Verwaltung 
der Gaswerke. 83. 779. — Strassenbeleuchtnng. 
87. 477. — Steuerbefreiung der Gaswerke. K8. 
303. — Zweite Gasanstalt. 88. 340. 500. 532. 

— Elektrische Beleuchtung 87. 1029. — Elektrische 
Beleuchtung u. Gaswerk. 88. 340. 500. 

— Brandstatistik. 86. 21. 

Bremen. Die westfälische Kohle in der Gasan- 
stalt. 75. 144. — Kosten der Reparatur eines 
GasometerbasBlns. 75. 193. — Erweiterung der 
Gasanstalt. 75. 378. — Gaspreisermäsaigung. 85. 
905. 86. 341. 458. — Neunzehnte Jahresyer- 
sammlung des Vereins von Gas- und Wasser- 
fachmännem Deutschlands. 79. 261. 440. 

— Elektrische Beleuchtung des Freihafengebiets. 
87. 371. — Zur Einführung der elektrischen Be- 
leuchtung. 88. 265. 381. — Vertrag zwischen 
der Stadt u. der Firma Siemens u. Halske. 88. 
382. 

— BrandsUtistik. 86. 21. 

~ Oelheimer Petroleum-Industriegesellschaft 81. 
814. — Thätigkeit des Petroleum-Testbüreaus. 
87. 440. — Geschäftebericht der Petroleum- 
börse. 88. 472. 

Bremerhaven. Brand auf der Barke Gea. 80. 
773. — Elektrische Beleuchtungsanlage. 86. 
214. 

Breslau. Die Vergasung der Fäcalstoffe u. ihre 
Verwerthung. 75. 31. 227. 257. 510. — Klagen 
der Gastwirthe über die schlechte Beschaffenheit 
des Leuchtgases. 74. 837. 75. 107. u. Aner- 
bieten der Gasanstalt zur Hebung dieser Klagen. 
75. 256. — Die Beschaffenheit des städtischen 
Leuchtgases. 76. 33. Mensel. 76. 6. Anm. 
Th. Pol leck. 76. 6. Jos. Jacobi. 76. 10. 
Anm. — Dritte Gasanstalt. 74. 551. 75. 107. 
285. 302. 467. 658. 76. 69. 96. 427. 454. 692. 77. 
46. 81. 246. 283. 82. 36. — Gutachten über den 
Ausbau der dritten Gasanstalt. 80. 103. 170. 
— Etat der Gaswerke. 76. 54. 153. — Gasan- 
stalt der oberscblesischen Eisenbahn. 76. 125. 
654. — Gasexplosion. 76. 174. 218. — Ver 
gütung bei Beschädigungen durch Leuchtgas- 
explosionen. 76. 175. 285. — Telescopgasbe- 
hälter. 78. 30 — Gasverbrauch der Strassen- 
laternen. 79. 142. — Aufstellung eines techni- 
schen Directors für die Gas- u. Wasserwerke. 
80. 293. — Gaspreis. 81. 119. 246. — Gas- 
messermiethe. 81. 246. ~ Verpachtung des 
in den Gasanstalten gewonnenen Ammoniak- 
wassers 81. 773. — Heizung von Schnlrftamen 
durch Gas. 83.309. — Verordnung über Treppen- 
beleuchtung. 85. 20. 86. 93. — Beleuchtung 
mit russischem Petroleum. 86. 538. — Gasver- 
giftung. 88. 126. — Verwaltungsbericht der 
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stftdtiflchen Gagwerke. 75. 720. 76. 28. 721. 77. 
85. 378. 678. 79. 710. 80. 590. 81. 836. 83. 109. 
84. 94. 911. 85. 935. 968. 86. 909. 88. 125. 163. 
1146. 1149. 

— Elektrische Beleacbtung. 85. 935. 87. 44. 88. 
199. 

— Brand8tati8tik. 86. 21, 

— Yeraammlung des Vereins von Gas- und Wasser- 
fachmftnnem Dentschiands. 76. 333. — Inter- 
nationale Gasgesellschaft. 79. 60. — Die schle- 
sische Gewerbe- u. Indastrieausstellung. Klein- 
8 tob er. L. 81. 791. — Versammlong des Vereins 
deutscher Ingenieure. 88. 624. 

Bretten (Baden). Neubau einer Gasanstalt. 78. 
376. 676. 

Brieg. Erbauung eines dritten Gasbehälters. 75. 
193. — Betriebsergebnisse der städtischen Gas- 
anstalt. 75. 689. 79. 93. — Die Generatoröfen 
auf der Gasanstalt. L. Link. 80. 250. 

Bristol. Erweiterung der Gaswerke. 79. 766. 

Brunn. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 487. 
75. 431. 76. 290. 77. 350. 78. 247. 79. 427. 80. 
323. 81. 580. 82. 422. 84. 371. 85. 897. 86. 402. 
87. 555. 88. 503. — Elektrische Theaterbeleucht- 
ung. 82. 417. 755. 85. 158. 232. L. 88. 60. 26.5. 
J o r d a n. L. 88. 372. 772. — Brandstatistik 86. 21. 

BrIsseL Das städtische Gaswerk. 75. 726. 76. 609. 
77. 530. — Pläne u. Zeichnungen der Gasanstalt. 
Sonizöe. L. 78. 579. — Betriebsresnltate des 
Gaswerks. 77. 532. 83. 237. 87. 841. — Ueber 
den Betrieb der Gaswerke. 8. Elster. L. 87. 198. 

— Petroleum-Explosion. 76. 69. — Versuche mit 
Intensivbrennern. 86. 217. — Wybauw's Doppel- 
indexgasmesser. 86. 254. ^ Tagesgas. 86. 278. 

— Ausstellung Ton Gas-Koch- n. Heizapparaten. 82. 
348. 575. 755. — Preisausschreiben für Gas-Koch- 
u. Heizapparate. 86. 253. 87. 233. — Der inter- 
nationale Preiswettbewerb u. die Ausstellung von 



Gasapparaten. 87. 377. 611. -^ Ausstellung von 
Apparaten für die Heizung mit Coke. 87. 656. 

— Ausstellung von Gas- und Gokeapparaten. 
88. 501. 

— Elektrische Beleuchtung der Ausstellung. 80. 
739. — Elektrische Theaterbelenchtung. L. 83. 
264. 86. 94. — Beleuchtungs versuche mit Gas 
u. elektrischem Licht 85. 1010. 

— Internationale Ausstellung für Wissenschaft u. 
Industrie. 87. 306. — Weltausstellung. 88. 96. 

— Beleuchtung der Weltausstellung. 88. 801. 

— Unfall im Theater 88. 473. 

Bnchholz. Betriebsresultate der Gasanstalt 74. 

763. 76. 743. 
Budapest. Neue Gasanstalt in Pest 83. 388. — 

Bauproject des Filialgaswerks. 86. 522. Tafel 17 

— Die Entwicklung des Gasverbrauchs in Buda- 
pest B. V. Stephani. 86. 528. 

— Die elektrische Beleuchtung des Gentralbahn 
hofes. L 84. 728. L. 85. 35. — Elektrische Be 
leochtung. 87. 440 

— Versammlung der Gasindustriellen Gestenreich 
Ungarns. 85. 267. 459. — Landesausstellung. 
L. 85. 813. 

Bndnpest-Nenpest. Betriebseigebnisse der Gas 

anstalt 74. 801. 76. 752. 77. 685. 78. 715. 79 

771. 80. 776. 81. 847. 82. 801. 83. 827. 84. 783, 

86. 31. 
Bttlil (^Baden). Gasconcession, 86. 877. — Neue 

Gasanstalt. 88. 501. 
Bnffalo. Oeffentliche Beleuchtung. 87. 78. 
Bnndan. Versammlung des Vereins der Gas- u. 

Wasserfachmänner Schlesiens u. der Lausitz. 84. 

820. 848. 
Bargdorf. Betriebsergebnisse des Gaswerks. 74. 

350. 75. 354. 76. 246. 77. 258. 78. 241. 79. 369. 

80. 357. 81. 518. 82. 313. 83. 465. 84. 866. 85. 

366. 86. 482. 87. 588. 88. 562. 



C. 



Cadix. Nene Gasanstalt. 85. 452. — Inbetrieb- 
setzung der Gasanstalt. 86. 997. 

€albe a. d. S. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 
74. 395. 75. 384. 76. 322. 77. 323. 78. 314. 
79. 398. 80. 298. 81. 249. 82. 205. 88. 271. 
84. 253. 85. 316. 86. 343. 87. 401. 88. 475. 

Carlsruhe siehe Karlsruhe. 

Cassel siehe Kassel. 

Celle. Ammoniakfabrik. 84. 649. — Neue Gas- 
anstalt 87. 139. 233. 808. Ber. 928. — Betriebs- 
ergebnisse der Gasanstalt. 74. 396. 75. 385. 
76. 323. 77. 324. 78. 315. 79. 399. 80. 299. 
81. 250. 82. 205. 83. 271. 84. 253. 85. 316. 
86. 343. 87. 401. 88 475. 



Charlottenbnrg. Betriebsbericht der Gasanstalt, 
82. 656. 85. 636. 86. 794. 88. 1020. — Gas 
behälterbau. 86. •608. 

Chemnitz. Gasvergiftung durch Rohrbruch. 75. 108 
— Errichtung einer zweiten Gasanstalt. 75. 149. 
307. — Uebernahme der Gasanstalt durch die 
Stadt. 79. 330. 460. — Elektrische Beleuchtung. 
86. 134. — Die Theercisteme der zweiten Gas 
anstalt E. Dyckerhoff. 88. •763. 

Chesterfleld. Gas u. Elektricität. L. 84. 1'56. 

Chicago. Brandstatistik. 86. 757. 

Christiania. Elektrische Beleuchtung. 87. 441. 

Clansthal. Elektrische Beleuchtung im Gottes- 
hause. 88. 501. 
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Coblenz siehe Koblenz. 

Coburg siehe Kobarg. 

Cochem. Verkauf der Gasanstalt. 82. 417. 

Cöln siehe Köln. 

CMln siehe Köslin. 

CSthen. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74. 395. 

75! 384. 76. 323. 77. 323. 78. 814. 79. 398. 

80. 298. 81. 250. 82. 205. 88. 271. 84. 263. 

85. 316. 86. 343. 87. 401. 88. 475. 
Colberg* Versammlung des Baltischen Vereins 

der Gasfachmftnner. 83. 257. 293. 321. 
Colmar siehe Kolmar. 
Constantinopel siehe Konstantinopel. 



Cottbus. Zur Geschichte der Gasanstalt 87. 843. 

— Betriebsabschluss des stadtischen Gaswerkes. 
88. 304. — Gaspreise. 88. 305. 

Crailsheim. Eröffnung der Gasanstalt 74. 235. 

— Betriebseigebnisse der Gasgesellschaft. 87. 586. 
Crimitschan siehe Krimitschau. 

Cflstrin. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 84. 

294. 85. 239. 86. 378. 87. 341. 88. 387. 
Culmbach. Errichtung der Gasanstalt im Jahre 

1863. 88. 219. 
CnxhaTeii. Eröffnung der Gasanstalt. 85. 20. — 

Betriebseigebnisse der Gasanstalt 87.396. 88.341. 
Czernowit2.Einfahningder Gasbeleuchtung 75. B6^ 



n. 



Danzig. Umlegung des Rohrnetzes wegen hohen 
Gasverlustes. 74. 279. 75. 598. — Gaspreis. 

75. 629. — Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 
78. 344. — Versammlung des Vereins Baltischer 
Gasfachmftnner. 84. 701. — Brandstatistik. 86. 21. 

Darmstadt* Klagen über die geringe Leuchtkraft 
des Gases. 74. 837. 75. 69. — Gaspreis. 75. 
726. 833. 866. — Differenzen zwischen Stadt u. 
Gasanstalt. 76. 29. — Aus den Verwaltungs- 
berichten der Gasanstalt. 75. 307. 85. 480 86. 
702. 88. 412. 

— Brand im Betortenhause der Gasanstalt. 80. 
206. - Brandstatistik. 86. 22. 

— Elektrische Beleuchtung. 85. 1010. — Bau einer 
elektrischen Centralstation. 87. 734. — Eröff- 
nung des städtischen Elektricitfttswerkes. 88. 
554. — Die elektrische Centralstation. 88. 887. 
Versagen der elektrischen Beleuchtung im her- 
zoglichen Palais. 88. 1063. 

Daros (Graubünden). Errichtung einer Gasanstalt. 

76. 29. 

Deggendorf a* D. Bau einer Oelgasanstalt. 81. 
546. 88. 286. 

Delemont (Schweiz). Einführung der Gasbeleucht- 
ung. 74. 796. 

Delitzsch. Explosion in der Gasanstalt. 88. 165. 

Deasaa. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74. 
178. 75. 263. 76. 178. 77. 174. 78. 200. 79. 
208. 80. 209. 81. 286. 82. 239. 88. 241. 84. 
205. 85. 199. 86. 248. 87. 238. 88. 441. — Ver- 
trag mit der Deutschen Gontinental-Gasgesell- 
Schaft 88. 962. — Elektrische Centralstation. 
86. 126. 877. 

Deatz. Bau einer Gasanstalt 86. 586. — Gas- 
motorenfabrik. 86. 1049. — Gasvertrag. 87.44. 

Döbeln. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 763. 
76. 743. 



Dohlen -Potschappel. Betriebsresultate der Gas- 
anstalt 74. 764. 76. 744. 
Donauwörth. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. ^. 

— Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 1^. 
88. 219. 

Doos bei Nümbeig. Errichtung einer Oelgasanstalt 
im Jahie 1884. 88. 286. 

Dorpat. Erbauung einer Gasanstalt. 79. 741. 
80. 142. 

Dortmund. Gaspreis. Verlängerung der Leitung 
u. Vermehrung der Laternen. 74. 235. — Gasr 
explosion im Bedactionslokale der Westftlischen 
Zeitung. 74. 837. — Gasbehftlterbau. 77. 758. 

— Betriebsergebnisse der Gasgesellschaft. 76. 
771. 77. 617. 78. 676. 84. 778. 85. 905. 86. 
878. 941. 88. 1063. 

Drachenfels. Versammlung der Gas- u. Waaser- 
fachmftnner von Rheinland o. Westfalen. 87. 
803. 

Dresden. Erweiterung der Neustfldter Gasfabrik. 

75. 228. 308. 77. 57. — Bau der dritten Gas- 
fabrik. 75. 280 76. 195. 218. 78. 56. 183. - 
Etat für öffentliche Beleuchtung u. Gasfabnken 

76. 58. 632. — Verarbeitung des Ammoniak 
Wassers an der städtischen Gasanstalt 77. 1^. 

— Gasproduction, Länge des Bohrsystems 0. 
Strassenbeleuchtung. 78. 79. — Feier des f ünfaig- 
jährigen Bestehens der städtischen Gasanstalt. 
78. 260 — Die Gasanstalten der Stadt seit ihrer 
Entstehung. L. v. Boland. 78. 261. Anna. - 
Verordnung, betr. Treppen- u. Flurbeleuchtnog. 
86. 398. 88. 593. — Regulativ gegen Rauch- u 
Russbelästigung. 86. 430. 88. 165. L. 88. 227. 106.'). 

— Gasversorgung von Strehlen. 87. 147. 88. 501 

— Arbeiterwohnungen der Gasanstalt. 87. 441- 

— Gasmotorenbetrieb. 87. 1109. — Gaspreis 
88. 383. — Erweiterung des Rolimetates. 88. 3i<l 
501. — Zum sechzigjährigen Bestehen der stidti 
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sehen Gaafabriken. 88. 519. ~ Erweiterung der 
NeuBtädter Gaefabrik. 88. 652. 993. — Die Neu- 
gestaltung der Bahnhöfe, die Centralmarkthalle 
u. die AltstAdter Gasanstalt 88. 888. — Be- 
triebsresultate der Gaswerke. 76. 194. 77. 149. 
78. 239. 79, 416. 80. 451. 81. 405. 87. 140. 
88. 343. 992. 1125. 

— Elektrische Beleuchtung. 78. 79. 86. 134. 87. 
372. 623. 88. 32. 236.« 343. 682. — Betriebsaus- 
gaben ffir die elektrische Beleuchtung des Rath- 
hauses. 88. 1126. — Stadtisches Elektricitats- 
werk. 88. 1151. 

— Versammlung des Vereins von Gas- u. Wasser- 
fachmännem Deutschlands. 78. 185. 257. 321. — 
Gründung des Vereins deutscher Glasindustrieller 
der Beleuchtungs-Branche. 82. 131. — Aus- 
stellung von Motoren u. Werkzeugmaschinen für 
das Kleingewerbe. L. 85. 99. 100. — Ausstellung 
von Gasapparaten. 88. 923. 1095. 

Dndweiler« Neubau einer Gasanstalt. 74. 322. 
Mren. Neubau der städtischen Gasfabrik. 75. 228. 
Dflrkheim. Gasometerbau. 88. 501. 



Düsseldorf* Bau einer zweiten Gasanstalt. 74. 
236. — Aus den Betriebsberichten der städti- 
schen Gaswerke. 74. 320. 75. 419. 76. 402. 77. 
533. 78. 491. 79. 482. 667. 568. Taf. 20. 80. 
465. 81. 662. 82. 575. 83. 699. 84. 649. 85. 
759. 87. 44. 1029. 88. 889. — Ausstellung von 
Gasapparaten. G. Grob mann. 87. 834. 

— Die elektrische Beleuchtung des Bahnhofs. 
A. Oelwein. 81. •132. — Die elektrische Be- 
leuchtung der Eunstgewerbeschule. 88. 888. — 
Elektrische Anlagen. 88. 996. 

— Theater. 82. 834. — Versammlung der an der 
Gas- u. Siederohrconvention betheiligten Firmen. 
88. 65. 

Duisburg« Gasanstalt. 80. 245. — Gasanstalt 
n. Wassemoth. 83. 207. — Versammlung des 
Vereins von Gas- u. Wasserfachmännem für 
Rheinland u. Westfalen. 84. 794. — Preiser- 
mässigung für Motorengas 86. 970. — Gas- 
uhrenmiethe. 87. 22. — Etat der Gasanstalt, 88. 
236. — Betriebsberichte der Gaswerke. 82. 793. 
88. 701. 86. 182. 87. 80. 88. 96. 



E. 



Egeln. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 80. 267. 

81. 378. 82. 274. 84. 292. 85. 237. 86. 376. 87. 339. 

88. 385. 
Eger« Versammlung des Vereins für Gasindustrie 

in Böhmen. 85. 284. 
Eibenstock. Geschäftsbericht der Gasanstalt. 74. 

838. 75. 867. — Dividende des Gasbeleuchtungs- 

actienvereins. 88. 1181. 
Eichatädt. Gasanstalt u. Wassemoth. 88. 94. — 

Erbauung der Gasanstalt im Jahre 1863. 88. 219. 
Eilenburg. Betriebsresultate der Gasanstalt. 77. 187. 
Einbeck. Besitzwechsel der Gasanstalt. 86. 158. 
Eisenach. Jahresversammlung des Deutschen Ver- 
eins von Gas- u. Wasserfachmännern. 86. 485. 
— Brandstatistik. 86. 22. 
Elberfeld. Beleuchtung der Eisenbahncoup^ mit 

Gas. 77. 215. — Nene Gasanstalt. 81. 247. 84. 

870. — Betriebsbericht der Gasanstalt. 81. 77. 

815. 85. 997. 

— Elektrische Beleuchtung. 77. 215. 86. 852. 87. 
178. 278. 88.388.— Die elektrische Beleuchtung des 
Bahnhofes. A. Oelwein. 81. •133. — Beschreib- 
ung der Elektricitätswerke. Hemme. 88. 782. 

— Brandstatistik. 86. 22. 

— Versammlung des Vereins von Gas- u. Wasser- 
fachmännem für Rheinland u. Westfalen. 85. 3. 
88.306. 

Elblng. Versammlung des Baltischen Vereins von 
Gasfachmännern. 88. 237. 



Elmshorn. Gasexplosion. M. Kahlcke. 77. 191. 

194. — Betriebsresultate der Gasanstalt. 77. 124. 

81. 208. 84. 404. 86. 217. 87. 279. 88. 807. — 

Elektrische Beleuchtung. 88. 923. 
Erfurt. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74.181. 

76. 265. 76. 180. 77. 176. 78. 202. 79. 209. 80. 

210. 81. 288. 82. 239. 88. 242. 783. 84. 206. 86. 
200. 86. 249. 87. 239. 88. 443. - Vertragsab- 
schluss mit der Deutschen Continentalgesell- 
Bchaft in Dessau. 86. 539. 

Erlangen. Bilanz u. Dividende der Gasanstalt. 

84. 608. 85. 671. 88. 831. — Gasbehälterbau. 

Fahrig. 88. 902. 
Eschwege. Gasanstalt. 79. 715. 88. 172. 
Essen. Versammlung des Vereins der Gas fach- 

männer für Rheinland u Westfalen. 84. 147. 

— Gaspreisermässigung. 79. 142. 88. 532. ^ 
Strassen beleuchtung. 88. 345. — Elektrische Be- 
leuchtung. 88. 166. 

— Die Erupp'sche Gussstahl fabrik. 79. 555. Be- 
richtigung. 79. 616. -- Einrichtung u. Betrieb 
der Krupp'schen Gasanstalt. Grahn. 84. 148. 

— Brandstatistik der Gussstahlfabrik. 86. 23. 
Enpen. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74.183. 

76. 267. 76. 181. 77. 177. 78. 208. 79. 210. 80 

211. 81. 288. 82. 240. 83. 243. 84. 207. 86. 201. 
86. 250. 87. 240. 88. 444. 

Entin« Üebemahme der Gasanstalt durch die Stadt. 



82. 201. 658. 
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FaUenfltein 1. Y. Neue Gasanstalt. 88. 532. 1096. 
Feldkirch, Anlage und Betriebskosten der com- 

binirten elektrischen Beleuchtung der Station. 

A. Oelwein. L. 87. 680. 
Flame. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 439. 

75. 431. 76. 290. 77. 352. 78. 248. 79. 428. 80. 

324. 81. 581. 82. 423. 84. 372. 85. 397. 86. 403. 

87. 556. 88. 503. 
Flensburg« Betriebsergebnisse der Gaswerke. 79. 

330. 8. a. Berichtigung. 79. 528 — Brandasse- 

curanz. 78. 220. — Brandstatistik. 86. 22. 
Forchheim* Einführung der Gasbeleuchtung im 

Jahre 1865. 88 243. 
Fost l. L. Rechenschaftsbericht der Gasanstalt. 

81. 209. 83. 142. 87. 306. 88. 202. — Gemein- 
same Versammlung der Gas- und Wasserfach- 
männer Schlesiens u. der Lausitz, sowie Bran- 
denburgs. 88. 1. 41. 

Frankenberg. Jubiläum der Gasanstalt. 85. 71 
Frankenstein. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 

84. 253. 85. 316. ' 86. 344. 87. 401. 88. 476. 
Frankenthal. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 95. 

— Umbau der Gasanstalt. 86. 479. — Oelgas 
anstalt der Etthnle'schen Fabrik. Langen. L. 
87. 198. 

Frankfart a. M. Freie Ck)ncurrenz unter den Gas 
anstalten. 75. 324. — Klagen über das Gas. 
75. 349. — Gasausströmung und Vegetation. 75. 
600. — Strassenbeleuchtung. Erweiterung der 
Beleuchtungsanlagen. Aufstellung neuer La 
temen. 75. 600. 78. 31. 79. 142. — General 
Versammlungen der Gasbereitungsgesellschaft. 
75. 726. 76. 750. 83. 823. 84. 759. 85. 873. 88. 
775. — Jubiläum der Gasbereitungsgesellschaft. 
78. 681. 712. — Statuten der Gasbereitnngsge 
Seilschaft. 80. 245. — Gasanstalt u. Wassemoth. 
83. 125. — Zündang des Kronleuchters und der 
Soffitenbeleuchtung im Opernhaus. 88. 696. — 
Zur Gasfrage. 84. 405. 85. 71. 134. — Die öffent- 
liche Beleuchtung bei der Stadtverwaltung u. 
bei derPolizeidirection. 85. 263. — Gasverträge 
mit der Imperial Continental Gas - Association 
u. der Frankfurter Gasgesellschaft. 85. 601. 604. 

— Geschäftsberichte der Gasgesellschaft. 86. 609. 
87. 767. — Die Beleuchtung der Stadt mit Oelgas 
im Jahre 1828 durch Knoblauch n. Schiele. 87. 
414. — Gasmotoren u. Motorengas. 88. 653. 1131. 

— Gasexplosion. 77. 24. — Theaterbrand. 78. 
494. — Brandstatistik. 86. 22. 

— Elektrische Beleuchtung von Eisenbahnwagen. 

82. 131. — Elektrische Station. 84. 67. 86. 30. 
563. 609. 87. 1141. — Zur Einführung der elek- 



trischen Beleuchtung. 86. 1049. 87. 22. - Elek 
trische Beleuchtung des neuen Lagerhauses, 
Einrichtung und Kosten der Anlage. 86. 878. - 
Mittheilungen über elektrische Beleuchtung. 88. 
415. 694. 652. 1096. — Die elektrische Beleucht- 
ung u. die Sicherheitsbelenchtung mit Petita 
leumlampen im Hauptbahnhof. 88. 803. 831. 
1063. 

— Allgemeine deutsche Patent- u. Musterschuts- 
Ausstellung. 80. 59. 736. 81. 516 546. A. Här- 
tens. L. 81. 733. C. Thiel. L. 81. 792. - 
Ausstellung von Gasapparaten zum Kochen u. 
Heizen. 81. 186. — Versammlung des Vereins 
von Gas- u. Wasserfachmännern Deutschlands. 
81. 417. — Versammlung des Vereins für che- 
mische Industrie. 87. 953. 

FrankAirt a* 0* Betriebsergebnisse dej Gasaa 
stalt. 74. 177. 76. 262. 76. 178. 77. 173. 78. Ml 
79. 207. 80. 209. 81. 286. 82. 238. 83. 240. 84. 
204. 85. 199. 86. 247. 87. 237. 88. 441. - Be 
leuchtungsvertrag mit der Gontinentalgasgesell- 
schaft. 83. 76. — Brandstatistik. 86. 22. 

Freiberg U S. Betriebsberichte der Gasanstalt. 
74. 152. 75. 144. 76. 156. 77. 87. 380. 78. 310. 
79. 257. 80. 55. 82. 131. 82. 834. 84. 67. 85. 72. 
761. 87. 117. — Ankauf der Gasanstalt durch die 
Stadt. 85. 848. — Veriegung der Gasanstalt. 88 
923. — Gaspreis. 88. 502. 1152. 

— Elektrische Beleuchtung. 87. 767. — Riesen- 
esse. 88. 963. 

Freiburg !• B« Versammlung des Mittelrheini 
sehen Gasindustrievereins. 83. 756. 795. — Neue 
Gasanstalt. 83. 783. — Gasversorgung. 84. 577. 
— Erweiterung der Gasanstalt. 88. 416. — Ver- 
miethung von Gasmotoren. A. Ehrbar dt. 88. 
518. 

Frelbnrg i. Sehl. Regulativ für die Ausführung 
der Privat-Gaseinrichtungen u. die Abgabe des 
Leuchtgases. 86. 368. — Versammlung des Vereins 
von Gas- u. Wasserfachmännem Schlesiens u. 
der Lausitz. 86. 735. 

Frelsing. Einführung der Gasbeleuchtung im 
Jahre 1864. 88. 221. 

Frledrlehsort bei Kiel. Elektrische Beleuchtung. 
88. 307. 

Frledrlchstadt a. d. Eider. Errichtung einer Gas 
anstalt. 86. 94. 

Fflnfklrchen. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 
77. 685. 78. 715. 79. 771. 80. 776. 81. 847. 82. 
801. 83. 827. 84. 784. 86. 31 

Fürth (Bayern). Geschaftsei^ebnisse der Gasan- 
stalt. 88. 831. 
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Gaarden bei Kiel. Übergang der Gasanstalt an 

eine Actiengesellschaft. 86. 30. — Verhältnisse 

der Gasanstalt 88. 594 
Crardelegen. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 

764. 76. 744. 
Gagtein. Elektrische Beleuchtung. 86. 563. 
()hiQdeiUEdorf. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 

442. 76. 433. 76. 292. 77. 352. 78. 249. 79. 429. 

80. 825. 81. 582. 82. 423. 84. 373. 85. 398. 86. 

403. 87. 556. 88. 503. 
OeestemAnde. Gasanstalt. 78 556. 582. 79. 332. 
Gelsenkirchen* Rechnungsabschluss der Actien- 

gesellschaft für Kohlendestillation zu Bulmke. 

85. 20. 88. 804. — Geschäftsbericht der Gelsen- 

kirchener BergwerkÄctiengesellschaft. 87. 441. 

— Gas- u. Wasserwerke. 87. 118. 768. 
— Betriebsresultate der Gelsenkirchen-Schalker 

Gasanstalt. 75. 833. 76. 632. 77. 619. 
Gent. Gasbeleuchtung. 79. 742. 
Gera. Elektrische Beleuchtung. 78. 81. — Bau 

eines Gasbehälters. 79. 142. — Betriebsergebnisse 

der Gasanstalt. 87. 150. 88. 66. 
Germersheim« Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 95. 
Gemrode. Gasexplosion. 86. 189. 
Geyelberg. Bau einer Gasanstalt 88. 473. 
Gerelsburg. Gasbeleuchtung. 86. 399. 
Giessen* Schiedsgerichtliche Entscheidung, die 

Uebemahme des Gaswerkes betreffend. 87. 14. 
Gingen a. B. Elektrische Beleuchtung. 80. 27. 
Gladbach-Bhejdt* Verlängerung des Gasvertrags. 

85. 764. — Betriebsergebnisse der Gasanstalt 

80. 209. 81. 287, 82. 239. 83. 241. 84. 205. 85. 
200. 86. 248. 87. 238. 

Gladbacli - Bhejdt - Odenkirchen. Betriebsergeb- 
nisse der Gasanstalt 74. 179. 75. 264. 76. 179. 
77. 174 78. 201. 79. 208. 88. 442. 

Glasgow. Ueber die Erweiterung der Gasanstalt. 
L. 74. 386. -> Ausstellung von Beleuchtungs- 
Apparaten für Gas und Elektricität 80. 428. 

81. 2. 

Glatz. Gasometerbau. 77. 428. 

Glaacliaa. Geschäftsberichte der Gasbeleuchtungs- 

ActiengeseUschaft 85. 671. 86. 704. 87. 804. - 

Gasfrage. 88. 33. — Erweiterung der Gasanstalt. 

88. 383. 
Gleiwltz. Gasheizung in der Kirche. 85. 940. Die 

Bohrfabrikation auf der kgl. Eisengiesserei. 

Jangst u. Deppe. L. 86. 758. 
Glogau siehe Gross-Glogau. 



Gmünd (Württemberg) s a. Schwäbisch-Gmand. 

Gassteuer. 81. 485. — Jubiläum der Gasanstalt. 

87. 47. 
Godalming. Elektrische Beleuchtung. 82. 73. 
Görlitz. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 75. 425. 

79. 460. 84. 103. — Einfluss von Gasausström- 
ungen auf die Vegetation. 75. 600. — Errichtung 
einer zweiten Gasanstalt. 75. 752. — Versuche 
mit Luftgas. 76. 60. — Gasanstalt für die Nie- 
derschlesisch-Märkische Eisenbahn, 77. 215. — 
Ausstellung von Gasapparaten. 88. 473. 532. — 
Erweiterung der Gasanstalt. 88. 804. 

— Elektrische Beleuchtung. 87. 1142. 

GOttingen. Brandstatistik. 86. 22. — Entwicklung 
der Gasanstalt seit 25 Jahren. 86. 126. — Er- 
weiterung der Gasanstalt. 88. 445. 

Golilis« Betriebsergebnisse der Gasanstalt 84. 
293. 85. 238. 86. 377. 87. 340. 88. 386. 

Gohlis-Entritzsch. Betriebsergebnisse der Gas- 
anstalt 81. 379. 82. 275. 

Gotha. Brandstatistik. 86. 22. — Betriebsergeb- 
nisse der Gasanstalt 74. 182. 75. 265. 76. 181. 
77. 177. 78. 202. 79. 210. 80. 211. 81. 288. 
82. 240. 83. 243. 84. 207. 85. 201. 86. 250. 
87. 240. 88. 443. 

Gothenborg. Gasanstalt. 87. 517. 

Graslitz. Gasanstalt 76. 160. 

Graz. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 439. 
75. 432. 76. 291. 77. 352. 78. 249. 79. 428. 

80. 324. 81. 581. 82. 423. 84. 372. 85. 398. 
86. 403. 87. 556. 88. 503. — Generalversamm- 
lung deß Vereins der Gasindustriellen in Oester. 
reich-Ungam. 83. 422. 

Greenock. Ausstellung von Gasapparaten. 80. 28. 

Greiz. Versammlung des Sächsisch-Thüringischen 
Gasfachmännervereins. 87. 953. 

Grossenhain. Geschäftsbericht des Gasbeleucht- 
ungs-Actienvereins. 75. 378. — Betriebsergeb- 
nisse der Gasanstalt. 77. 283. 88. 502. 

Gross-Glogau. Betriebsresultate der Gasgesell- 
schaft 75. 348. 76. 217. 

Grttnberg (Schlesien). Jahresversammlung des 
Vereins von Gras- u. Wasserfachmännern Schle- 
siens u. der Lausitz. 85. 953. 987. 

Guben. Betriebsergebnisse der Grasanstalt 79. 
332. 

Gummersbach. Errichtung einer Gasanstalt. 88. 
719. 

Gunzenhausen. Erbauung der Gasanstalt im Jahre 
, 1865. 88. 222. 
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Haardt a. Sieg. BetriebBresultate der Gasanstalt. 

79. 608. 80. 528. 81. 575. 84 104 

Hagen. Brand der Gasanstalt. 76. 309. 379. ^ 
Fettgasanstalt für den Bahnhof. 77. 283. — 
Schlachthaus. 85. 544. — Gasanstal tsneaban. 

85. 544. 86. 479. 

Hagen • Herdecke. Betriebsergebnisse der Gas- 
anstalt. 74. 179. 75. 264. 76. 179. 77. 175. 
78. 201. 79. 208. 80. 209. 81. 287. 82. 239. 
83. 241. 84. 205. 85. 200. 86. 248. 87. 238. 

Hagen-Herdecke-Haspe. Betriebseigebnisse der 
Gasanstalt. 88. 442. 

Hainichen. Gaspreis. 88 748. 

Halberstadt. Betriebsresultate der Gasanstalt. 
78. 32. 713. — Explosion in der Gasanstalt. 83. 
879. 904. 84. 30. — Wiedereröffnung der Gas- 

• beleuchtung. 84. 69. — Jubiläum der Gasanstalt. 

87. 118. — Erweiterung der Gasanstalt. 87. 
1090. — Heizgaspreis. 88. 418. 

— Brandstatistik. 86. 22. 

Halle. Gasexplosion. 76. 219. — Beleuchtungs 
etat 76. 319. — Gasbehälter. 76. 363. 566. — 
Bau eines Gasbehälterbassins. 77. 151. 466. — 
Gasolinexplosion im Hotel zur Stadt Hambuxg. 

80. 528. — Betriebsresultate der städtischen Gas- 
anstalt. 77. 215. 82. 878. 86. 822. 87. 920. 

88. 653. 998. — Zur Tret)pen- u. Flurbeleucht- 
ung. 86. 705 — Brandstatistik. 86. 22. 

— Elektrische Beleuchtung u. Theatercontracte. 

86. 126. — Elektrische Beleuchtung. 87. 1110. 
1142. 88. 653. — Zur Errichtung einer elektri- 
schen Centralstation. 88. 924. 

— Berichte der Handelskammer über die Braun- 
kohlen-, Paraffin- u. Mineralölindustrie. 74. 672, 
76. 560. 564. 76. 529. 78. 739. 82. 610. 86. 
706. 88. 831. — Geschäftsbericht der „Ver- 
einigten sächsisch - thüringischen Paraffin- u 
Solarölfabriken". 78. 740. 86. 610. 87. 693. — 
Jahresbericht der Sächsisch-Thüringischen Actien 
gesellschaft für Braunkohlenverwerthung. 86. 
284. 87. 307. 88. 445. — Betriebsbericht der 
Zeitzer Paraffin- u. Solarölfabrik. 86. 610. — 
Generalversammlung des Deutschen Braunkohlen- 
Industrievereins. 86. 641. 

Hamburg. Führer durch Hambuig u. nächste Um- 
gebung. H. C. J. Reese. L. 80. 23. — Mit- 
theilungen über die neueren Ingenieurbauten 
Hamburgs. F. A. Meyer. 87. 591. 809. — 
Beschreibung der öffentlichen Anlagen für Be- 
leuchtung, Wasserversorgung u. Entwässerung 
der Stadt Hamburg. L. 87. 835. 

— Pachtverhältnisse der Gasanstalt. 74. 325. 75. 
697. 870. 82. 502. — Erweiterung der Gasanstalt, i 



76. 112. 147. 698. 727. s. a. 841. 76. 363. 77. 
283. — Unfall beim Aufstellen des Gasbehfilten 
zu Barmbeck. 76. 870. 76. 127. — Theater 
beleuchtung. 76. 98. — Das G^weik in Barm- 
beck. 76. 632. — Der grosse Gasbehälter in 
Barmbeck. 78. 523. — Der grosse Gasbehälter 
auf dem Grasbrook. 78. 117. — Die städtischen 
Gaswerke. F.A.Meyer. 79.660. — DieKrahn- 
anläge des Gaswerkes Grasbrook. G all eis. L. 

82. 153. —- Erweiterung des Gasrohmetzes. 86. 
941. — Bau des Teleskop-Gasbehälters auf dem 
Gaswerk Grasbrook. 0. Haase. 87. 591. 811. 
Taf. 7 bis 9. — Gaswerke. 87. 1031. — Gas 
consum u. Erweiterung der Gaswerke 88. 625. 

— Gasproduction u. Bohmets. 88. 1097. 

— Abrechnung der Grascompagnie. 74. 523. — 
Betriebseigebnisse der Gaswerke. 76. 733. 752. 
78. 220. 82. 504. 85. 998. — Gaspreis. 75. 698. 727. 

85. 905. 86. 186. — Finanzverhältnisse der Gas- 
werke. 85. 905. — Etat der Gaswerke für 1887. 

86. 998. — Kohlentarif. 86. 371. 

— Elektrische Zündung für Strassencandelaber. 

83. 423. — Elektrische Beleuchtung des Frei- 
hafengebietes u. des ZoUkanals. 86. 823. 87. 
23. — Die elektrische Anlage im Freihafengebiet. 
88. 434. — Ausdehnung der elektrischen Be- 
leuchtung, Centralstation. 86. 912. 87. 999. 
1053. 1110. 88. 533. — Verpachtung des Betriebs 
der elektrischen Beleuchtung, Vertrag zwischen 
der Stadt und dem Pächter. 87. 396. — Aus- 
dehnung u. Stand der elektrischen Beleuchtong 
in der Stadt. Volbehr. 87. 943. — Lieferangs- 
bedingungen für elektrischen Strom. 88. 166. 

— Explosion der Theerdestillations&brik. 78 
583. — Gasexplosionen. 82. 38. 85. 73. 86. 
342. — Gas^plosion durch elektrische Leitung. 
88. 446. — Zur Brandstatistik. 86. 757. 

— Geschäftsbericht der Deutschen Petroleumbobr- 
gesellschaft. 82. 312. — Petroleumeinfahr. 87. 
1053. 

— GeschäftsabschlusB der chemischen Fabiikactien- 
gesellschaft. 87. 898. 

Hameln* Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 75. 

386. 76. 324. 77. 324. 78. 315. 79. 399. 80. 299 

81. 251. 82. 205. 83. 271. 546. 84. 253. 85. 316. 

86. 343. 87. 401. 88. 475. — Uebeigang der 

Gasanstalt an die Stadt. 88. 308. 
Hamilton. Versammlung des Gasfachmännervereins 

von WestschoUland. 74. 362. 
Hamm« Gasanstalt. 78. 556. — Gaspreis. 87. 517. 
Hanau. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 95. - 

Betriebsmittheilungen der Gasanstalt. 83. 593. 

— Gasexplosion. 86. 6L 
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HumoTer« GasprodactioB u. FUumnennhl. 75. 
601. — Ausdehnung des GrasrohmjBtses. 76. 319. 
— Betiiebsresnltate der Gasuistalt der Imperial 
Continental Gasassociation. 76. 771. 77. 601. — 
Drahtseilbahn zur Gasanstalt 76. 633. 78. 722. 
Körting. L. 78. 22. — Bau einer Gentralgas- 
anstalt auf dem Bahnhof. 77. 187. — Etat für 
Strassenheleuchtnng. 79. 258. — Gasfrage. 88. 
34. -^ Gasvertrag. 88. 98. — Blitzableiteran- 
schlnss. 88. 446. 

— Die elektrische Beleuchtung des Bahnhofes. 
80. 892. A. Oelwein. 81. •132. — Die elek- 
trische Strassenheleuchtnng. L. 85. 255. — Oen- 
tralstation u. Preis der elektrischen Beleuchtung. 
86. 735. — Unterbrechung der elektrischen Be- 
leuchtung. 88. 98. 

— Petroleumbohrungen. 80. 892. *- Jubiläum 
der Körting'schen Fabrik. 82. 108. — Jahres- 
versammlung des Deutschen Vereins von Gas- 
und Wasserfachmännem. 82. 427. — Hanno- 
ver'sche Oentralheizungs- u. Apparatebauanstalt. 
84. 365. 

Havsdorf-Wttstewaltendorf. Betriebsberichte der 

Gasanstalt. 74. 760. 76. 742. 
Havre. Elektrische Beleuchtung des Hafens. L. 

82. 152. 
MaTüiclieii« Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 

764. 76. 744. 
Heide (Holstein). GeschAftsberichte der Gasanstalt 

86. 515. 88. 655. — Gaspreis. 88. 1098. 
Heidelberg. Versuche mit den Ansünd- u. L(V8ch- 

apparaten von Flürscheim bei der Strassen- 



beleuchtung. 74. 646. — Betriebsbericht der 
Rheinischen Gasgesellschaft. 74. 740. — Jahres- 
versammlung des Vereins von Gas^ und Wasser- 
fachmftnnem Deutschlands. 80. 829. — Gas- 
anstalt und Wassemoth. 88. 95. 

Heilbroiin« Gassteuer. 78. 713. — Gasbehälter- 
bassin aus Cementbeton. 80. 29. 295. 

Helmond (Holland). Gasexplosion. 85. *970. 

Hemelingen bei Bremen. Gasanstalt 84. 655. 

Herbesthal« Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 
74. 184. 75. 267. 76. 182. 77. 177. 78. 203. 79. 
210. 80. 211. 81. 288. 82. 240. 83. 243. 84. 207. 
85. 201. 86. 250. 87. 240. 88. 444. 

Hersbnick. Gasanstalt 77. 711. — EröfEnungder 
Gasanstalt im Jahre 1877. 88. 285. 

HUdesheim* Betriebsergebnisse der Gaswerke. 86. 
158. 586. 87. 657. 735. 88. 686. — Haushaltung^ 
plan der Gasanstalt 88. 594. 

Hirschberg (Schlesien). Betriebsberichte der Gas- 
anstalt 74. 762. 76. 742. 

Hdchst« Elektrische Beleuchtung in der Anilin- 
fabrik von Meister, Lucius u. Bröning. 79. 60. 
— Die Theerfarbenfabrik von Meister, Lucius 
u. Brüning. L. 81. 542. — Neue Gasanstalt für 
die Farbwerke. 83. 875. 

Hof* Betriebsabschlüsse der Gasactiengesellschaft. 
84. 365. 85. 287. 314. 87. 279. 

Hohenstein. Gasanstalt 87. 1058. 

Holzmindep. Gaspreis. 87. 279. 

Homburg. Betriebsbericht des Gaswerkes. 85.361. 

Husum. Vergrösserung der Gasanstalt 86. 186. 



!• 



Ingolstadt. ErOfEnung der Gasanstalt im Jahre 1863. 

88. 219. 
Iiinsbniek. Holzgas oder Steinkohlengas? 74.80. 
Inowraelaw (Provins Posen). Errichtung einer Gras- 

anstaH. 74. 798. 
Inowraslaw. Brandstatistik. 86. 22. 
Ischl. Gasanstalt u. Wassemoth. 88. 125. 



Iserlohn. Dividende der Gasgesellschaft. 88. 674. 
— Gaspreis. 87. 49. 954. ^ Elektrische Beleucht- 
ung. 87. 178. 954. 

Itzehoe. Gasbehälter. 82. 201. — Uebemahme 
der Gasanstalt durch die Stadt. 86. 480. — Be- 
tiiebsberichte der Gasanstalt 85. 792. 86. 614. — 
Ausstellung von Koch- u. Heizapparaten. 88. 1064. 



K. 



Kaiserslautern. Zweite Gasanstalt 86. 380. ^ 
Betriebsresultate der Gaswerice. 74. 236. 75. 113. 
76. 127. 77. 88. 151. 78. 117. 79. 148. 80. 214. 
81. 150. 82. 183. 83. 143. 84. 132. 85. 181. 86. 
186. 87.442. 88.308. — Versammlung des Mittel- 
rheinischen Gasindustrievereins. 84. 747. 772. 
786. 843. 884. 



Karlsruhe. Städtische Gas- u. Wasserwerke. 76. 
285. — Betriebsberichte des Gaswerks. 77. 753. 
79. 25. 738. 80. 619. 81. 332. 88. 20a — Er- 
bauung einer Filialgasanstalt 85. 73. — Ver- 
sammlung des Mittelrheinischen Gasindustrie- 
vereins. 87. 283. — Ausstellung für Handwerks- 
technik u. Hauswirthschaft. 87. 288. ^ 
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Kassel« Jahresversammlung des Vereins der Gas- 
u. Wasserfachmänner Deutschlands. 74. 357. 

— Uebergang der Gasanstalt an die Stadt. 75. 833. 
-- Specialausstellung für Heisungs- und Venti- 
lationsanlagen. 77. 297. -- Brandstatistik. 86. 22. 

— Gasexplosion. 86. 29. *60. — Gaspreise. 87. 
735. - GasansUlt. 88. 447. 

Kempten. Brandstatistik. 86. 22. -> Dividende 
der Gasgesellschaft 88. 924. 

Kettwig* Preisermftssigung für Koch- und Heiz- 
gas. 87. 669. 

Kiel« Verbot der Theerfeuerung. 74. 411. — 
Brandstatistik. 86. 22. — Zweite Gasanstalt. 

86. 187. 342. 399. 480. 706. 823. — Betriebs- 
berichte der stadtischen Gasanstalt . 74. 433. 75. 
425. 76. 243. 77. 620. 78. 583. 79. 742. 81. 51. 

. 700. 82. 873. 86. 796. 87. 924. — Verwaltungs- 
berichte der Gasanstalt von 1881 — 1886. 87. 552. 
~ Etat der Gaswerke. 88. 447. — Elektrische 
Beleuchtung. 88. 1132. 

Kirchberg (Sachsen). Dividende des Gasbeleucht- 
ungs-Actienvereins. 82. 874. 88. 963. 

Klrchhelmbolanden* Dividende der Gasgesell- 
schaft. 86. 880. 

Kim. Bau einer Gasanstalt. 74. 238. 

Kissingen* Gasanstalt. 74. 676. ~- Erbauung der 
Gasanstalt im Jahre 1875. 88. 285. — Betriebs- 
ergebnisse der Gasanstalt. 78. 284. 79. 334. 80. 
267. 81. 377. 82. 274. 84. 292. 85. 287. 86. 376. 

87. 339. 88. 385. 

Kitzingen* Einführung der Gasbeleuchtung im 
Jahre 1862. 88. 215. 

Klagenfart. Geschaftsverhältnisse der Gasge- 
sellschaft. 84. 448. 87. 517. 88. 626. 

Kleve. Brandstatistik. 86. 22. 

Kllngenthal. Eröffnung der Oelgasanstalt. 80. 29. 

— Betriebsergebnisse der Oelgasanstalt. 81. 575. 
Koblenz. Betriebsbericht der städtischen Gas- 
fabrik. 74. 319. — üeber die Gasbehältenexplosion 
am 19. Juli 1873. Schiele. 74. 468. u. über 
die mögliche Ursache dieser Explosion. A. 0. 
Spruyt. 74. 581. 

Kobnrg. Dividende der Gasactiengesellschaft. 84. 
677. 85. 790. — Uebergang der Gasanstalt in 
städtischen Betrieb. 85. 637. 

Köln. Beschwerde der Bürger über die Erhöhung 
des Gaspreises. 74. 25. 47. — Normativbestim- 
mungen für die Gasabgabe. 74. 315. Berich- 
tigung. 444. — Privatgasleitungen. 75. 601. — 
Um- u. Neulegung von Gasrohren. 75. 871. 77. 
255. — Plan, Kostenvoranschlag u. Bau einer 
neuen Gasfabrik. 75. 196. 469. 76. 244. 77. 127. 
255. — Gasbehälter. 76. 772. — Gas- u. Wasser- 
werke. 77. 88. 888. — Gasbeleuchtung. 77. 283. 



— Die Generatoröfen der Gasanstalt 82. 417. 

— Concurrenz zu Kandelabern. 82. 577. — Gas- 
rohrbrach. 83. 546. — Preisermässigung ffir 
Heiz- und Motorengas. 87. 49. s. a. 88. 1152. 

— Rückblick auf 12 Jahre , Wasserleitung n. Ga£- 
anstalt. 75. 70. — Rückblick auf die Ent- 
wicklung der Gaswerke. 85. 21. 40. 75. — Be 
triebsberichte der städtischen Gaswerke. 75. 70. 
661. 76. 591. 77. 570. 78. 345. 79. 608. 80. 
773. 81. 446. 82. 720. 83. 744. 85. 181. 762. 
86. 641. 87. 955. — Zusammenstellung der Be 
triebs-Einnahmen u. Ausgaben der Gaswerke 
für 1873/74 bis 1883/84. 86. 76. 

— Elektrische Beleuchtung auf Rheindampfem. 
80. 775. 81. 30. -- Elektrisches Licht im Stadt- 
theater. 86. 641. — Elektrischer Beleuchtabgs- 
wagen für nächtliche Arbeiten. 87. 623. 88. 502. 

— Elektrische GeseUsehaft „Helios"'. 87. 49. - 
Errichtung einer elektrischen Centralstation. 8$. 
203. u. Bericht über die Anlage derselben. A. 
Hegener. 88. 256. 

— Bau einer Theerdestillation, 78. 677. — Bnjid 
Statistik. 86. 23. — Versamnüungen des YereinB 
von Gas- u. Wasserfachmännem in Rheinland 
u. Westfalen. 83. 144. 88. 1109. 

Königsberg. Betriebsresultate der städtischen 
GasansUlt 76. 244. 695. — Gasanstalt. 77. 47. 
85. 508. — Regulativ der Gasanstalt fQr die 
Ueberlassung des Leuchtgases zum Privatige- 
brauch. 78. 638. 

— Elektrische Ausstellung. 88. 287. 311. - Ma- 
schinen-Ausstellung für Handwerk n. Klein- 
industrie. 85. 482. — Elektrische Beleuchtang. 
88. 66. 

KösUn. Gasanstalt. 78. 739. — Jahresvenamm 

lung der Gasfachmänner des Baltischen VereinB. 

80. 557. 
Kolmar (Elsass). Versammlung des Mittelrhdni- 

sehen Gasindustrie Vereins. 88. 853. 1010. 1036. 

1065. 1101. 
Komotan. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 84. 

294. 85. 239. 86. 378. 87. 841. 88. 386. 
KonstantlnopeL Zur Brandstatistik. 86. 757. - 

Gasbeleuchtung. 88. 412. 501. 
Kopenhagen. Elektrische Beleuchtung des Sandes. 

78. 678. — Zur Einführung der elektrischen Be- 
leuchtung in der Stadt. 87. 400. 
Kornenbnrg. Gasanstalt. 86. 971. 87. 804. 
Krakau. Gasanstalt. 85. 392. — Betriebseiiselh 

nisse der Gasanstalt 85. 200. 86. 249. - 

Uebergang der Gasanstalt an die Stadt 86. 159 
Krakaii-Podgdrze. Betriebsergebnisse der Gu- 

anstalt. 74. 181. 75. 265. 76. 180. 77. 176. 78. 

202. 79. 209. 80. 210. 81. 288. 82. 240. 83. 

242. 84. 206. 
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Krems« BetriebBergebniBse der Gasanstalt. 74. 

839. 84. 32. 
Kremziiach. GaBanstalt. 82. 201. 
Krimltseluni. Geschäftsbericht der Gasanstalt. 83. 

546. — Ausstellung von Gasapparaten. 86. 702. 

— Dividende der Gasgesellschaft. 87. 872. — Ver- 

waltnngsbericht der Gasactiengesellschaft. 88. 719. 



Kronstadt. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 

767. 76. 746. 
Kronstadt (Siebenbürgen). Betriebsresnltate der 

Gasanstalt. 74. 437. 75. 431. 76. 289. 77. 360. 

78. 247. 79. 427. 80. 328. 81. 580. 82. 421. 

84. 871. 86. 896. 86. 400. 87. 555. - Rohr 

netz u. Gasverbrauch. 88. 503. 



1j. 



LandaM« Geschftftsmittheilnngen der Actiengesell- 
schaft fflr Gasbeleuchtung. 78. 678. 84. 778. — 
Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 95. 

Landeslint (Schlesien). Betriebsergebnisse der Gas- 
anstalt. 80. 593. 

Landsberff a. W. Erweiterung der Gasanstalt. 88. 
346. — Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74. 
394. 75. 888. 76. 321. 77. 322. 78. 814 79. 
397. 80. 297. 81. 248. 82. 205. 88. 270. 84. 
253. 85. 315. 86. 343. 87. 401. 88. 475. 

LangeiiMelaii. Betriebseigebnisse der Gasanstalt. 
84. 253. 85. 316. 86. 344. 87. 401. 88. 476. 

Langensalsa. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 
84. 253. 85. 316. 86. 848. 87. 401. 88 475. 

Langenscliwalbach. Gasanstalt. 78. 678. 

LaHbaa. Betriebsbericht der Gasanstalt. 75. 602. 

Lanaamie. Elektrische Hausbeleuchtung. 84. 808. 

Lelpiig. Ausdehnung des Gasrohmetses. 75. 238. 
427. 76. 220. 819. — Strassenbeleuchtung. 76. 
1%. — Sicherung des Theaters gegen Feuersge- 
fahr. 76. 220. — Kohlenbedarf der Gasanstalt. 
76. 4%. — Anleihe zum Bau der zweiten Gas- 
anstalt u. deren Eröffnung. 76. 363. 85. 792. — 
ZurGeschichte der Gasanstalt. Hasse. 79.611.— 
Verordnungen Ober den Gebrauch von Gasspar- 
apparatea 80. 527. 698. 81. 31. — Gasversorg- 
ung. 86. 880. ' Gaspreisermftssigung. 86. 767. 
— Urtheil betr. Hauseinstnrz beim Umlegen der 
Gasleitungsrohre. 86. 828. — Betriebsberichte 
der Gaswerke. 86. 673. 87. 207. 88. 266. 
312.— Gasapparate. 87.50. —Gaskochapparate. 
87. 178. — Ausstellung von Gasapparaten. 87. 
312. 1058. - Feuer in der ersten Gasanstalt 88. 
131. — Gasmotorenbetrieb. 88. 269. — Die zweite 
Gasanstalt der Stadt. 88. *297. — umbau der 
ersten Gasanstalt. 88. 538. 831. — Dauernde 
Ausstellung von Gasheizungs- u. Beleuchtungs- 
apparaten. 88. 583. 

— Elektrische Beleuchtung. 85. 135. 86. 918. 88. 
267. s. a. L. 81. 364. 

— Versammlung des Vereins von Gas- u. Wasser- 
fachmftnnem Deutschlands. 77. 89. 261. 329. — 
Versammlung des Vereins sächsisch-thüringischer 
Gasfachmftnner. 86. 218. — Die achtnndzwan- 

Genenü-Reg x. Jonrn. f. Gasbel. ii. WaBservera. 



zigste Hauptversammlung des Vereins deutscher 
Ingenieure. 87. 442. 735. 

Leisnig« Dividende des Actienvereins fflr Gasbe- 
leuchtung. 86. 824. 88. 1024. 

Lemberg« Betriebseigebnisse der Gasanstalt. 74. 
181. 75. 265. 76. 181. 77. 176. 78. 202. 79. 
209. 80. 210. 81. 288. 88. 240. 88. 242. 84. 
206. 85. 201. 86. 250. 87. 240. 88. 443. 

Leobschllts. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 

79. 868. 

Lichtenfels. Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 
1864. 88. 222. 

Lichterfeld* Gas- und Wasseigesellschaft vorm. 
Walter Bauendahl. 87. 623. 

Lichterfelde« Bau einer Gasanstalt 78. 495. — 
Geschäftsbericht der Gas-, Wasser u. Terrain- 
Gesellschaft. 88. 502. 

Liebaii* Betriebseinstellung der Gasanstalt. 74. 
238. — Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 80. 
593. 

Liesilial (Schweiz). Betriebsresnltate der Gasbe- 
leuchtungsgesellschaft. 80. 562. 82. 544. 

Limbach* Betriebebericht der Gasanstalt. 74. 762. 
76. 743. 

Lindau. Petroleumezplosion. 79. 612. — Brand- 
statistik. 86. 23. — - Geschaftsgewinn der Actien- 
gesellschaft fflr Gasbeleuchtung. 85. 28. 820. 
87. 1000. 88. 963. — Einführung der Gasbe- 
leuchtung im Jahre 1865. 88. 243. 

Lindenau. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 84. 
291. 85. 237. 86. 375. 87. 311. 88. 384. 

Lindenau-Plagwiti. Betriebsresultate der Gasan- 
stalt. 75. 814. 76. 255. 77. 288. 78. 283. 79. 300. 

80. 266. 81. 376. 88. 273. 

Linz-Ürfahr« Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 

74. 801. 76. 752. 77. 685. 78. 715. 79. 771. 
80. 776. 81. 847. 88. 801. 83. 827. 84. 784. 86. 31. 

Lissabon. Gasbeleuchtung. 87. 736. 903. — Gas- 
gesellschaft. 88. 167. 

Lodz. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 75. 663. 
80. 456. 85. 544. 86. 540. 87. 694. 88. 656. 

Loebau i. S. Erweiterung der Gasanstalt. 88. 720. 

Ldrrach. Betriebsresultate des Gaswerks. 74. 353. 

75. 356. 76. 248. 77. 259. 78 242 79. 370. 80. 
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369. 81. 519. 88. 315. 83. 466. 84. 367. 85. 366. 
86. 483. 87. 587. 88. 563. 

Lohr. Erbauung der Gasanstalt im Jahre 1867. 88. 
245. 

London« Arbeitseinstellung der Kohlen- u. Eisen- 
arbeiter in Sad- Wales. 75. 71. — Aussperre der 
Kohlenarbeiter. 75. 148. — Die Wohnungsfrage 
für die unbemitteltere Klasse. 84. 779. — Stras- 
senpflasterung. 84. 779. 

—Amtlicher Geschäftsbericht der Gasgesellschaf ten. 
74. 676. 76. 793. 76. 654. 77. 572. 79. 647. 80. 
623. 82. 350. — Zusammenstellung der Geschftfts- 
abschlQsse der Gasanstalten. L. 75. 748. — Be- 
triebsabschlüsse der Gasgesellschaften. 86. 188. 

— Agitationen gegen die Gasanstalten. 74. 806. 
839. — Die Verhandlungen des Parlaments üb^r 
die Gasversoi^ung. L. 75. 747. — Zur Geschichte 
der Gasbeleuchtung in London. H. Chubb. L. 
76. 314 — Zusammensetzung des Londoner 
Leuchtgases. T. S. Humbidge. 77. 589. — 
Gasversorgung. — 78. 158. 81. 237. 88. 212. 

— Brillante Gasbeleuchtung der Waterloo- 
Strasse. 79. 109. — Gasverbrauch. 79. 618. 

82. 504. 577. 83. 212. — Albocarbonbeleucht- 
ung für Eisenbahnwagen. 80. 245. — Gas- 
explosion bei der Neulegung von Bohren in 
Bedford-Square. 80. 396. 420. 426. 440. — Te- 
lescop-Gasbeh&lter. 79. 766. — Gasbehftlter-Bas- 
sin auf den South-Metropolitan-Gaswerken. 82. 
253. Taf. 3. — Der Gasbehälter der South-Me- 
tropolitan-Gaswerke. G. Livesey. L. 82.117. — 
Grösstes Gasrohr. 83. 634. — Strassenbeleucht- 
ung. 83. 252. 387. 85. 341. — Die Gasversorg- 
ung der Stadt. 84. 34. 79. 513. — Das neue 
Gaswerk der South-Metropolitan-Gas-Company in 
East Greenwich. Fr. Lux. 88. *2. 

— Elektrische Beleuchtung. 79. 64. 743. 80. 271 

— Die elektrische Beleuchtung der Albert Docks. 
L. 80. 685. L. 81. 236. — Die elektrische Strassen 
beleuchtung. 80. 739. 81. *340. 82. 249. 464. 
.508. 85. 341. — Kosten der elektrischen Strassen 
beleuchtung. L. 81. 365. — Elektrische Beleucht- 
ung mit lucandescenzlampen. 82. 246. — Elek- 
trische Bill. 82. 577. — Die elektrische Be 
leuchtung des Savoy-Theaters. L. 82. 153. P, 
Jordan. L. 83. 372. 772. — Elektrische Beleucht 
ung des neuen Gerichtsgebäudes. L. 83. 342. 

— Die Edisonbeleuchtung des Holbom-Viaducts. 

83. 503. L. 84. 193. -- Die elektrische Central 
Station am HolbomViaduct. 84. 33. 85. 341 
Die elektrische Beleuchtung auf der Fischerei 
Ausstellung. L. 84. 25. — Die elektrischen In 
stallationen auf der Gesundheits-Ausstellung. L. 

84. 549. — Die elektrische Beleuchtung auf der 
Gesundheits-Ausstellung. 84. 735. — Kosten der 
elektrischen Beleuchtung bei der Erfindnngs- 



ausstellung. 86. 188. — Erweiterung der elek- 
trischen Beleuchtungsanlagen. 86. 614. 706. — 
Die elektrische Beleuchtung des Paddington- 
Bahnhofes. L. 86. 898. — Elektrische Zngbe- 
leuchtung. 87. 81. — Die elektrische Beleucht- 
ung des Princesstheaters. L. 87. 395. 

— Elektrische AussteUung. 82. 73. 106. 174. 339. 
— Ausstellung fflr Gas u. Elektricität. 82.612. 

83. 6. L. 83. 165. — Elektrische Ausstellung 
im Aquarium. L. 88. 342. 413. 

— Ausstellung wissenschaftlicher Apparate. 76. 
461. — Ausstellung von rauchlosen Feuerungen. 
82. 41. Fr. Siemens. 82. 789. — Internatio- 
nale GesundheitsauBstellung. 84. 778. 872. - 
Internationale Erfindungsausstellung. 84. 739. 
840. L. 85. 305. 755. 813. 846. 

— Versammlung des Iron and Steel Institute. 85. 
362. — Jahresversammlungen des Britischen Gas- 
fachmännervereins siehe Verein der Gasfach- 
männer in England unter Vereine im Sachregister. 

— Die Schadenfeuer im Jahre 1876. Shaw. L 
77. 168. — Brandstatistik. 86. 757. 

Luckenwalde« Betriebseigebuisse der Gasanstalt 
75. 263. 76. 179. 77. 174. 78. 2O0. 
80. 209. 81. 286. 82. 239. 83. 241. 

84. 205. 85. 199. 86. 248. 87. 238. 88. 442. 
Ludwigsburg« Brandstatistik. 86. 23. — Ver 

Sammlung des Mittelrheinischen Gasindustrie- 
vereines. 88. 113. 135. — Rackblick der Gas- 
anstalt auf 30jährigen Betrieb. 88. 1152. 

Lndwigshafen. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 96. 

Lfibeck. Betriebsberichte der Gasanstalt 74. 238. 
76. 72. 76. 88. 772. 78. 85. 79. 101. 80. 29. 
81. 742. 82. 381. 83. 173. 84. 407. 85. 850. 
88. 98. 1132. — Benzinexplosion auf dem Schraa- 
bendampfer Hansa. 80. 528. — Gasbeleuchtung 
von Eisenbahnwagen der Lübeck-BQchener Bahn- 
gesellschaft. 86. 430. — Erweiterung der stiUlti 
sehen Gasanstalt. 86. 614. 

— Elektrische Oentralstation. 84. 249. 86. 62. 
614. — Elektrische Beleuchtung. 87. 81. 1142. 
88. 748. 

Lttben. Brandstatistik. 86. 23. 

Lttdenscheid. Uebemahme der Gasanlage aaf 
Rechnung der Stadt. 86. 219. — Gaspreis. 87. 
925. — Gaspreis u. Gaseinrichtungen. 88. 776. 

Lüneburg, üeber Petroleumquellen in der Haide. 
75. 114'' 562. 77. 47. — TJebergang der Gas- 
anstalt in städtischen Betrieb. 87. 1091. — Gas- 
preise. 88. 924. — Gasanstaltsverhältnisse, Ab- 
schätzung der Gasanstalt u. erforderlicher Auf- 
wand bei Uebemahme derselben durch die Stadt 
88. 720. 891. — BetriebsexKebnisse der Gas- 
anstalt. 74. 393. 75. 383. 76. 321. 77. 322. 78. 
314. 79. 397. 80. 297. 81. 249. 82. 205. 83. 
270. 84. 253. 85. 315. 86. 343. 87. 401. 88. 475. 
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LüttringhAiiMn« Neubau einer GasauBtalt. 87. 
873. 88. 387. 

LvneTllle* Spinnereibrand durch elektrische Be- 
leuchtung. 83. 76. 



Luiern* Ausstellung von Gas- Koch- u. Heiz- 
apparaten. 86. 256. — Feuer durch Transforma- 
toren. 88. 387. 496. 



W. 



Madrid. Gasbeleuchtung. 77. 283. 

Magdeburg. Erweiterung der Gasanstalt. 75.471. 
76. 364. 88. 66. — üebergang der Gasanstalt 
in städtischen Betrieb. 76. 160. — Curatorium 
der städtischen Gas- u. Wasserwerke. 76. 286. 
404. — Gaspreis. 76. 365. — Ausdehnung der 
Gasbeleuchtung. 76.595. — Telegraphische Ver- 
bindung nach den Gas- u. Wasserwerken. 77. 
576. — Etat der Gasanstalt. 77. 219. 84. 174. 

— Directorstelle der Gasanstalt. 77. 621. — An- 
l^nuig von Generatorofen. 78. 459. — Umänder- 
ung der Scrubberanlage. 78. 556. — Vereinig- 
ung der Direction der Gas- u. Wasserwerke. 79. 
220. — Besoldungsgrundsätze für die Beamten 
der Gas- u. Wasserwerke. 84. 479. — Ausstell- 
ung von Gasapparaten. 87. 81. — Blitzableiter. 
88. 419. — Betriebsergebnisse der städtischen 
Gaswerke. 76. 364. 81. 702. 82. 837. 83. 784. 
85. 318. 86. 399. 87. 478. 88. 533. 

- Elektrische Beleuchtung. 87. 1112. — Die elek- 
trische Beleuchtung des Theaters. 88. 418. 

Malland. Elektrische Beleuchtung. 77. 47. — 
Die Edisonsche Gentralstation. L. 83. 731. C.H. 
Ben ton. L. 84. 672. — Elektrische Beleucht- 
ung des Scalatheaters. L. 84. 856. — Die Gen- 
tralisation für elektrische Beleuchtung. L. 85. 
255. -^ Betriebsergebnisse der elektrischen Gen- 
tralstation. 85. 342. 86. 347. — Die elektrische 
Beleuchtung und ihr Erträgniss. 87. 343. 88. 
448. 

Mainz. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 97. 252. 

— Elektrische Zündung der Gasflammen im 
Stadttheater. 83. 387. — üebemahme des Gas- 
werks in Selbstregie der Stadt. 83. 824. 84. 
336. 680. 85. 159. 86. 588. — Jahresabschluss 
des Gkutapparat- u. Gusswerks Mainz. 85. 342. 
88. 535. — Gasverbrauch 86. 347. — Erweiter- 
ung der Gasanstalt. 86. 941. — Erweiterung 
des Gaswerks und Herabsetzung des Gaspreises. 

87. 517. — Bechenschaftsbericht des Gaswerks. 

88. 272. 477. 

Malmd. Verpachtung der Gasanstalt. 84. 254. 
Malstait-Biirbacli. Bau der Gasanstalt. 74. 322. 

— Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 81. 378. 
82. 275. 84. 293. 85. 238. 86. 377. 87. 340. 88. 
385. 



Mannheim. Erweiterung der Gasfabrik. 75. 148. 
Verwaltung der städtischen Gasfabrik. 75. 115. 
76. 728. 77. 320. — Beleuchtung der neuen 
Hafenanlagen. 77. 684. — Ausstellung von 
Grasapparaten. 86. 881. 

— Elektrische Gesellschaft in Liquidation. 84. 
901. 

Hantna. Betriebsergebnisse des Gaswerks. 85. 

198. 86. 278. 87. 442. 88. 337. 
Harburg. Brandstatistik. 86. 23. 
Harienberg (Sachsen). Üebemahme der Gasan- 
stalt in städtischen Betrieb. 84. 901. 
Harienbnrg (Westpreussen). Betriebsresultate der 

Gasanstalt. 74. 766. 76. 744, 
Harienwerder. Betriebsresultate der Gasanstalt. 

74. 766. 76. 745. 
MarlEirch. Neubau einer städtischen Gasfabrik. 

88. 167. 
'Harkt-Bedwitz. Einführung der Gasbeleuchtung 

im Jahre 1884. 88. 286. 
Marseille. Die elektrische Beleuchtung der rue 

Canebi^re u. des alten Hafens. L. 84. 57. 
Meerane. Gasanstalt. 86. 824. 941. 87. 150. 694. 

— Verhältnisse der Gasanstalt zur Stadt. 88. 346. 

— Zur Frage der elektrischen Beleuchtung. 86. 913. 

Meissen. Bedingungen beim Üebergang der Gas- 
anstalt an die Stadt. 74. 349. — Bruttoein- 
nahme der Gasanstalt. 75. 428. — Gasconsum. 

78. 608. 

Helle. Gaspreise. 88. 203. 

Hemmingen. Einrichtung der Gasbeleuchtung 

im Jahre 1862. 88. 219. 
Heran. Betriebsergebnisse des Gaswerks. R. 

Hengstenberg. 78. 58. 79. 144. 80. 110. 81. 

55. 83. 115. 
Merseburg. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 

79. 647. 81. 775. 

Herzig a. d. Saar. Gasbeleuchtung. 85. 320. 
Metz. Elektrische Beleuchtung. 78. 220. 
Middelburg. Ausstellung von Gasheizapparaten 

u. Gaskraftmaschinen. 83.860.84.104. Göbel. 

84. 151. 
Mittireida. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 

764. 76. 744. 
Mödling. Gasanstalt. 75. 699. 
Montreal. Gasexplosion. 88. 561. /^^^^^^^T^ 
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Hoakau* Elektrische Belencbtang der Schienen- 
wege nach Kursk. 75. 341. — Die elektrische 
Beleuchtung bei der Illumination zu Ehren der 
Eaiserkrönung. L. 83 773. — Brandstatistik. 
86. 757, 

Htthlhausen« Strassenbeleuchtung. 82. 174. 

Hflhlhansen (Thüringen). Verarbeitung des Am- 
moniakwassers aui der Gasanstalt. 84. 511. — 
Bau eines Gasbehälters. 85. 392. ^ Erweiter- 
ung der Gasanstalt 88. 167. 

HliUiaasen i. E. Elektrische Beleuchtung. 87. 517. 

Hfilillieiiii a. Bli« Gasconsum. 77. 506. 

Hfllbeim a« d. Ruhr. Betriebsergebnisse der Gas- 
anstalt. 74. 177. 75. 262. 76. 178. 77. 173. 
78. 200. 79. 208. 80. 209. 81. 286. 88. 238. 
83. 240. 84. 205. 85. 199. 86. 247. — Ankauf 
des Gaswerks durch die Stadt. 86. 95. — Preis- 
ermassigung für Kraftgas. 87. 23. 

München. Erhöhung des Actienkapitals der Gas- 
beleuchtungsgesellschaft. 74. 841. — Sinken des 
Gasbehälters in Folge einseitigen Schneerutsches. 
75. 34. — Gasvergiftung durch Bohrbruch. 75. 
391. 85. 62. — Gasbeleuchtung in den Elsen- 
bahnwaggons. 78. 608. — Die Filialfabrik der 
Gasanstalt nebst Plan. 83. 721. Taf. 5. — Ge- 
schäftsmittheilungen der Gasbeleuchtungsgesell- 
schaft. 84. 760. 85. 820. 86. 824. 87. 956. 
88. 925. — Die Grasbeleuchtung mit Ventilation 
im Odeon. 86. 998. - Zur Geschichte der 
stadtischen Grasbeleuchtung. 87. 415. 455. — 
Die Beleuchtung der Stadt im Anfange dieses 
Jahrhunderts. 87. 417, 450. — Aus dem Ver- 
trage der Gasbeleuchtungsgesellschaft mit der 
Stadt. N.H.Schilling. 88. 245. — Anschluss 
der Blitzableiter an die Rohrnetze verboten. 
88. 419. 



— Die elektrische Beleuchtung des Oentralbahn- 
hofes. 80. 6. 10. 15. A. Oelwein. 81. »ISS. - 
Coneurrenzausschreiben für Herstellung von Licht- 
trägem für elektrische Glüh- u. Bogenliohter. 
82. 578. 874. — Die elektrische Beleuchtung des 
Residenztheaters. L. 83. 773. — Die elektrische 
Beleuchtung der Theater. 85. 79. 392. Ph. 
S e u b e L L. 85. 754. — Gutachten über die elektr. 
Beleuchtung des kgl Hof- u. Nationaltheaters. 
Fr. Renk. 85. 371. — Verlöschen der elek- 
trischen Theaterbeleuchtung. 85. 734. — Dampf- 
maschinen u. Dampfkesselanlage zur elektrisdien 
Beleuchtung der kgl. Theater. L. 87. 72. - 
Elektrisches. 87. 903. — Die elektrische Be- 
leuchtung des Theaters am Gärtnerplatz. 88. 964. 

— Störung der elektrischen Beleuchtung im 
Hoftheater. 88. 1024. ^ Versagen der elek- 
trischen Beleuchtung im Odeon. 88. 1064. 

— Die internationale elektrische Ausstellung. 82. 
339. 579. 617. 659. 83. 509. L. 83. 100. 342. 
732. N. Pöllath. L. 83. 61. H. Söhren. 
L. 88. 267. — Ausstellung von Gras- Koch- a 
Heizapparaten. 87. 1143. — Ausstellung von 
Kraft- u. Arbeitsmaschinen. 88. 35. 478. 

— Versammlung des deutschen Vereins von Gas- 
u. Wasserfachmännem gelegentlich der Elektri- 
citäts-Ausstellung. 82. 691. 722. 769. 843. 847. 

— Versammlungen des Bayerischen Vereins von 
Gas- u. Wasserfachmännem. 86. 381. 408. 44^. 
468. 87. 632. 1002. 1061. 

— Feuerlärm im Theater. 85. 207. — Feuer im 
Hoftheater. 88. 626. 832. 

Mflnden (Hannover). Errichtung einer Gasanstalt. 

88. 1064. 
Hflnster. Betriebsergebnisse der Grasanstalt. 86. 

675. 87. 903. 



ST. 



Nakskow. Die Gasanstalt u. ihre Betriebsergeb- 
nisse. 83. 423. 

Naumburg. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 79. 
340. — Ankauf der Gasanstalt. 87. 624. 

Neisse. Brandstatistik. 86. 23. 

Nenenbnrg (Schweiz.) Abschaffung der elektrischen 
Beleuchtung. 86. 881. — Errichtung einer Gras- 
anstalt. 86. 942. 

Neuhaldensleben. Gasanstalt 86. 481. 

Neiimarkt(Schlesien). Petroleumbeleuchtung. 75. 78. 

Nenmflnster. Voranschlag der Gasanstalt für 1 886/87 . 
86. 189. — Gasconsum u. neuer Gasbehälter. 87. 
279. — Gasversorgung. 86. 768. Betriebsergeb- 
nisse der Gasanstalt. 87. 1144. 88. 1098. — 
Elektrische Beleuchtung. 86. 827. 87. 903. 



Nen-Rnppin. Gasbehälterbau. 88. 448. 
NeusahE a. 0« Betriebsbericht der Gasanstalt 74. 

761. 76. 742. 
Neustadt a« d. Halde« Bau einer Gasanstalt. 74 

289. — Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 126. - 

TJebemahme des Gaswerks durch die Stadt n. 

Liquidation der Gasgesellschaft. 86. 432. 675. 

— Betriebsresultate der Gasanstalt. 75. 315. 

76. 256. 77. 289. 78. 284. 79. 333. 80. 267. 81. 377. 

82. 274. 84. 292. 85. 237. 86. 376. 87. 311. 88. 3jä 
Neustadt (Holstein). Verkauf der Gasanstalt 88. 

927. — Erneuter Besitzwechsel der Gasanstalt 

88. 1132. 
Neustadt (Oberschlesien). Errichtung einer iwäten 

Gasanstalt. 86. 252. ^^ ^ 
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Neutra. Errichtuiig einer Gasanstalt. 88. 66. 
Newciistle. Ueber die neuen Werke der Newcastle 
and Gateshead Gas Co. L. 74. 637. 

New-Tork. Der Petroleumhandel. 75. 35. 199. 

— Municipal-Oxygen-Gas-Gompany. L. 75. 411. 

— Die Gasanstalten der Stadt. E. G. Lowe. 
80. 677. — Rohrleitungen und Strassengrund. 83. 
115. 151. — Zur Gasversorgung der Stadt. 83. 
*678. — Beleuchtung. 83. 503. — Strassenbe- 
leuchtong. 83. 387. 85. 483. — Oeffentliche 
Beleuchtung. 87. 479. — Actiengesellscbaft 
für Ammoniakproducte aus Gaswassem. 86. 
913. 

— Einfflhrung von Edison -Lampen in grösserem 
Maassstabe. 81. 36. — Elektrische Beleuchtung 
der Strassen u. Gebäjade. 82. 4. 372. 83. 387. 
503. 85. 483. — Preis des Edisonlichtes. 83. 76. — 
Die elektrische Beleuchtung der Brücke zwischen 
New- York u. Brooklyn. L. 83. 732. — Die elek 
trische Centralstation in Stanton Street. L. 85 
813. — Die oberirdischen Elektricitätsleitungen. 
85. 906. — Die elektrische Beleuchtung in New 
York. 85. 492. 87. 83. — Versagen der elek- 
trischen Beleuchtung. 86. 881. — Erfahrungen 
mit der elektrischen Beleuchtung des Fahrwassers 
von Heil-Gate. 86. 971 . — Die elektrischen ünter- 
grundleitungen. L. 86. 898. 87. 301. Wabner. 
L. 87. 680. 



— Die Central-Dampfotation. Radiger u. Paschke. 
L. 84. 281. — Die Dampfleitungen in der Stadt. 
L. 84. 673. 825. L. 85. 171. 

— Brandstatistik. 86. 675. 757. 

Nienburg a. d« Saale. Betriebsresultate der Gas- 
anstalt. 74. 765. 76. 744. 

Nienstedten bei Altona. Feuer auf der Gasanstalt. 
87. 903. 

Nippes hei Köln. Verwaltungsbericht u. Betriebs- 
ergebnisse der Actiengesellscbaft für Gasbereitung. 
74 522. 85. 365. 

Nizuu Theaterbrand. 81. 221. 

NördUngeii. Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 
1863. 88. 220. 

Nordhausen« Gaspreisermftssigung. 86. 942. — 
— Erneuerung des Gasvertrags mit der Con 
tinental-Gasgesellschaft. 86. 1032. -- Betriebs 
eigebnisse der Gasanstalt. 74. 181. 75. 265. 76 
181. 77. 176. 78. 202. 79. 209. 80. 210. 81. 288. 
82. 240. 83. 242. 84. 206. 85. 200. 86. 249. 87. 
240. 88. 448. 

NottlDgliam« Gaswerksanlagen. 83. 708. 

Nflmberg« Rechnungsabschluss des Gaswerks. 74. 
772. — Gasexplosion. 75. 353. — Eochgas. 85. 
874. ~ Gasbehälterbassiu aus Stampfbeton. 
Haymann. 86. *445. — Zur Geschichte der 
städtischen Gasbeleuchtung. 87. 451. — Gas- 
behälterbassin. E. Dyckerhoff. 88. *764. 

— Brandstatistik 86. 23. 



O. 



Obernhan (Sachsen). Neue Gasanstalt. 86. 913. 
Oberstein. Betriebsbericht der Gasanstalt. 83.314. 
Oberstein-Idar. Errichtung eines Gaswerks. 79.103. 
Obemrsel. Betriebsergebniss der Gasgesellschaft 

87. 1069. 
Odenkirchen« Verlängerung des Gasvertrags. 

85. 764. 
Odessa* Betriebsresultate der Actiengesellscbaft 

für Gasbeleuchtung. 77. 654. 78. 639. 79. 716. 

80. 623. 82. 840. 83. 786. 85. 47. 86. 942. 87. 

1114. — Elektrische Beleuchtung des Theaters. 

87. 1144. 

Oedenbnrg« Aus dem Rechnungsabschluss der 

Gasbeleuchtungsgesellschaft. 74. 552 75. 602. 

79. 743. 80. 321. 81. 578. 82. 464. 83. 504. 85. 

393. 87. 624. 88. 687. 
Oederan. Betriebsresultate der Gasanstalt. 75.313. 

76. 255. 77. 287. 78. 282. 79. 299. 80. 266. 81. 

376. 82. 273. 84. 291. 85. 286. 86. 375. 87. 311. 

88. 384. 

Oelheim« Petroleumindustrie. E. Reidemeister. 
82. 150. 83. 786. 



Ofen siehe Budapest. 

Offenbach. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 127. 

— Betriebsergebnisse des Gaswerks. 83. 504. 
84. 901. 85. 999. 87. 210. 88. 167. 

Ohlan. Verwaltungsbericht der Gasanstalt. 75. 
839. — Ausstellung von Gasapparaten. 83. 44. 

Oldenburg. Erbauung einer Fettgasanstalt auf 
dem Bahnhofe. 88. 204. 

Oporto. Theaterbrand. 88. 346. 448. 

Oppeln. Brand durch HerabstOrzen eines bren- 
nenden Kronleuchters. 75. 238. — Leuchtgas- 
production im Regierungsbezirk Oppeln. 79. 60. 

— Brandstatistik. 86. 23. 

Oschersleben. Betrieb der Gasanstalt. 75. 630. 
77. 576. 

Osnabrflck. Betriebsergebnisse des Gaswerks. 79. 
340. 80. 79. 82. 174. 83. 146. 84. 579. 85. 
824. 86. 189. 87. 241. 88. 168. 1098. — Rück- 
blick auf 25 Jahre der Gasanstalt. 83. 145. — 
Gas zum Heizen» Kochen und Motorenbetrieb. 
84. 511. 87. 1059. — Gasmesser-Aichung. 84. 
581. — Gasuhrenmiethe. 87. 118. — Versammlung 
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des Vereines von Gas- a. Wasserfachmännem 
Rheinlands u. Westfalens. 88. 69. — Die Ein- 
führung des Kochgases. Baumert. 88.70. — 
Neue Reinigeranlage in der Gasanstalt. 88. 346. 
— Gasmesserfabrikation u. Aichung. 88. 503. 



Ostrau (Mähren). Betriebsresultate der Gasge- 

Seilschaft. 87. 23. 84. 70. 
Ottensen. Gasanstalt. 86. 432. 515. 
Ottweiler^ Reg.-Bez. Trier. Gasbeleuchtung. 86. 

971. 



P. 



Paris. Zur Geschichte der öffentlichen Beleucht- 
ung. 75. 808. — Der städtische Beleuchtungs- 
dienst. 76. 115. — Die Beleuchtungseinricht- 
ungen. G. Germ in et. L. 76. 719. — Hei- 
zung u. Beleuchtung während der Belagerung 
1870->1871. 0. Oesterlen. L. 77. 601. — 
Verbesserte Strassenbeleuchtung. 80. 304. — 
Kosten der Strassenbeleuchtung. 81. 211. 83. 
44. — Gasbeleuchtung und Gaspreis. 81. 31. 
84. 336. 85. 575. Ausdehnung der Gasbeleuchtung 
mit Intensiv-Gasbrennem. 82. 464. — Oeffent- 
liche Beleuchtung. 83. 44. — 

— Beleuchtung, Beheizung u. Ventilation des neuen 
Opernhauses. L. 75. 344. 75. 364. 391. — Die Be- 
leuchtung der grossen Oper. Garnier. L. 81. 
18. — Die Beleuchtung des Trocadero-Saales mit 
Soleillampen. L. 84. 58. — Die Beleuchtung der 
Panoramen mit Siemens • R^enerativbrennem. 
84. •717. — Beleuchtung des Postgebäudes mit 
Gas. 86. 913. 

— Brand der komischen Oper. 87. 659. 845. 

— Bohrdurchgang an der Brücke de l'Alma. H. 
Janssen. 74. 496. — Anwendung von Cha^ 
meroi-Bohren. 80. 456. — Die Gasleitungen u. 
der Untergrund der Stadt. St. Ciaire Deville. 
80. 675. — Gasconsum in den Jahren 1855 bis 
1884. 80. 79. 421. 84. 558. 85. 571. — Gas- 
explosion. 82. 546. — Zur Gasfrage. 84. 336. 514. 

— Städtische Abgaben u. Staatssteuem der Gas- 
gesellschaft. 74. 81. 124. L. 74. 215. — Gas- 
geselhchaften mit dem Sitz in Paris : Oompagnie 
Central d'Eclairage et de Chauffage par le Gaz ; 
Compagnie Fran^aise du Centre et du Midi ; La 
Normandie ; Compagnie Fran^aise d'Eclairage et 
du Chauffage par le Gaz und Compagnie fran- 
9aise pour l'Industrie du Gaz. Actienkapital u. 
Stationen. 86. 305. 306. — Die Gaswerke der 
Pariser Gesellschaft. 74. 745. 84. 559. 85. 572. 
— Greschäftsberichte der Gesellschaft für Gasbe- 
leuchtung u. Heizung. 74. 242. 75. 392. 76. 
329. 696. 77. 469. 78. 609. 80. 110. 392. 421. 
82. 349. 83. 506. 84. 534. 557. 581. 85. 571. 
87. 805. — Dividende der Gasgesellschaft. 75. 
810; in den Jahren 1856 bis 1883. 84. 558. — 
Stand der Actien der Gesellschaft für Gasbe- 



leuchtung u. Beheizung. 79. 144. — Abände- 
rung des Vertrags zwischen der Stadt u. der 
Gasgesellschaft. 88. 76, 174. 387. — Unterstütz- 
ungskassen der Gasgesellschaft. 84. 588. 

— Ausbreitung der elektrischen Beleuchtung. 76. 
130. 78. 680. 79. 63.-80. 145. 716. 745. 82. 
39. 87. 1114. 88. 832. — Elektrische Beleucht- 
ung u. Gasconsum. 79. 259. — Die elektriscbeu 
Beleuchtungsanstalten. L. 81. 18. — Mittheil- 
ungen über elektrische Beleuchtung. 82. 874. 
83. 855. — Vorschriften für die Ausführung 
elektrischer Beleuchtungsanlagen in der Stadt 
Gragnon. L. 87. 550. — Elektrische Beleucht- 
ung der Centralhallen. 88. 832. 

— Die elektrische Beleuchtung der Oper. 81.747. 
L. 82. 52. 117. 86. 47. 608. L. 86. 124. E. de 
Fodor. L. 87. 470. — Die elektrische Be- 
leuchtung des Louvre-Magazins. L. 83. 732. 787. 
— Die elektrische Beleuchtung des Edentheaters 
L. 83. 531. 732. — Die elektrische Beleuchtung 
des Magazins du Printemps. L. 83. 413. L.84. 
504. — Die elektrische Beleuchtung im Stadthaose. 
L. 84. 25. 124. — Die elektrische Beleuchtung 
des Theatre de l'Ambigu. L. 85. 153. 

— Stand der Actien der Sociöt^ g^nörale d'6lec- 
tricitö. 79. 144. — Gründung einer Gesellschaft 
für elektrische Beleuchtung. 86. 913. 

— Mittheilungen von der. Weltausstellung. 78. 2B2. 
497. 525. 79. 3. 33. Slaby. L. 79. 3. Anm. - 
C. Lang. 79. 67. 124. 158. 187. 225. 287. - 
Die Stadt auf der Weltausstellung 1878. C. Lang. 
79. 69. — Internationale Ausstellung für £lek- 
tricität. 80. 702. 81. 124. 585. 633. 635. 676. 707. 
745. L. 81. 732. L. 82. 52. — Die ElektricitfttB- 
ausstellung. L. 85. 305. 

— Versammlungen des technischen Vereins für 
Gasindustrie in Frankreich siehe im Sachregister 
unter Vereine. — Process gegen Emile (jautier, 
Director der Soci^tö des Moteurs Lenoir et des 
üsines ä Gaz R^unies. 74. 841. — Der elektrisdie 
Congress. 81. 763. 

Passau« Geschäftsergebnisse der Gasgesellschaft. 
86. 914. 88. 855. — Erbauung der Gasanstalt 
im Jahre 1860. 88. 214. 
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Peine. Anlage eines Eweiten Gasbehälters. 87. 

736. 1092. 
Peitz. Betriebsbericht der Gasanstalt. 74. 761. 

76. 742. 
Pest siehe Budapest. 
Petersburg. Beleuchtung der Seewege. 78. 678. 

— Gasbeleuchtung der Eisenbahnwagen. 79. 104. 

— Bassische Gesellschaft für elektrische Be- 
leuchtung System JablochkofT. 80. 3d2. 488. — 
Gesellschaft fOr elektrische Beleuchtung. 84. 
214. 86. 796. — Beleuchtung mit Gas u. elek- 
trischem Licht 86. 284. — Elektrische Beleucht- 
ung des Winterpalastes. 87. 312. 442. — Aus- 
stellung von Beleuchtungogegenständen u. Er- 
seagnissen der Naphtaindustrie. 87. 736. 846. 
875. 

Petiikan. Einrichtung der Gasbeleuchtung. 75. 

794. 
Pforzheim. Gasbeleuchtungsvertrag. 80. 624. — 

Betrlebseigebnisse der Gasanstalt. 83. 595. 85. 

34a. 86. 515. 87. 847. 88. 595. 
Philadelphia. Process der Gasanstalt. L. 76. 421. 

— Production der stadtischen Gaswerke. 81. 256. 

— Internationale elektrische Ausstellung. 83. 
787. 84. 683. L. 84. 891. L. 86. 255. 305. — 
Die unterirdischen Leitungssysteme auf der elek- 
trischen Ausstellung. L. 86. 91. 

Pilsen. Verkauf der Gasanstalt. 81 31. — Die 
Gasbehälterbassins des Gaswerks. 85. 410. Taf. 6. 

— Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 82. 276. 

84. 293. 85. 239. 86. 377. 87. 340. 88. 386. 
Pinneberg. Betrlebseigebnisse der Gasanstalt. 

86. 644. 87. 807. 88. 748. 
Piraeus. Betriebsbericht der Gasanstalt. 80. 144. 
Pirmasenz. Gasanstalt. 74. 322. 
Pirna. Betriebsergebnisse des Actienvereins fflr 

Gasbeleuchtung. 75. 897. 77. 711. 78. 714. 88. 

1132. — Jubiläum der GasansUlt. 85. 80. 
Pisa« Betriebsresultate des Gaswerks. 74. 

75. 355. 76. 247. 77. 259 78. 242. 

80. 358. 81. 519. 82. 314. 83. 466. 

85. 366. 86. 482. 87. 587. 88. 562. 



352. 
79. 369. 
84. 366. 



Pittsbnrg. Zur. Verwendung des Naturgases als 
Heizmaterial. 85. 264. — Ausbleiben des Natur- 
gases. 86. 1031. — Die Naturgasversorgung der 
Stadt u. Umgegend. 87. »1096. 

— Elektrische Beleuchtung. 87. 119. -— Die elek- 
trische Beleuchtungsanlage. L. 87. 198. 

Planen bei Dresden. Betriebsergebnisse der Gas- 
anstalt. 79. 29. — Gaspreisennftssigung. 86. 
854. — Gaspreis. 88. 272. ~ Erweiterung der 
Gasanstalt. 88. 388. 

Pössneek. Betriebsresultate der Gasanstalt. 75. 
312. 76. 254. 77. 286. 78. 281. 79. 298. 80. 
265. 81. 375. 82. 272. 84. 291. 85. 236. 86. 
375. 87. 310. 88. 384. 

Portsmoutli. Elektrische Beleuchtungg. 80. 424. 

Posen. Brandstatistik. 86. 23. — Ausstellung 
von Gas- u. Wasserapparaten. 87. 375. — Be- 
triebsstörung der Gasanstalt. 88. 448. — Er- 
weiterung der Gasanstalt. 88. 503. 

Potsdam-Nenendorf. Betriebsergebnisse der Gas- 
anstalt. 74. 178. 75. 263. 76. 178. 77. 174. 78. 
200. 79. 208. 80. 209. 81. 286. 82. 238. 88. 240. 
84. 205. 85. 199. 86. 248. 87. 238. 88. 441. 

Prag. Process der belgischen Gasgesellschaft, mit 
der Prager Commune. 74. 842. 75. 149. 630. — 
Erwerbung der Gasanstalt zu Smichow. 77. 224. 
— Theaterbrand. 82.176. — Versammlungendes 
Vereins für Gasindustrie und Beleuchtungswesen 
in Böhmen. 82. 355. 87. 847. L. 88. 1144. — 
Elektrische Beleuchtung. 83. 315. — Störung 
der elektrischen Beleuchtung im Sophieninsel- 
Saale. 88. 272. 

Prenzlan. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74. 
394. 75. 384. 76. 322. 77. 323. 78. 314. 79. 
;)97. 80. 298. 81. 249. 82. 205. 83. 270. 84. 
253. 85. 315. 86. 343. 87. 401. 88. 475. 

Pressbarg. Theaterbeleuchtung. 85. 452. 509. — 
Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 442. 75. 
433. 76. 293. 77. 353. 78. 250. 79. 429. 80. 
325. 81. 582. 82 424. 84. 373. 85. 399. 86. 403. 
87. 556. 88. 503. 



({nedlinbarg. Gaskraftmaschine. 77. 785. — Ge- 
schäftsbericht des Gaswerkes. 78. 678. — Gas- 



preis. 87. 926. ~ Verbrauch von Hei»- u. Kraft- 
gas. 0. Wolff. 88. 449. 
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Rastatt. Gasanstalt u. Wassernoth. 83. 125. 

Ratibor« üebemahme der Gasanstalt durch die 
Stadt. 74. 397. -— üeberschwemmung der Gas- 
anstalt. 80. &30. — Versammlung der Gasfach- 
männer Schlesiens und der Lausitz. 83. 803. 
Ber. 904. 

Becoaro (Provinz Vicenza). Einführung der Gas- 
beleuchtung. 76. 223. 

Begensburg. Betriebsbericht der Gasanstalt. 74. 

154. — Brandstatistik. 86. 23. -- Gasvergiftung 

durch Bohrbruch. 86. 30. — Dividende der Gas- 

gesellschaft. 88. 964. 
Beggio. Betriebsresultate des Gaswerks. 74. 352. 

75. 354. 76. 247. 77. 259. 78. 242. 79. 369. 

80. 358. 81. 519. 88. 314. 83. 466. 84. 366. 
85. 366. 86. 482. 87. 586. 88. 562. 

Beichenbach. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 
84. 253. 85. 316. 86. 343. 87. 401. 88 476. 

Beichenberg. Betriebsresultate der Ghisanstalt. 
74. 801. 76. 752. 77. 685. 78. 715. 79. 
771. 80. 776. 81. 847. 82. 801. 83. 828. 84. 
784. 86. 32. 

Beichenball. Versammlung des Vereins zur Wahr- 
ung der Interessen der chemischen Industrie. 

81. 775. — Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 
1863. 88. 221. 

Bemscheid. Bau der Gasanstalt 88. 578. — Ge- 
schäftsberichte der Gasanstalt. 88. 170. 776. — 
Eraftgasverbrauch. 88. 807. 

Bendsburg. Gaspreisermässigung. 86. 219. 



Beudnitz. Gasexplosion im Rathhause. 75. 516. 

— Verlängerung des Vertrags mit der Thfiringer 

Gasgesellschaft. 75. 732. 
Beudnitz-SeUerhausen. Betriebsresnltate der Gas- 
anstalt. 75. 314. 76. 255. 77. 288. 78. 283. 

79. 332. 80. 266. 81. 877. 82. 273. 
Beutlingen. Betriebseigebnisse der Gasfabrik. 83. 

676. 87, 660. 
Biesa. Gasbehälter. 88. 688. 
Biga. Verwaltungsbericht des Gaswerks. 84. 132. 

85. 610. 87. 694. — Gas- u. Wasserwerke und 

russische Willkflr. 87. 50. 
Bio de Janeiro. Gasbeleuchtung. 83. 547. 
Bochlitz. Actienverein für Gasbeleuchtung. 87. 1032. 
Born. Elektrische Beleuchtung. 86. 95. 88. 656. 
Bosenheim. Einführung der Gasbeleuchtung im 

Jahre 1863. 88. 220. 
Bostock. Versammlung des Baltischen Vereins 

von Gasfachmännem. 86. 774. — Elektrische 

Beleuchtung. 87. 83. 
Both am Sand* Errichtung einer Oelgasanstalt 

im Jahre 1884. 88. 286. 
Bottweil. Gasbeleuchtung. 85. 820. 
Bndolstadt i. Th. Errichtung einer Gasanstalt 

74. 404. 
Bfldesheim« Betriebsresultate der Gasanstalt 86. 

160« — üebeigang der Gasanstalt in städtischen 

Betrieb. 87. 1092. 
Bnhrort. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74. 

183. 75. 266. 76. 181 77. 177. 78. 203. 79. 

210. 80. 211. 81. 288. 82. 240. 88. 243. 84. 

207. 85. 201. 86. 250. 87. 240. 88. 44?. 



fi». 



Saalfeld. Betriebsresultate der Gasanstalt. 75. 
314. 76. 256. 77. 288. 78. 283. 79. 333. 80. 
267. 81. 377. 82. 273. 

Saarbrflcken. Brandstatistik. 86. 23. 

SaargemUnd. Jahresversammlung des Mittelrheini- 
schen Gasindustrievereins. 86. 8. 

Saarlonis. Gasanstalt und Wassernoth. 83. 126. 

Sagan. Versanmilung der Gas- und Wasserfach- 
männer Schlesiens und der Lausitz. 78. 524. 
586. 599. 

Salzburg. Versammlung des Deutschen Vereins 
von Gas- u. Wasserfachmännem. 85. 545. — 
Ausstellung von Apparaten fflr Gas- u. Wasser. 
85. »SOe. ♦895. •979. •1002. 

— Elektrische Beleuchtung. 86. 95. — Central- 
station für elektrische Beleuchtung. 87. 24. — 



Lieferungsbedingungen fflr elektrischen Strom 
zu Beleuchtungszwecken. 87. 405. — Betriebs- 
eröffnung der Elektridtätswerke. 87. 1116. - 
Ausdehnung der elektrischen Beleuchtung. 88. 
478. 561. 

St. Etienne. Gasbehälterbassin aus Beton. Hedde. 
77. *53. 

St. Ingbert. Betriebsresultate des Gaswerks. 76. 
160. 251. 77. 216. 78. 245. 79. 258. 

St. Polten. Betriebseigebnisse der Gasanstalt 
77. 685. 78. 715. 79. 771. 80. 776. 81. 847. 82. 
801. 83. 828. 84. 784. 86. 32. 

San Francisco. Zur Brandstatistik. 86. 757. 

Sangerhausen. Dividende der Gasactiengesell- 
schaft. 87. 443. 

Santiago. Beleuchtung. 83. 252. 
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SckaflnumseM. Elektrische Beleachtung. 86. 675. 

— Betriebsresultate des Gaswerks. 74. 350. 75. 
354. 76. 247. 77. 258. 78. 241. 79. 369. 80. 358. 
81. 518. 82. 313. 88. 465. 84. 366. 85. 366. 86. 
482. 87. 586. 88. 562. 

Scbalke. Gasbehälter. 82. 690. 

Schleswig. Neue Gasanstalt 87. 768. — Heiz- 
u. Kraftgas. 88. 347. 

Schmiedeberg (Schlesien). Betriebsbericht der Gas- 
anstalt. 74. 762. 76. 743. 

Schneeberg. Gasvertrag. 88. 1064. 

Schneeberg-Nenstldtl. Betriebsbericht der Gas- 
ansUlt 74. 762. 76. 743. 

Schneidemtlil. Betriebsresultate der Gasanstalt. 

75. 313. 76. 254. 77. 287. 78. 282. 79. 299. 80. 
265. 81. 376. 82. 272. 84. 291. 85. 236. 86. 375. 

87. 311. 88. 384, 

SchSnebeek. Gasgesellschaft u. Gaspreis. 88. 66. 

— Vertrag mit der Thflringer Gasgesellschaft. 

88. 5%. 

Schönebeck - Salze. Betriebsresultate der Gas- 
anstalt. 75.. 312. 76. 253. 77. 286. 78. 280. 79. 
298. 80. 264. 81. 375. 82. 271. 84. 290. 85. 235.' 
86. 374. 87. 310. 88. 383. 

Schdnfeld bei Leipzig. Gasbeleuchtung. 88. 1064. 

Schopfheim. Betrieberesultate der Gasanstalt. 74. 
353. 75. 366. 76. 248. 77. 259. 78. 243. 79. 370. 
80. 359. 81. 519. 82. 315. 83. 467. 84. 367. 85. 
367. 86. 483. 87. 587. 88. 568. 

Schwabach. ErOfEnung der Gasanstalt im Jahre 
1864. 88. 243. 

Schwäbisch-Gmiliid s. a. GmOnd. Gasausströmung. 

86. *316. — Gaspreisermassigung. 88 856. 
Schweidnltz. Erweiterung der Gasanstalt. 75. 78. 

76. 366. — Betriebsresultate der Gasanstalt. 
78. 587. 

Schwerin. Theaterbrand. 82. 250. 282. — Elek- 
trische Theaterbeleuchtang. 86. 128. — Ver- 
längerung des Gasyertrages. 88. 626. 

Sellerhansen s. a. Reudnitz. Betriebseigebnisse 
der GasansUlt. 84. 292. 86. 237. 86. 376. 87. 
311. 88. 385. 

Siegen, üebeigang der Gasanstalt in städtischen 
Betrieb. 87. 51. 406. — Betriebsabschluss der 
Gasanstalt 88. 1000. 

Silyertown. Elektrische Beleuchtung der Kaut-. 

schuk- u. Guttaperchawerke. L. 86. 758. 
Smichow.i Besitzwechsel der Gasanstalt 74. 82. 
Soden. Verkauf der Gasfabrik. 85. 159. 
Soest. Finanzielle Besultate der Gasgesellschaft. 

78. 714. 87. 1060. — Erweiterung der Gasanstalt 

86. 284. 
Solingen. Brandstatistik. 86. 23. — Uebeigang 

der Gasanstalt in städtischen Betrieb. 88. 272. 

503. — Gaspreise. 88. 347. 



Soltan. Einstellung der Bohrungen auf Petro- 
leum. 76. 250. 

Sonderbnrg. Gasanstalt. 87. 736. — Gaspreise. 
88. 927. 

Soran. Betriebsresultate der Gasanstalt. 76. 5%. 
79. 648. 

Spandau. Bohrlegung durch das Spreebett H. 
Janssen. 74.497. — Elektrische Beleuchtung 
im Gamisonslazareth. 86. 62. — Verhältnisse 
der Gasanstalt. 88. 626. — Rückblick auf den 
dreissigjährigen Betrieb der Gasanstalt. 88. 
1025. 

Speyer. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 127. 

Sprottau. Berichte der Gasanstalt 75. 700. 840. 

Stargard. Gasbeleuchtungs-Actiengesellschaft. 75. 
700. 

Steüisbarg (Schweiz). Ligroinexplosion. 86. 96. 

Stettin. Dividende der Stettiner Chamotte-Fabrik. 
75. 281. — Gasexplosion. 76. 223. — Betriebs- 
ergebnisse der Gasanstalt 83. 428. — Brand- 
statistik. 86. 23. — Verordnung, Hausbeleucht- 
ung betreffend. 87. 875. 

— Versammlung des Vereins Baltischer Gasfach- 
männer. 83. 634. — Versammlung des Vereines 
deutscher Ingenieure. 85. 576. 

Steyer. Die elektrische Ausstellung. L. 85. 255. 

Stockholm. Strike der Gasarbeiter. 74. 244. 

Stolp. Brandstatistik. 86. 23. 

Stralsund. Jahresversammlung der Gkufachmänner 
der Provinzen Posen, Pommern u. Preussen. 
79. 579. 

Strassbnrg. Gasometerbrand 75. 562. — Die elekt- 
rische Beleuchtung des Bahnhofs. 82. 104. 841. 
83. 147. L. 84. 672. — Vertrag mit der Actien- 
gesellschaft l'Union de Gaz in Paris. 85. 136. 

Straubing. Betriebsergebnisse der Gasfabrik. 84. 
781. 88. 1064. — Die EinfOhrung der Gas- 
beleuchtung im Jahre 1862. 88. 216. 

Strehlen siehe Dresden. 

Striegau. Verhandlungen wegen Verkaufs der 
Gasanstalt 75. 36. — Betriebsergebnisse der 
Gasanstalt. 78. 744. 79. 556. 

Stnlilweissenbnrg. Jahresbericht der Gasbeleucht- 
ungsgesellschaft. 81. 151. 82. 385. 

Stuttgart. Vertrag mit der Genfer Gasgesellschaft. 
74. 555. — Bau der Gasfabrik. 75. 281. — 
Gasexplosion in der Gasanstalt. 78. 524. — 
Betriebsresultate der Gasanstalt. 78. 420. 82. 
419. — Strassenbeleuchtung. 81. 256. — Motoren- 
gas. 85. 159. — Aufhebung der Gasmesser- 
miethe. 86. 284. — OelgasbeleuChtung der Eisen- 
bahnwagen. 87. 554. — Jahresversammlung des 
Deutschen Vereines von Gas- u. Wasserfach- 
männem. 88. 565. — Gasmotorenbetrieb. 88. 
720. — Gasexplosion in der Werderstrasse. 88. 832. 
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— Der Umbau des Hoftheaters. 83.428. Sauter. 

L. 84. 25. — Beleuchtung des Theaters mit 

Edison-Lampen. 84. 70. — Störung der elektr. 

Beleuchtung im Theater. 85. 208. 
~ Feuer im Theater. 80. 32. — Brandstatistik. 

86. 24. 
Snezkanal« Elektrische Beleuchtung. 86. 28. 



Suhl« Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 81. 379. 

82. 275. 84. 293. 85. 238. 86. 377. 87. 340. 

88. 386. 
Sifinemflnde. Elektrische Beleuchtung. 87. 660. 
Szegedln. Geschäftsbericht der Gasbeleuchtangs- 

Actiengesellschaft. 88. 387. 85. 287. 86. 348 

87. 344. 88. 419. 



T, 



TemesYär. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 
443. 75.433. 76.293. 77.854. 78.251. 79.429. 

80. 325. 81. 583. 82. 424. 84 374. 85. 399. 
86. 404. 87. 566. 88. 504. — Vertrag mit der 
Brush-Gesellschaft für elektrische Beleuchtung. 

83. 275. — Elektrische Beleuchtung. 83. 78. 

84. 781. 875. 878. 85. 728. 87. 1060. — Die 
elektrische Beleuchtungsanlage. Kierzkowski- 
Stewart. L. 85. 169. — Störungen in der 
elektrischen Beleuchtung. 85. 288. 368. 454. — 
Ausdehnung der elektrischen Beleuchtung. 88. 
1025. 

Teplltz. Conferenz der Gasindustriellen Böhmens. 

81. 256. 

Teschen. Eröffnung der Gasanstalt. 82. 762. 

Tetschen. Uebergang der Gasanstalt an die Stadt. 
86. 796. — Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 
80. 268. 81. 378. 82. 274. 84. 292. 85. 238. 86. 
376. 87. 839. 88. 385. 

Thom« Gewerbesteuer u. städtische Gasanstalt. 
74. 404. — Jubiläum der Gasanstalt. 85. 80. — 
Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 76. 223. 79. 
807. 81. 79. 83. 547. 86. 219. 87. 119. — Ver- 
brauch von Koch-, Kraft- und Gartengas von 
1881 bis 1886. C. Müller. 86. 812. — Die Gas- 
beleuchtung in der Synagoge. Müller. 88.238. 

Tilsit. Bericht der Gasanstalt. 75. 898. — Regu- 
lativ für Heizgas. 86. 972. — Verbrauch von 



Leucht-, Kraft- u. Kochgas. Stawitz. 86. GS5. 

— Resultate der Preisherabsetzung für Koch- a. 

Heizgas. Stawitz. 87. 438. — Heiz- und Kraft- 

gasoonsum. 88. 478. 
Tivoli bei Rom. Die elektrische CentralstaüoQ. 

86. 882. — Elektrische Beleuchtung. 87. 808. 
Todtnau« Betriebsresuttate der Gasanstalt. 78. 

243. 79. 370. 80. 360. 81. 519. 82. 315. 83. 467. 

84. 367. 85. 367. 86. 483. 87. 588. 88. 564. 
Torgail. Betriebsergebnisse der Gasanstalt St 

276. 84. 293. 85. 238. 86. 377. 87. 340. 88. 386. 
Traunstein. Erbauung der Gasanstalt im Jahre 

1865. 88. 244. 
TreachtliBgen. Bau der Gasanstalt. 74. 289. 88. 

285. 
Treuen« Petroleumbrand. 75. 360. 
Triberff. Elektrische Beleuchtung. 85. 23 
Trient. Verkauf der Gasanstalt. 85 906. - 

Elektrische Beleuchtung. 86. 707. 
Trier. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 128. 
Triest. Gas u. Elektricität. 84. 295. - Elektriscbe 

Beleuchtung des Hafens. 87. 280. 
Troppau. Gas gegen Elektricität. 83. 315. - 

Centralstation für elektrische Beleuchtung. 87. 

443. 
Tübingen. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. l'-^^ 
Tarin. Versammlung italienischer Gasfachmänner. 

84. 540. 



U. 



Uelzen. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74. 

396. 75. 385. 76. 324. 77. 324. 78. 315. 79. 399. 

80. 299. 81. 250. 82. 205. 83. 271. 84. 253. 86. 

316. 86. 343. 87. 401. 88. 475. 
Uetersen. Gaspreise. 88. 204. 
Ulm. Petroleumexplosion im Theater. 74. 156. 



— Erweiterung der städtischen Gasanstalt. "6. 
100. — Betriebsberichte des Gaswerks. 81. 6t>l. 
82. 466. 86. 971. — GeschichtUche Notizen über 
das Gaswerk. 81. 667. 
Utrecht. Explosion in der Gasanstalt 76. IW 
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V. 



Yarallo. Fabrikbrand durch einen Zwiechenfall 

an der elektriechen Beleuchtung. L. 81. 237. 
Yerriers. Exploeion bei der Gasfabrik. 75. 37. 
Yiersen« GaBexploeion im Beinigerhauee. 84. 902. 



Tiergen-Sflcliteln. Betriebsei^gebnisse der Gas- 
anstalt. 84. 294. 85. 239. 86. 378. 87. 341. 88. 
386. 

TillAcli. Gasanstalt. 85. 428. 



ir. 



Waedensweil (Schweiz). Anlagekosten der neuen 

Gasfabrik. Gaspreis. 75. 36. 
Waldheim 1. S. Gasanstalt. 88. 448. 
Waltersbaasen. Betriebsresultate der Gasanstalt. 

75. 312. 76. 253. 77. 286. 78. 281. 79. 298. 80. 

265. 81. 375. 82. 271. 84. 291. 86. 236. 86. 374. 

87. 310. 88. 384. 

Wandsbeck« Besteuerung der Gasanstalt. 88. 35. 

Wambmnn i. Scb« Gasbeleuchtung durch die An- 
stalt zu Hirschberg. 86. 432. 

Warnsdorf. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 82. 
276. 84. 293. 85. 239. 86. 377. 87. 341. 88. 386. 

Warschau. Gaspreis. 88. 36. — Bilanz der Gas- 
werke. 88. 856. 

Warschau-Praga. Betriebsergebnisse der Gasan- 
stalt. 74. 180. 75. 264. 76. 180. 77. 175. 78. 201. 
79. 209. 80. 210. 81. 287. 82. 239. 83. 241. 84. 
205. 85. 200. 86. 249. 87. 239. 88. 442. 

WashiBgtoii. Elektrische Strassenbeleuchtong. 85. 
24. 

Weiden. Erbauung der Gasanstalt im Jahre 1883. 

88. 286. 

Wellbeim. Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 1864. 
88. 243. 

Weimar. Betriel)ßergebnisse der Gasanstalt. 75. 
150. 898. 76. 754. 78. 119. — Uebemahme des 
Gaswerks durch die Stadt. 77. 507. — Verbot 
von Gassparapparaten. 80. 562. — umbau der 
Gasanstalt. 88. 536. 

Weinheim a. d. Bergstr. Gasanstalt. 85.852. ^ 

Weissenbnrg a. S. Errichtung der Gasanstalt im 
Jahre 1863. 88. 221. 

Waissenfeid. Betriebsresnltate der Braunkohlen- 
Gasanstalt. 78. 744. 

Weissenfeis. Betriebsresultate der Braunkohlen- 
Gasanstalt. 74. 675. 75. 564. 

WTermelsUrcben. Eröffnung des neuen stadtischen 
Gaswerks. 85. 288. 

Werthbeim a. H. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 
128. 

W^etter. Neuerrichtung einer Gasanstalt. 74. 555. 
612. 

WTien. Communal-Gasanstalt. 74. 83. — Project 
für die Anlagen der stadtischen Gaswerke. 74. 



115. 556. — Referat über den eventuellen Auf- 
wand u. die Ertragnisse einer stadtischen Gas- 
anstalt. 74. 244. — Arbeitsprogramm der Gas- 
commission. 74. 740. — Zeitnngsstimmen über 
die Wiener Gasfrage. L. 74. 834. — Zum ewigen 
Gedachtnisse 1 Ein Beitrag zur Lösung der Gas- 
frage in Wien. Jul. Hirsch. L. 74. 834. — 
Bestimmungen für die Versorgung der Stadt mit 
Leuchtgas. 74. 818. — Regulativ des Gemeinde- 
rathes für Herstellung von Gasrohrleitungen .u. 
Gasbeleuchtongsanlagen. 74. 83. 77. 656. — Die 
Gasfrage im Gemeinderathe. 74. 772. 805. 85. 
906. 1010. — Offerten zur Uebemahme der Gas- 
beleuchtung. 74. 842. 75. 79. 117. 

— Inlandische Grasgesellschaft u. Wechslerbank. 
74. 83. 290. 404. — Wiener inlandische Gasge- 
sellschaft in Liquidation. 75. 199. 

— Offert der englischen Gasgesellschaft. 74. 291. 

— Petition der Gasconsumenten gegen dasselbe. 

74. 492. — Zurückweisung des Offerts vom Ge- 
meinderath. 74. 556. — Weitere Verhandtungen. 

75. 152. 199. 239. 281. 286. — Vertrag. 75. 364. 
428. — Kündigung des Vertrags mit der engli- 
schen Gasgesellschaft. 80.328. — Weitere Ver- 
handlungen mit der englischen Gasgesellschaft 

81. 56. 82. 280. — Gasvertrag. 80. 624. 777. 

82. 316. 

— Rohrbrüche. 76. 162. — Gassteuer. 8t 211. 
82. 316. — Gasverbrauch. 82. 280. 85. 183. 

— Strassenbeleiichtung. 82. 136. 83. 710 Anm. 
84. 902. 86. 183. — Versuchsstotion für Gasbe- 
leuchtung. 84. 336. 

— Ministerial-Verordnung, die Anlage elektrischer 
Leitungen betreffend. 84. 141. — Elektrische 
Centralstationen. 84. 902. 85. 111. 874. 86. 516. 
883. — Beschlüsse des Magistrats über die Ein- 
führung der elektrischen Beleuchtung. 86. 192. 

— Bedingungen für die Benutzung des Strassen- 
grundes zur Einlegung der Gabel für die elek- 
trische Beleuchtung. 86. 736. — Benutzung der 
öffentlichen Strassen zur Anlage von Central- 
stationen für elektrische Beleuchtung. 87. 178. 
518. — Vertrag für elektrische Beleuchtung mit 
der Firma Siemens u. Halske. 87. 928. 
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Wien« Ansdehnnng der elektrischen Beleuchtung. 
80. 562. 85. 48. 111. 88. 720. ^ Elektrische Be- 
leuchtung des Südbahnhols. 79.872, derDrackerei 
der Neuen freien Presse. 80. 304» des Grabens. 
82. 72, des neuen Parlamentsgebäudes. L. 88. 
409, der Oper. 84. 216. 85. 48. 111. 874. 87. 443. 
875. 1092. 88. 36, des Rathhauses. A. Fausek. 
86. 805. M. V. Pichler. L. 87. 732. — Kosten 
der elektrischen Beleuchtung im Rathhause. 86. 
1050. 87. 51. — Elektrische Oentralstation. 88. 
627. 964. — Elektrische Beleuchtung des neuen 
Burgtheaters. 88. 1026. 

— Einstellung der SauerBtofin)eleuchtung auf dem 
Elisabethenbahnhof. 74. 247. — Explosion im 
Hahnenhause der stadtischen Gasanstalt. 74. 
84. — Gasyefgiftung in Folge Bohrbruchs. 76. 
31. — Gasexplosion. 80. 32. — Ursache des 
Absterbens der Bäume in der Bingstrasse. J. 
Böhm. 81 31. — Untersuchung der Theater 
in Besug auf Feuersgefahr. 81. 216. — Brand 
des Ringtheaters. 81. 848. 88. 19. 72. 317. — 
.Ringtheaterprocess. 82. 289. 329. — LQftungs- 
u. Heizanlagen in WienerTheatern u. VeignOgungs- 
lokalitaten. J. Leschetizky. L. 86. 606. — 
Brandstatistik. 86. 757. — Das Auer'sche Glüh- 
licht in den Post- u. Telegraphenftmtem. 87. 1000. 

— Internationale Elektricitätsausstellung. 82. 764. 
88. 356. 388. 709. 749. 791. L. 83. 773. L. 84. 
624. L. 85. 501. E. Leonhardt. L. 84. 193. 
L. 85. 256. E. Voit L 84. 549. F. Klein. 
L. 84.730. L. 85.338. — Ausstellung von Motoren 
u. Werkzeugmaschinen für das Kleingewerbe. 
L. 85. 99. — Die Ausstellung von Kleinmotoren. 
L. Hummel. 85. 111. 

— Versammlungen des Vereins der Gasindustriellen 
m Oestetreich-Ungam. 81. 599. 82. 355. 419. 83. 



709. 84. 585. 86. 286. 408. 87. 479. — Versamm 
lung des Vereins für Gesundheitstechnik. 87. 
847. 
Wiesbaden. Betriebsergebnisse der Grasanstalt. 81. 
384. 83. 595. — Brandstatistik. 86. 24. - Project 
einer elektrischen Oentralstation. 86. 1032. 

— Versammlung des Deutschen Vereins von Gas- 
u. Wasserfachmftnnem. 84. 377. — Versamm- 
lung deutscher Naturforscher u. Aerzte. 87. 
520. 

Wilna. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 767. 
76. 746. — Goncurrenz über die Gasbeleuchtung. 
86. 588. 

Wlnterthur. Ausstellung von Gas-Koch- u. Heiz- 
apparaten. 86. 255. 272. L. 87. 72. — Gas- 
consum u. Gasmotoren. 87. 52. — Betrielw- 
bericht der Gasanstalt. 87. 443. 88. 807. — 

— Finanzbericht der Gasanstalt 88. 927. 
Witten. Besitzwechsel der Gasanstalt. 74. 556. 

— Gas- u. Wasserwerk. 76. 366. — Aus dem 
Verwaltungsbericht über das Gaswerk. 85. 702. 

Wittenberg. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 
79. 340. 

Wittenberge. Betriebsresultate der Gasanstalt. 
76. 324. 77. 324. 78. 315. 79. 400. 80. 30U. 
81. 251. 82. 205. 83. 271. 84. 253. 85. 316. 
86. 343. 87. 401. 88. 475. 

Witzenhaasen a. d. Wemu Elektrische Beleucht- 
ung. 87. 1000. 

Wolfenbflttel. Neubau einer Gasanstalt 87. 312. 

Worms. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 128. 

Wortldngtoii. Explosion in der Kienrussfabrik. 
86. 264. 

Wflrzbnrg. Brandstatistik. 86. 24. — Ausstellung 
von Gasapparaten. 87. 280. 



Z. 



Zabrze. Dividende der Gasgesellschaft. 76. 320. 
Zeitz. Brandstatistik. 86. 24. 
Ziegenhals. Neubau u. Kosten der Gasanstalt. 75 37. 
Zürich. Betriebsberichte der Gasgesellschaft. 

74. 292. 76. 631. — Petroleum-Ordnung. 81. 32. 

L. 81. 20. — Elektrische Beleuchtung. 81. 488. 

— Elektrische Beleuchtung des Bahnhofs. 82. 762. 

— Gasgesellschaft in Liquidation. 87. 52. 
Zweibrflcken. Geschäftsbericht des Gaswerks. 

74. 556. — Gasanstelt u. Wassernoth. 83. 129. 
Zifickaa. Versammlung des Vereins sächsisch- 
thüringischer Gasfachmänner. 79. 66. 88. 204. 480. 



— Betriebsberichte des Vereins für Gasbeleucht- 
ung. 74. 49. 75. 38. 76. 366. 77a 77. 6i>l. 
78. 495. 79. 492. 80. 424. 81. 520. 82. 506. 
83. 595. 84. 584. 85. 736. 87. 848. 88. 806. 

— Zur Erweiterung der Gasanstalt 88. 272. — 
Kohlenverkauf. 88. 564. 

Zwittan. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 4:^9. 
75. 431. 76. 290. 77. 351. 78. 248. 79. 428 
80. 324. 81. 581. 82. 422. 84. 372. 85. 397. 
87. 555. 88. 503. 

Zwolle. Gasanstalt L. 78. 579. 
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Abfallfltoffe s. a. Abwasser u. Stadtereinignng. — 
Die Vergasung der Fäcalstoffe siehe unter Gas- 
bereitung im Register für Beleuchtungswesen. 

— Abfälle der Kaliindustrie in Stassfurt Th. 
Pusch. L. 77. 647. — Zusammensetzung der 
menschlichen Faeces. 77. 669. Anm. — Selbst- 
entzündung fettiger Woll- etc. Abgänge. J. J. 
C olemann. L. 77. 745. -^ Die menschlichen 
Abfallstoffe, ihre praktische Beseitigung u. land- 
wirthschaftliche Verwerthung. F. Fischer. L. 
81. 832. — Die menschlichen Excremente in na- 
tional-dkonomischer, hygienischer, finanzieller u. 
landwirthschaftlicher Beziehung. 6. Heiden. 
L. 81. 833. 

— Verwerthung der menschlichen Excremente. 
Ferd. Fischer. L. 76. 422, — Verwerthung der 
Kanalabsfttze. J. W. Slater. Fat. 77. 19. — 
Die chemische Behandlung der städtischen Ab- 
fälle. J. J. Colemann. L. 77. 56.— Gonser- 
virung u. Poudrettirung der Fäcalstoffe durch 
Rauch u. die hiezu gehörigen Apparate. A. v. 
Podewils. L. 79. 735. Fat 82. ♦458. — Ein- 
richtungen zur Beseitigung u. Umwandlung der 
ünrath- u. Abfallstoffe. F. ßreyer. Fat. 81. 
*1 74. — Behandlung von Abfuhrstoffen. So c i ^ t ^ 
anonyme des Produits chimiques du Sud- 
Ouest. Fat. 83. 232. — Verarbeitung der Fäcalien 
auf Dünger u. Ammoniaksalze. G. Engler. L. 83. 
377. — Vorrichtung zur Trennung der flüssigen 
und festen Abgangsstoffe an Abtrittsgruben, £. 
W i 1 h e 1 m y . Fat 83. •666. — Verwerthung der 
Fäcalstoffe. E. Heiden, A. Müller u. K. v. 
Langsdorfl L. 85. 447. — Industrielle Ver- 
arbeitung der Abfuhrstoffe. C. H. Schneider. 
L. 86. 848. — Apparat zum Entwässern von 
schlammförmigen Substanzen. M. Rotten. Fat. 

87. ni4. 
Abort s. a. Goset. — Die Aborte auf der Pariser 
Weltausstellung. W. B e rna y s. L. 79. 327. — 
Latrinen- Abfuhrgeräthe. J. F. Rächet. Fat. 81. 
•106. — Vorrichtung zur Trennung der flüssigen 
und festen Abgangsstoffe an Abtrittsgruben. E. 
Oenenl-Beg. s. Joorn. f. Oasbel. u. Waoerven. 



W i 1 h e 1 m y. Fat. 83. *666. — Streuvorrichtung 
für Trockenabtritte. 0. Fiest. Fat. 86. •313. 
Abapenrorriclitiuigen s. a. Hydranten, Hähne u. 
Ventile, sowie im Register für Beleuchtungswesen. 

— Apparate zum Messen, Reguliren u. Absperren 
Ton Flüssigkeiten. J. J. u. A. Tylor. Fat. 75. 
104. — Klappenverschluss für Rinnsteineinläufe. 
J. Stubben. L. 79. 176. — Selbstthätiger 
Wasserleitungsverschluss vor Auslaufhähnen. 
Becker u. Froh wein. L. 79. 327. — Vor- 
richtung zum Verschliessen von Wasserleitungs- 
rohren vor den Ablasshähnen. A. Betche. Pa^. 
80. •526. — Neuerung an Absperrvorrichtungen. 
J. A. Fried. Fat. 82. 27. — Glockenwasser- 
verschluss. Chr. Kaiser. Fat. 84. •530. — 
Verschlussvorrichtung für Rohrleitungen. E. La- 
roche. Fat. 87. ♦76. — Einrichtung zum selbst- 
thätigen Absperren von Wasserleitungen bei 
Frost The United States Automatic 
Water cut off Go. Fat. 87. •IIOS. — Vorricht- 
ung zum Absperren von Dampf- u. Wasserleitungen 
von entfernten Punkten einer Druckwasserleitung 
aus. G. Ha m b u c h. Fat. 88. •679. — Emrichtung 
zum ruckweisen Geffnen u. Schliessen von Ven- 
tilen. F. Kette rer. Fat. 88. •1091. 

— Absperrschieber. Denis <&Go. L. 74.666. L. 
77. 56. Forter. L. 76. 122. Ludlow. L. 77. 
13. — Absperrschieber für Wasserleitungen. Fh. 
Mayer. L. 77. 43. — Wasserabsperrschieber. 
Ghetou. 79. 199. A. Gadet. 79. 199. — Arm 
strong-Schieber , Gonstruction Hawksley. 79. 
572. Tat 18. — Neuerung an entlasteten Wasser- 
schiebem. G. Röstel u A. Mühle. Fat. 82. 
159. — Abschlussschieber. G. Reuss. Fat. 86. 
•817. — Die Annstrongschieber der Wiener 
Hochquellenleitung. V. Schneider. L. 87. 
798. 

Abwasser s. a. Abfallstoffe, Analyse, Filtration, 
Reinigung u. Städtereinigung, sowie Ammoniak 
im Register für Beleuchtungswesen. 

— Zur Frage der Behandlung der städtischen 
Abwasser. L. Vincent. L. 78. 308. — Ueber 
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den Stickstofi^halt der Cloakenwasser von 
Paris. Maillard. L. 82. 341. —Die rationelle 
Nutzbarmachung der Ranalisationsjauche für die 
Landwirthschaft L. Klein. L. 85. 172. 
Abwasser. Gewinnung von Ammoniaksalzen ans Ab 
fallwassem. H. Y, D. Scott u. J. B. Spence. 
Pat. 75. i04. — Verwendung der Abfallwasser in 
Tuchfabriken. 75. 566. Flosky. 75. 52. E 
Seh warn bor n. 75. •669. L. 76. 28. — Ver- 
werthung städtischer Eanalwasser u. Abfallstoffe. 
Ferd. Fischer. L. 76. 34. 35. Anm. — Ver 
arbeitung des Kanalwassers auf Ammoniaksalze, 
L. K rafft L. 77. 43. — Verwerthung der Ab 
wasser. F. W. E. R. Gödicke. Pat. 78. S 

— Verwendung u. Reinigung städtischer Ab 
fallstoffe u. Abwasser. E. Kunath u. A. Aird 
Pat 82. 457. — Apparat zur Trennung der festen 
u. flüssigen Bestandtheile der Abwasser. W, 
Webb. Pat 77. 710. H. Wall mann. Pat 84. 
•532. — Apparat zur Gewinnung der Fett- u. 
Faserstoffe , . sowie des gebUdeten Ammoniaks 
aus Abwassern. H. Wagener u. A. Müller. 
Pat. 87. •801. — Vorrichtung zum Trocknen des 
aus Abwassern gewonnenen Schlammes. G. 
Liernur. Pat. 87. •896. 

Abzweigrohre siehe Rohrleitung. 

Accnmnlatory hydraulischer« Daelen u. Burg. 
L. 76. 521. 

Ammoniak. Gewinnung u. Apparate hiezu siehe 
Abwasser u. Ammoniak im Register für Be- 
leuchtungswesen. 

— Vertheilung in der Luft u. in meteorischen Nieder- 
schll^n. A. Müntz u. E. Auber. L. 83. 166. 

— Oxydation im Brunnenwasser. H. Fleck. 
L. 85. 336. 

Analyse^ chemische, mikroskopische u. physikali- 
sche. 
Grund/Offen zur Beurtheitung </. Prüfung des Wassers. 

— Ueber die Veränderungen des Wassers der 
Quellen u. Flüsse in verschiedenen Zeiten des 
Jahres. E. Reichardt 74. 336. 864. — Beur 
theilung u Prüfung von Trinkwasser mit Berück- 
sichtigung seiner Brauchbarkeit für gewerbliche 
Zwecke. E. Reichardt L. 75. 28. — Beobacht 
ungen über Veränderungen des Flusswassers. J, 
Andrews. L. 76. 149. — Variation in der Zusam- 
mensetzung der Flusswasser. J. A. Wanklyn 
L. 76. 152. — Untersuchungen über Flusswasser. 
Tidy. L. 80. 654. — Das Wasser mit Bezug 
auf wirthschaftliche Aufgaben der Gegenwart. 
W. Frauenholz. L. 81. 330. — Ueber Eisen 
carbonat enthaltende Wasser. J. Ville. L. 88. 
119. — Abhandlung über die Mineral wasser Frank- 
reichs u. des Auslands. Durand-Fardel. L, 
83. 622. — Studien über Süss wasser u. dessen 



Analyse. Ekmann. L. 88. 657. — Der 
Aachener Sattel u. die aus demselben hervor- 
brechenden Thermalquellen. J. B eissei. L.86. 
728. — Einfluss des Wassers auf geologische 
Formationen. F. Hueppe. 87. 322. 

Analyse« Grundlagen zur Beurthei/ung u. Prüfung des 
Waseers, Fortsetzung. 

— Die Ursachen der verschiedenen physikalischen 
Eigenschaften eines Wassers bei fast gleicher 
chemischer Zusammensetzung nach G^rardin. 
Ph. Delahaye. L. 77. 56. — Aenderungea in 
der Zusammensetzung des Wassers einer der 
Seeküste naheliegenden Quelle. H. Watson. 
L. 77. 528. — Ueber den fischartigen Genich 
mancher Wasser. Lupton. L. 77.308. —Ueber 
den unangenehmen Geschmack mancher Wasser. 
78. 449. — Die Farbe des Wassers. W. Spring. 
L. 83. 376. — Chemische Untersuchungen rar 
Feststellung des Einflusses der Sielleitungen der 
Stadt Lübeck auf die umgebenden Gewftaser. 
Th. Schorer. K 88. 622. — Ueber die Farbe 
des Wassers. J. L. Sorot. L. 88. 497. — Ein- 
fluss von Wasserfiltem auf die Zusammensetz- 
ung des Wassers. A. J. C. Snyders. L. 83. 
648. 

— Ueber den schädlichen KinflnsB von Organismen 
u. über die Entstehung der salpetrigsauren Salze 
im Trinkwasser. Mensel. 75.688. L. 75. 892. 

— Ueber den Austausch des Ammoniaks zwischen 
den natürlichen Wassern u. der Luft Th. 
Schlösing. L. 76. 559. 651. — Ueber das 
Verschwinden des in natürlichen Wassern ent- 
haltenen Ammoniaks. A. Houseau. L. 77. 
199. — Ueber den Einfluss des Bodens auf die 
Zersetzung organischer Substanzen. J. Soyka. 
L. 79. 790. — Der Ammoniakgehalt verschiedener 
Wasser u. der Luft. A. Levy. L. 81. 201. - 
Ueber das Vorkommen von Anunoniak, salpetri- 
ger Sfture u. Salpetersäure in Trinkwassem. M. 
Greinert L. 85. 103. — Die Oxydation des 
Ammoniaks im Brunnenwasser. H. Fleck. L. 
85. 336. ~ Bildung u. Zersetzung von Nitraten 
u. Nitriten in Lösungen u. in Fluss- u« Qaell- 
wassem. J. H. Munro. L. 87. 232. — Ueher 
Nitriflcation des Wassers. A. Celli o. F. 
Marius-Zuco. L. 87. 231. F. Hueppe. 87. 
794. 828. 

— Ueber fäulnissfähige organische Verbindungen 
im Trinkwasser. G. Bischoft L. 78. 476. - 
Der Brunnenfaden, die Ursache der Berliner 
Wassercalamität. E. Grahn. 79. 855. — Heber 
die Einwirkung 'der Luft auf oxganiscbe Sub- 
stanz im Wasser. L. Halcrow u. E. Frank 
land. L. 80. 653. — Die im Trinkwasser vor 
kommenden oi^nischen Gebilde. W. G. Far- 
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low. L. 80. 756. — SOsswasseralgen in England. 
M. C. Cooke. L. 88. 168. - Ueber die orga- 
nischen Stoffe im Wasser. 6. Wolffhflgel. 88. 
886. — Die Spaltpilre. W. Zopf. L. 86. 447 

— Die Mikrooiganismen. C. Flügge. L. 86< 
848. — Die mikroskopische Thierwelt des SQss 
Wassers. Fr. Blochmann. L. 86. 789. — Mi 
kroorganismen u. Wasser. L. 87. 270. — Einfluss 
der Zersetzungs- und Fänlnissprocesse im Boden 
anf das Wasser, Stadtiaagenstoffe. F. Hueppe. 
87. 325. — Einflösse der Aussenverhältnisse auf 
den Bacteriengebalt des Wassers. F. Hueppe. 
87. 421. — Yerhältniss der Zahl der Erdbacte- 
rien zu der Zahl der Bacterien des Grundwas- 
sers. F. Hueppe. 87. 425. — Einfluss von 
Sinken und Steigen des Grundwassers auf den 
Bacteriengebalt. F. Hueppe. 87. 428. — Ein- 
fluss der Temperatur auf die Zahl der Mikro- 
organismen im Wasser. F. Hueppe. 87. 463. 

— Einfluss der im Wasser absorbirten Gase auf 
dessen Gebalt an Mikroorganismen. F. H u e p p e. 
87. 466. -- Einfluss des Nftbrmaterials, der Was- 
sersalze und ozganischen Substanzen, auf die 
Vermehrung der Bacterien. F. Hueppe. 87. 
498. — Formen u. Arten der Wasserorganismen. 
F. Hueppe. 87. 751. ~ Biologie der Wasser- 
organismen. F. Hueppe. 87. 755. 788. — Die 
LebenstbAtigkeit der Mikroorganismen im Boden 
u. Wasser als directe Ursache der Zersetzungs- 
processe. F. Hueppe. 87. 758. 788. 8^. — 
Zersetzung der Albuminate u. Kohlehydrate durch 
Mikrooiganismen, die Milchsäure- u. Harnstoff- 
gähmng. F. Hueppe. 87. 788. — Ozydations- 
u. Reductionsprocesse, Hydratation u. Anhydrit- 
bildung im Wasser. F. Hueppe. 87. 826. — 
Enzymwirkung u. Gährwirkung. F. Hueppe. 
87. 830. — Anaerobiose, das Leben von Mikro- 
organismen ohne freien Sauerstoff. F. Hueppe. 
87. 857. — Die intramoleculare Athmung. F. 
Hueppe. 87. 859. — - Der Parasitismus der Mi- 
kroorganismen. F. Hueppe. 87. 1071. — Ex- 
perimente u. Beobachtungen Aber das Verhalten 
von Infectionsstoflen zum Wasser. F. Hueppe. 

87. 1128. — Fäthogene u. saprophy tische Bac- 
terien in ihrem Verhältnisse zum Wasser, in- 
sonderlich zum Trinkwasser. Gärtner. L. 88. 
1085. — Ueber die vermeintlichen Sporen der 
Typhusbadllen. H. Buch n er. L. 88. 1085. — 
Ueber einige Bacterien im Wasser. Macä. L. 
88. . 1086. — Steigerung des Bacteriengehaltes 
im Wasser während des Schneescbmelzens. L. 
Schmelck. L. 88. 1087. — Die Bacterien 
der Trink- und Nutzwasser. L. Adame tz. L. 

88. 1087. — Geschichtliche Entwicklung der 
Lehre von den Bacterien. F. Loffler. L. 88. 
1088. 



Analyse. GrundiagM zur BeurtMiung u. Prüfung des 
Wa98er8. Fortsetzung. 

— Veränderungen von Wassertemperaturen in 
Leitungen und Reservoiren. E. Grahn. 79. 43. 

— Ueber die Wassertemperaturen bei städtischen 
Versoigungen. E. Grahn. 79.755. — Apparate 
zur Erzielung einer gleichmässigen Temperatur 
bei Wasser, B. Latham u. J. Th. Way. Fat. 
80. 618. — Die Temperatur des Wassers in den 
Leitungen. B. Latham. L. 80. 652. G. Fo- 
ri ss in i. 86. 191. — Ueber die Temperaturbe- 
stimmung des Wassers in Leitungen. G. Perissini. 
80. 608. 644. 84. 310. 85. 273. 292. 88. 669. — 
Die Erwärmung des Wassers in Bohrleitungen. 
A. Thiem. 84. "Ö. — Zur Frage der Erwärmung 
bezw. Abkühlung des Wassers im Boden. M. 
Ballo. L. 86. 638. — Temperatur fliessenden 
Wassers. L. 88. 621. 

— Ueber die Schwankungen im Kohlensäuregehalt 
des Grundwassers. M. Popper. L. 80. 137. 

— LOslichkeit der Kohlensäure in Wasser. S. 
Wroblewski. L. 88. 565. 

— Ueber den Sauerstoffgehalt des Wassers. A. 
Görardin. L. 74. 549. — Sauerstoffgehalt des 
Brunnenwassers. J. König u. L. Mutschier. 
L. 78. 235. — Der Sauerstofi^halt natürlicher 
Wasser, verglichen mit ihrem Gehalte an orga- 
nischer Substanz. Th. Weyl u. X. Zeitler. 
L. 81. 542. — Der Sauerstoflgehalt des Wassers. 
W. Odling. L. 84. 550. — Ueber den Sauer- 
stoffgehalt des Grundwassers. B. Lepsius. 85. 
•898. 

— Ueber die alkaliscbe Beaction von Brunnen- 
und FluBswasser. C. Brunne mann. L. 86. 
668. 

— Ueber die Härte des Wassers. E. Reichard t. 
74. 107. — Einwirkung kohlensäurehaltigen 
Wassers auf Mineralien u. Gesteine. R. M fl 1 1 er. 
L. 77. 601. — Löslichkeitsverbältnisse von kohlen- 
saurem Kalk und Magnesia in kohlensäurehal- 
tigen Wassern. A. Wagner. 78. 190. — Die 
Härte des Wassers und die Ursache der Neigung 
zur Sinter bildung. A. Wagner. 78. 190. 229. 

— Kflnstliche Sinterbildung bei Brunnen- u. Fluss- 
wasser. A. Wagner. 78. 232. — LOslichkeit 
der kohlensauren Magnesia in kohlensäurehal- 
tigem Wasser. P. Engel u. J. Ville. L. 81. 
733. — Bflckstandsmengen von Quell-, Fluss- u. 
Brunnenwasser zu verschiedenen Jahreszeiten. 
Reichardt. 83. 846. — Absorptionserscheiu- 
ungen des Bodens u. ihr Einfluss auf die Be- 
standtheile eines Wassers. F. Hueppe. 87. 
327. 

— Bedeutung der Grenzzahlen in der Wasserana- 
lyse. E. Reichardt. 74. 102. — Die Grenz- 
zahlen u. ihr Werth als allgemeiner Anhalt zur 
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hygienischen Beurtheilung von Wasser. WoHf- 
htigel. 83. 847. F. Hneppe. 87. 325. — 
Differenzen im Q ehalte der Quellen verschiedener 
Formationen, Grenzwerthe. F. Hueppe. 87. 322. 
Analyse« Grundlagen zur Beurtheilung u. Prüfung des 
Wassers. Fortsetzung. 

— Ueher Analyse u. Güte des Trinkwassers. Frank- 
land. L. 75. 343. — Das Trinkwasser u. seine 
Verunreinigung in Cistemen. Pattison Muir. 
L. 75. 343. — Die Beurtheilung des Trinkwassers. 
Port. 76. 211.— Der für Trinkwasser zulässige 
Gehalt an Ammoniak, salpetriger Säure u. an 
Nitraten. F. Fischer. 77. 670. — Die Bedeut- 
ung von Trinkwasseruntersuchungen für die 
Hygiene. C. Flügge. L. 78. 234. — üeberdie 
Brauchbarkeit von Trinkwasser für Wasserver- 
sorgung. Ch. Ekin. L. 81. 140. L. 88. 738. 

— Die hygienische Bedeutung des Trinkwassers 
u. rationelle Principien für dessen Untersuchung 
u. Beurtheilung. M. Barth. L. 82. 561. — 
Ueber die hygienische Beurtheilung des Trink- 
u. Nutzwassers. Wolffhügel n. Tiemann. 
83. 288. 841. 884. s. a. 83. 487. — Bedeutung 
der chemischen Analyse bei der hygienischen 
Beurtheilung des Trink- und Nutzwassers. 
Tiemann. 83. 891. — Chemische Untersuch- 
ungen zur Feststellung des Einflusses der Siel- 
leitungen der Stadt Lübeck auf die umgebenden 
Gewässer. Th. Sc hör er. L. 83. 622. — An- 
forderungen an die chemische Beschaffenheit 
von Trinkwasser. W. L u b b e r g e r. 84. 278. — 
Ueber Trinkwasser u. dessen Untersuchung. 
C. Blas. L. 85. 279. — Ueber Trinkwasserver- 
hältnisse. W. Thor n er. L. 85. 631. — Die 
hygienische Beurtheilung des Trinkwassers vom 
biologischen Standpunkte. F. Hueppe. 87. 321. 
354. 421. 463. 498. 537. 751. 788. 824. 857. 891. 
982. 1008. 1068. 1124. 1148. - Zur hygienischen 
Beurtheilung von Trinkwasser. F. Hueppe. 
88. 317. 323. — Beurtheilung der hygienischen 
Beschaffenheit des Trinkwassers. Gärtner. 
L. 88. 1015. — Zur Untersuchung und Beur- 
theilung der Trinkwasser. We ig mann. L. 88. 
1087. 

— Anforderungen an Wasser für häusliche Zwecke. 
F. Fischer. 77. 668. 702. — Der für Wasser 
zu häuslichen Zwecken zulässige Gehalt an orga- 
nischen Stoffen. F. Fischer. 77. 669. — Der 
für Wasser zu häuslichen Zwecken zulässige Ge- 
halt an Chlor u. Schwefelsäure. F. Fischer. 
77. 672. — Ueber die Härte des Wassers zu häus- 
lichen Zwecken. F. Fischer. 77. 673. 

— Die Tauglichkeit des Wassers für industrielle 
Zwecke. A. Gör ardin. L 77. 307. 414. — 
Die Technologie des Wassers. F.Schwackhöfer. 
L. 83. 267. 377. 



Analyse. Grundlagen zur Beurtheilung u. Prüfung des 
Wassers. Schluss. 

— Anforderungen an ein für Brauereien bestimm- 
tes Wasser. L. 77. 55. Tb. Langer. L. 77. 526. 

— Das Brauwasser. Lintner. L. 79. 459. 
L. 81. 328. — Einfluss des Wassers auf die 
Brauerei. L. 83. 414. — Bedeutung der Bacterien 
für die Brauerei. Chr. Emil Hansen L 88. 

. 1086. 

— Das Wasser in den Druckereien, Färbereien u. 
Bleichereien. A Eielmeyer. L. 78. 479. — 
Anleitung zur Wasseruntersnchung für Färberei- 
zwecke H. Krätzer. L. 85. 529. 

— Einfluss der Bestandtheile des Wassers auf die 
Gerberei. W. Eitner. L. 78. 369. 

— Einwirkung des Wassers auf Bleileitungen. L. 
74. 144. 272. Salbach. 74. 141. Baiard. L 
74. 665. FordoB. L. 74. 666. — üeberdie 
Verunreinigung des Wassers durch Blei. W. R. 
Nichols. L. 84. 358. 

— Eupf eigehalt bei Anwendung kupferner Rohr- 
leitung. E. Beichardt. L. 74. 43. 343. - 
Kupfer im Leitungswasser. L. 87. 731. 

— Zink im Trinkwasser. F. P. Yenable. L. 85. 
783. — Zinkgehalt des Wassers aus Leitungen 
mit verzinkten Eisenrohren. H. Bunte. 87. 
131. 

— Prüfung u. Untersuchungsmethoden. 

— Prüfung des Wassers für die Zwecke der Ge- 
sundheitspflege. E. Reichardt 74. 57. 101. 

— Methode der Wasseruntersuchung. E. Bei- 
chardt. 74. 102. — Die chemische Prüfong 
des Trinkwassers nach Anordnung der River 
Pollution Commission in London. 76. 273. — 
Ueber Trinkwasser- Analysen. Frankland. L. 
76. 491. 522. — Methoden der Wasseranalyee. 
H. Kämmerer. L. 77. 42. — Praktische An- 
leitung zur Prüfung des Trinkwassers. J. A. 
Wanklyn u. E. Chapmann. L, 77. 84. 
L. 84. 730. — Zur Prüfung des Wassers anf 
seine Reinheit. F. Sander. 77. 408. - Em- 
pirisches Prüfungsverfahren zur Erkennung eines 
guten Trinkwassers u. die Prüfung mit Gallns- 
gerbsäure. H. H a g e r. L. 77. 747. — Prüfimg der 
zur Auffindung von salpetriger Säure u. organischen 
Bestandtheilen im Trinkwasser gebräuchlichen 
Methoden. R. Her sc her. L. 77. 748. — Znr 
Feststellung der Verunreinigungen von Fluss- u. 
Brunnenwassern. H. Vohl. L. 78. 308. — Ueber 
Wasseranalysen. E. Bohl ig. L. 78. 704. - 
Ueber Wasseranalyse. A. R Leeds. L. 78. 
705. — Besprechung von Fehlem bei Wasser 
analysen u. Titrirmethoden. A.Wagner. L. 79. 
92. — Anleitung zur physikalisch - chemischen 
Trinkwasseruntersuchung. A. Hiller. L 79. 
177. — Wasseranalyse für sanitäre Zwecke. £* 
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Frankland. L. 80. 419. — Schritte zur Fest- 
Btellung einer einheitlichen Methode der Wasser- 
nntersnchnngen. L. 81. 202. — Anleitung zur 
Prüfung von Trink- u. Nutzwasser. Ruetz. L. 
81. 883. L. 86. 529. — Bemerkungen Qber 
WasseranalyBe. B. Haines. L. 83. 103. — 
Beiträge zur technischen Wasseranalyse. £. v. 
Gochenhansen. L. 86. 813. — üeber die 
Analyse von Wassern für hSusliche u. gewerb- 
liche Zwecke, über sodahaltige Wasser u. die 
indirecte Bestimmung des Nations. F. Muck. 
87. 159. — Zur Trinkwasseruntersuchung. L. 87. 
270. — Die chemische Untersuchung des Wassers. 
F. H neppe. 87.321. — Die Untersuchung des 
Waasers bezüglich seiner Brauchbarkeit zur 
Dampfkesselspeisung. Friedrich. L. 87. 730. 

— Anleitung zur Analyse der Mineralwasser. 
R. Bnnsen. L. 87. 1045. 

Analyse. Prüfung u. Untersuchungamethoden. Fort- 
setzung. 

— Ueber die Temperaturbestimmung des Wassers 
in den Leitungen. G. Perissini. 80. 608. 644. 
84. 310. 85. 278. 292. 88. 669. 

— Mikroskopische Untersuchung des Brunnen- 
wassers für hygienische Zwecke. C. O. Harz. 
L. 76. 151. Macdonald. L. 76. 151. — Zur 
mikroskopischen Prüfung des Wassers 0. H e 1 m. 
L. 77. 199. Görardin. L. 77. 308. F.Fischer. 
77. 670. L. Hirt. L. 80. 315. F. Hueppe. 87. 
354. 8. a. L. 86. 899. 

— Beitrftge zur bacterioskopischen Wasserunter- 
suchung. Link. L. 86. 582. — Beiträge zur 
bacteriologischen Wasseruntersuchung. Link. 
L. 87. 74. — Die biologische Wasseruntersuch- 
ung; Zahl der Mikrooiganismen, Literaturangabe. 
F. H u e p p e. 87. 358. — Methoden der Bacterien- 
forschung. F. Hueppe. 87. *537. L. 85. 529. — 
Zar bacteriologischen Trinkwasseruntersuchung. 
L. 88. 675. — Methode zur Analyse des Brunnen- 
wassers in Rücksicht auf Mikroorganismen. Chr. 
Emil Hansen. L. 88. 1086. 

— Vorrichtung zum Aufsammeln der in Quellen 
frei aufsteigenden Gase. £. Ludwig. L. 78. 
706. 

— Bestimmung des in Wasser oder einer anderen 
Flüssigkeit gelüsten Sauerstoffs. 76. 119. D. 
Fr.eire. L. 76. 629. — Bestimmung des im 
Wasser gelüsten Sauerstoffs. J. König u. L. 
Matsch 1er. L. 78. 235. — Quantitative Be 
Stimmung des in Wasser gelüsten Sauerstoffs. 
Tiemann u. Preusse. L. 80. 238. — Be- 
stimmung des freien Sauerstoffs im Wasser. 
Ramsay u. Williams. L. 86. 760. 

— Nachweisung der freien Kohlensaure im Trink- 
wasser mit Rosolsäure. v. Pettenkofer. L. 
75. 413. — Bestimmung der Kohlensäure I 



im Wasser durch Titration. Ho uze au. L. 76. 
690. — Bestimmung dei Kohlensäure in natür- 
lichen Mineralwassem. W. Borchers. L. 78. 
704. 
Analyse. Prüfung u. Unterauchungsmethoden. Fort- 
setzung. 

— Instrument zur Prüfung der Farbe des Wassers. 
Bowditch. L. 76. 150. — Bestimmung der 
Farbe des Wassers. J. King. L. 78. 370. 

— Bestimmung der Trübung des Wassers. 
Bouquet de la Grye. 78. 35. 

— Erkennung kleiner Spuren von Metallen im 
Flusswasser. Thompson. L. 83. 620. 

— Abdampfrückstand bei der Wasseranalyse. £. 
Reichardt. 74. 103. — Bestimmung von Kalk 
u. Talkerde. E. Reichardt. 74. 107. — Be- 
stimmung der Magnesia im Trinkwasser. W a n k - 
lyn. L. 75. 830. — Quantitative Bestimmung 
des Abdampfrückstandes eines Wassers. G. C. 
Wittstein. L. 76. 24. — üeber Härtebestim- 
mung u. Wasseranalysen. A. Wagner. L. 78. 
24. — Bestimmung der temporären Härte des 
Wassers. V. Wart ha. L. 80. 720. — Emfache 
Methode zur Bestimmung der temporären Härte 
des Wassers. V. Wartha. 81. 162. - Volu- 
metrische Bestimmung der kohlensauren Salze 
alkalischer Erden im Wasser. A. Houzeau. 
L. 83. 168. — Indirecte Bestimmung des Natrons 
im Wasser. F. Muck. 87. 159. 

— Bestimmung von Chlor u. Schwefelsäure. E. 
Reichardt. 74. 106. — Volumetrische Be- 
stimmung der Sulfate in den Wassern. A. 
Houzeau. L. 78. 705. — Maassanalytische Be- 
stimmung der Schwefelsäure im Trinkwasser. 
Th. Rosenbladt. L. 76. 629. 

— Nach Weisung der Salpetersäure. H. Kämmerer. 
L. 75. 254. — Ueber die Bestimmung der Sal- 
petersäure mit Indigo. Fischer. L. 74. 727. 

— Bestimmung der Salpetersäure im^ Wasser. 
E. Reichardt. 74 106. Gramp. L. 75. 299. 
E. Hoffmann. L. 75. 864. F. H. Storer. 
L 76. 719. J. M. Eder. L. 78. 726. W. 
Williams. L. 81. 543. — Bestimmung der 
Nitrate im Flusswasser. Perkin. L. 82. 53. — 
Erkennung u. Bestimmung der Nitrate im Brunnen- 
wasser. A. Wagner. L. 82 119. 

— Nach Weisung der salpetrigen Säure im Brunnen- 
wasser. H. Kämer er. L. 75. 254. W. D. 
Gratana. L, 76. 462. P. Gries. L, 78. 478. 

— Bestimmung der salpetrigen Säure im Trink- 
wasser. F.Fischer. L. 74. 549. 0. Preusse 
u. F. Tiemann. L. 78. 480. 

— Bestimmung organischer Substanzen im Wasser. 
£. Reichardt. 74. 104. — Bestimmung orga- 
nischer Substanzen im Wasser nach Frankland 
u. Armstrong. Thudichum u. Kingzett. 
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L. 76. 560. — EinfluBS längerer Beleuchtung auf 
die Bestimmung der organischen Substanz im 
Wasser O. Schottler. L. 77. 44. — Bestim- 
mung der organischen Substanz im Trinkwasser. 
Dittmar u. Robinson. L. 77. 746. — An- 
wendung des Tannins bei der Wasseranalyse. 
H. Kämmerer. L. 77. 42. — Ueber die Ver- 
wendung des Tannins bei Trinkwasserunter- 
suchungen zum Nachweis Yon Schleimalgen. 
R. Böttger. L. 78. 704. — Bestimmung von 
Cellulose u. veränderter Cellulose im Trinkwasser. 
J. A. Wanklyn u. Cooper. L. 78. 552. — 
Ueber die Bestimmung der organischen Sub- 
stanzen im Wasser. Tidy. L. 79. 791. — Be- 
stimmung des organischen Stickstoffs in natür- 
lichen Wassern. H. Pellet. L. 80. 51. — 
Ueber den Nachweis der organischen Substanzen 
im Wasser. Tiemann u. Preusse. 80. 311. 
341. L. 80. 239. -~ Die Bestimmung der or- 
ganischen Substanzen im Wasser durch Glühen 
des bei einer bestimmten Temperatur getrockneten 
Abdampfrückstandes. 80. 312. ; nach der Methode 
von Frankland u. Armstrong. 80. 313; nach der 
Methode von Dittmar u. Robinson. 80. 314; 
mittels Chamaeleonlösung. 80. 314; nach der 
Methode von Fleck. 80. 342; nach dem Verfahren 
von Wanklyn, Chapmann u. Smith. 80. 346. ~ 
Zur Bestimmung der organischen Substanz im 
Wasser mittels Ohamaeleon. A. Ott. L. 80. 653. 

— Bestimmung organischer Materie im Trink- 
wasser. J. W. Malle t. L. 83. 657. — Ueber 
die Bestimmung der organischen Substanzen in 
Trinkwassem mit Kaliumpermanganat. A. R* 
Leeds. L. 84. 318. Untersuchung des Wassers 
auf organische Keime. 84. 623. — Zur Bestimmung 
der organischen Stoffe im Wasser, insbesondere 
mit Kaliumpermanganat. F. Hueppe. 87. 331. 

— Ueber eine chemische Reaction von Pilzele- 
menteR in dem Sedimente eines Brunnenwassers. 
J. Ruhemann. L. 88. 1086. 

Analyse. Prüfung u. Unterauchungsmet/ioden, SchluTs. 

— Nachweis von Gas- oder Theerwasser im Brun- 
nenwasser. H. V o hl. L. 78. 236. — Prüfung des 
Brunnenwassers auf Leuchtgas. C. Himly. 
L. 78. 705. — Untersuchung eines Brunnen- 
wassers auf die bei der Leuchtgasfabrikation 
vorkommenden Abfallstoffe. C. P h i 1 i p p s. L. 80. 
653. B. a. König. L. 80. 652. — Chemischer 
Nachweis der Infiltration von Wasser aus un- 
dichten Gasbehältern. L. 85. 630. — Nachweis 
von Abwasser im Trinkwasser. Heisch. L. 88. 
228. 

— Wasaerana/ysen, 

— Zusammensetzung eines durch die Abfälle einer 
Gasanstalt verunreinigten Wassers. F. Fischer. 
L. 74. 23. — Die Wasser von Nimes, Paris u. 



London. G. u. A. Dumont L. 74. 609. — 
Chemische Analysen von Brunnen-, Fluse u. 
Quellwassem. G. Briegel. L. 76. 863. - 
Wasseranalysen. F. F i s c h e r. 77. 704. 706. - 
Wasseranalysen, ein Beitrag zur Wasserstatistik 
Schleswig-Holsteins. A. Emmerling. L. 83. 
738. — Analysen von Quellwasser aus verschie- 
denen Gebirgsformationen. Reichardt. 83. 
845. — Chemische Untersuchungen u. Tempe 
raturbeobachtnngen des Leitungswassers ver- 
schiedener städtischer Versoi^ungen. E. Grahn 
L. 86. 54. 
Analyse. Wasserana/yaen. Fortsetsung. 
Brunnen- u. LBitungswaaser. 

— Analyse des Wassers der Aachener Waaser- 
leitung. C lassen. 82. 715. 

— Chemische Untersuchung der Brunnenwasser 
von Alsfeld. L. A. Seiferth. L. 75. 623. 

— Beschaffenheitdes Leitungswassers in Augsburg. 
J. Winkelmann. L. 81. 48. — Temperatur 
des Augsburger Leitungswassers. D. Endres. 
82. 30. — Zusammensetzung des Trinkwassers 
in Augsburg. Endres. 88. 873. 

— Untersuchungen der Brunnen waaser von Aussig. 
L. 85. 172. 

— Chemische u. mikroskopische Untersuchongen 
des Tegeler Wassers (Berlin). C, Bischoff. 
L. 81. 331. Brefeld u. Zopf. L. 81. 331. 
Laboratorium des Kaiserl. Gesundheits- 
amts. L. 81. 331. Finkener. L. 81. 831. W. 
Zopf. L. 81. 331. H. Gill. L. 81. 331. - 
Bacterioskopische Untersuchung des Berliner 
Leitungswassers. Wolffhügel. 85. 598. 

— Analyse des Versuchsbmnnens u. des Bär 
brunnens zu Bemburg. 76. 19. 

— Analyse des filtrirten Leitungswassers in 
Breslau. 85. 938. 86. 60. s. a. unten Oderwasser. 

— Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung 
des Trinkwassers der Stadt. BrOnn. A. Rzehak. 
L. 86. 729. L. 87. 271. 

— Die Zusammensetzung des Leitungswassers der 
Stadt Colmar im Elsass. Rose. 85. 352. 

— Die chemische Zusammensetzung des Trink- 
wassers von Cogliari. G. M i s s a c h i u. M. Gop- 
pola. L. 84. 282. 

— Analyse der Brunnenwasser in Darmstadt E. 
Schulze. 74.151. — Zusammensetzung u. Tem- 
peratur des Wassers aus dem neuen Wasserwerk 
zu Darmstadt.. Wagner. 88. 200. 

— Temperaturmessungen u. Analysen des Dres- 
dener Leitungswassers. 75. 557. 77. 423. 78. 416. 
417. 79. 642. 80. 735. 82. 167. 83. 206. 84. 287. 85. 
179. 86. 156.820. Sussdorf. 77. 424. E. Schür- 
mann. 77. 424. H. Fleck, 77. 424. 

— Analyse des Wassers aus Famroda (Qnellwasser- 
werk Eisenach). Ludwig. 75. 163. 
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Analyse. WasaeramU/sen, 
Brunnen- ir. Uitunffewaaaer, Fortsetzung. 

— Zusammensetzung des Wassers aus der Leitung 
der Stadt Flensburg. £mmerling. 83. 21. 

— Ani^lyse der Terschiedenen Quellen der Wasser- 
leitung in Frankfurt a. M. Gg. Kern er. 74. 
374. 

— Analyse verschiedener Brunnenwasser in Iser- 
lohn. L. Disselhofl 78. 472. 

— Analyse der Trinkwasser in Jena zu verschie- 
denen Jahreszeiten. £. Reichardt 74. 338. 
365. 

— Zusammensetzung des Wassers von Jung- 
bunzlau. Fr. Stolba. L. 76. 651. 

— Bacteriengehalt der öffentlichen Brunnen in 
Kaiserslautern. Bokorny. L. 88. 1086. 

— Das Trinkwasser der Stadt Kiel. L. 86. 848. 

— Statistik des Klagenfurter Trinkwassers. Jos. 
Mitteregger. L. 79. 177. 

— Analysen des Kölner Leitungswassers. 78. 377. 

— Zusammensetzung des Kölner Leitungswassers. 
81. 29. 83. 748. 

— Analyse der Trinkwasser von Königsberg. M. 
Beer. L. 77. 198. 

— Ueber Brunnenwasser der Stadt Lauterburg. 
F. Fischer. L. 78. 2L 

— Untersuchung der Kirchhofbrunnenwasser 
Leipzigs. 0. Bach. L. 74. 385. — Beschaffenheit 
des aus der Naunhofer Leitung in Leipzig be- 
zogenen Wassers. Hof mann. 88. 156. 

— Bacteriologische Untersuchungen der Leit- 
meritzer Trinkwasser. Masche k. L. 88. 1086. 

— Ajialysen der London zugeführten verschie- 
denen Wasser. 75. 454 — Die Zusammensetzung 
des Londoner Wassers. Ch. Tidy. L. 77. 346. — 
Analyse der Londoner Wasser. Frankland. 
L. 77. 526. — Zusammensetzung u. Beschaffen- 
heit des Londoner Leitungswassers. G. M. T i d y. 
L. 80. 52. — Die Mikroorganismen im FIuss- 
Wasser der Londoner Waeserversoigung. F. F ran k • 
land. 87. 124. 

— Das Trinkwasser der Stadt Lübeck. Th. Schorer. 
L. 77 648. 

— Das Trinkwasser der Stadt Mailand. A . P a v e s i 
u. £. Botondi. L. 77. 647. 

— Temperaturmessungen des Wassers u. der Luft 
beim Hochreservoir des Wasserwerks zu Magde- 
burg. 86. 431. 

— Die Mineralbestandtheile der Quelle zu Mar- 
pingen. H. Vohl. L. 78. 552. 

— Analysen des Trinkwassers von Mechemich 
am Bleibeig. W. Meyer. L. 76. 51. 

— Analysen verschiedener Wasser von Moskau. 
L. 83. 168. 

— Chemische Ajialyse des am rechten Isarufer 
nächst München zu Tage tretenden Grundwassers. 



A. Wagner. L. 78. 671. — Chemische Analyse 
des Wassers aus dem Hauptschacht bei Deisen- 
hofen (Gleisenthal), Versuchsbrunnen für Wasser- 
versorgung der Stadt München. Feichtinger. 

80. 235. — Zusammensetzung des Münchener 
Leitungswassers. 87. 874. 

Analyse. Wasserana/ysen. 
Brunnen- u. Leitungewaeeer, Fortsetzung. 

— Das Brunnenwasser der Stadt Münster. J. 
König. L. 79. 173. 

— Chemische Untersuchung der Wasser von 
Oberhausen. W. v. d. Mark. L. 76. 623. 

— Das Trinkwasser von Padua. B. Conci. L. 83. 
738. 

— Untersuchung einiger Pariser Wasser auf 
Bacterien. Proust. L. 85. 338.^ 

— Zusammensetzung des Wassers aus dem bür- 
gerlichen Bräuhause in Pilsen. Stolba. L. 82. 
341. 

— Mikroskopische Untersuchung von unflltrirtem 
u. filtrirtem Warthewasser, sowie von dem Quell- 
wasser für die Posener Wasserleitung. F. Cohn. 

81. 629. 630. 88. 247. 84. 216. — Physikali- 
sche u. chemische Analyse von ültrirtem Warthe- 
Wasser, sowie von dem Quellwasser für die Po- 
sener Wasserleitung. Mankiewicz. 81. 629. 
630. 88. 247. 84. 215. 

— Analyse des Quellwassers des Prager Belvedere. 
F. Stolba. L. 81. 139. — Thierische Organis- 
men der Brunnenwasser von Prag. F. Wydowsky. 
L. 83. 231. 

— Zusammensetzung des Wassers der neuen Lei- 
tung zu Pressburg. Luc ich. 86. 219. 

~ Die Zusammensetzung der Brunnenwasser von 
Bappoltsweiler. J. Thieme. L. 85. 172. 

— Chemische u. mikroskopische Untersuchungen 
der Ricklinger Wasser (Hannover.) F.Fischer. 
L. 75. 412. 

— Chemische Analyse der Kronenquelle zu Salz 
brunn in Schlesien. Th. Pol eck. L. 83. 378. 

— Zusammensetzung des Leitungswassers in Salz- 
burg. Spangler. 76. 459. 

— Analyse des Wassers eines Versuchsbrunnens 
in Strassburg. £. Bau mann. 76. 717. 

— Die warmen Quellen von Thermopylae. H. 
Jahn. L. 78. 410. 

— Untersuchung der Brunnenwasser Tilsits. W. 
Krüger. L. 75. 747. 

— Die Trinkwasser der Stadt Turin. G. Calandra. 
L. 77. 526. — Untersuchung von vier Turiner 
Wassern. Lieben u. Cannizaro. L. 80.653. 

— Analysen des Leitungswassers der Stadt Ulm. 
0. Wacker. 81. 671. 

— Chemische Untersuchung der Brunnen-, Fluss- 
u. Quell wasser von Wernigerode. E. Wocko- 
witz. L. 74. 609. 
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Analyse. Wasserana/ysen. 
Brunnen- u. Leitungswasser. Schlnss. 

— Analyse des neuen Trinkwassers der Stadt Wien 
J. Habermann u. H. Weidel. L. 74. 111 

— Untersuchung des Wassers des k. k. Artillerie 
Arsenals zu Wien. O. Yolkmer. L. 75. 748. 

— Analysen der Quellen der Wiener Wasserlei 
tung. E. Grahn. 78. 407. 

— Chemische Untersuchungder Schützenhof quelle 
zu Wiesbaden. H. Fresenius. L. 86. 814. 
—Untersuchung des Trinkwassers der Stadt Zwolle. 
H. F. Knijper u. A. Boxmann. L. 78. 108. 
r/usswasser. 

— Zusammensetzung des Wassers aus dem Flusse 
Dee. 87. 717. — Zusammensetzung von Incrust- 
ationen aus Leitungen fflr Wasser aus dem 
Flusse Dee. 87. 717. 

— Chemische Zusammensetzung des Wassers der 
Donau vor Wien. J. F. Wolf bau er. L. 84. 
241. 

— Analyse des Elbewassers in den verschiedenen 
Stadien der Reinigung. C. H. Wolf f. 77.455 

— Beschaffenheit des filtrirten Elbewassers, 
Knoll. 78. 319. — Die Schwankungen im Chlor- 
gehalte u. Härtegrad des Elbewassers bei Ham 
buig. F. Wibel. L. 88. 84. 191. — Zusammen 
Setzung des Elbewassers u. des filtrirten Wassers 
in Magdeburg. 88. 561. 

— Die Zusammensetzung des Isarwassers während 
seines Laufes durch München. W. v. Schell- 
hass. 76. 485. 

— Untersuchung der Leipziger Flusswasser. O. 
Bach. L. 76. 627. 

— Die organischen Substanzen des Mainwassers 
bei Wtirzburg. E. Moser. L. 87. 582. 

— Studien überdas Wasser der Meuse. W. Spring 
u. E. Trost. L. 85. 338. 

— Analyse des Moldauwassers. Fr. Stolba. L. 
76. 651. 

— Temperaturbeobachtungen des Breslauer Lei- 
tungswassers (Oderwasser). 79. 765. — Chemi- 
sche Untersuchungen des filtrirten Oderwassers. 
Fr. Hulwa. 79. 765. — Zusammensetzung fil- 
trirten Oderwassers in Brieg u. in Breslau. 83. 
114 

— Untersuchungen des Pegnitzwassers. H. K äm- 
merer. L. 79. 735. 

— Natur u. Beschaffenheit einiger Flusswasser aus 
dem Stromgebiete des"" Bio de la Plata. R. 
Schöller. L. 87. 73L 

— Analyse des Wassers des Radbuzaflusses. F. 
Stolba. L. 81. 96. 

— Ueber die Braucbarkeit des Rhonewassers zum 
Trinken. Vulliet. L. 83. 738. 



Analyse. Wasserana/ysen. 
Flusswasser. Fortsetzung u. Schluss. 

— Analysen des Ruhrwassers. W. Hartenstein. 
76. 452. E. Grahn. 77. 723. F. Muck. 87. 162.335. 

— Analysedes Saalewassers. 76. 19. E. Reichardt. 

74. 364. 

— Analyse des Seinewassers. A G^rardin. L 

75. 655. 

— Analyse des Shuilkillwassers zur Winterszeit. 
W. Trautwine. L. 77. 14. 

— Die Veränderungen des Spreewassers innerhalb 
u. ausserhalb Berlins in bacteriologischer n. che- 
mischer Hinsicht. Frank. L. 88. 1085. 

— Gehalt des Wassers der Vanne an organischen 
Substanzen. E. Monier. L. 76. 522. 

— Analysen von Warthewasser siehe oben bei 
Posener Leitungswasser. 

— Untersuchung des Weserwassers vor u. nach 
der Berieselung von Wiesenflächen. L. 85. 529. 
See- u. Meerwasser. 

— Ueber die im Seewasser gelösten Gase. J. H. 
Buchanan. L. 78. 369. — Die Bestandtheile 
des Wassers vom todten Meere. Fleck. L. 82. 
53. — Zur Chemie des Meerwassers. A. Ham- 
berg. L. 86. 531. — Wassertemperaturen in 
Landseen. G. Oesten. 86. 165. — Beobacht- 
ungen Aber die Durchsichtigkeit des Wassers im 
Genfer See. L. 88. 497. — Die Durchdringlichkeit 
des Tageslichts in die Wasser des Genfer Sees 
u. des Mittelmeers. H. Fol u. E. Sarsin. L. 
88. 497. 

Drain- u. ICana/wasser. 

— Die Zusammensetzung der Drainwasser. Ang. 
Völker. L. 75. 893. — Zusammensetzung der 
Kanaljauche. Letheby. 80. 278. 

— Analysen von Münchener Kanalwasser. W. v. 
Sc hei 1ha 8 8. 76. 489. — Analyse der Kanal- 
wasser der Breton Farm. Corfield. L. 77. 
56. — Zusammensetzung des Pariser Kanal- 
wassers. Gh. Lauth. L. 77. 526. — Analyse 
des Abwassers des neuen Schlachthauskanals in 
München. A. Wagner. L. 79. 92. — Chemi 
sehe Analyse des Abfallwassers der Reiner'schen 
Augenheiianstalt zu Kiga. W a 1 d h a u e r. L 80. 
139. — Chemische Zusammensetzung von Wasser- 
proben der Berliner Rieselfelder. 83. 201. 

— Einige auf die Danziger Kanalisation bezflg. 
liehe Analysen. O. Helm. L. 78. 108. 

Arbeiterrerhältnisse s. a. im Register fflr Beleucbt- 
ungswesen. Pensionsverhältnisse der Beamten 
der Wasserwerke in Berlin. 76. 95. 

Athmnngsapparate siehe Feuerlöschwesen. 

Aufzüge^ hydraulische siehe Wasserkraft. 

Ansstellnngen s. a. im Register für Beleuchtungs- 
wesen. Apparate u. Anlagen für Wasserleitungen 
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auf der Wiener WeltaussteUung. G. Frisch- 
auf. L. 74. 637. 704. — Wasserbau n. Wasser- 
leitongen auf der Wiener Weltausstellung. Herrn. 



Sternberg. L. 74. 728. — Ausstellung von 
Closets in Brüssel. 87. 734. 
Automat siehe im Register f tür Beleuchtnngswesen 



BadeaiutalteB. Ueber öffentliche Badeanstalten 
0. Schwimmhallen. F. A. Meyer u. H. Ro- 
bertson. L. 80. 33. 284. — Ueber öffentliche 
Badeanstalten. F. A. Meyer u. H. Robertson. 
L. 80. 720. — Ueber Badeanstalten. Heusner. 
L. 81. 201. — Das Badewesen . in alter u. neuerer 
Zeit mit Beziehung auf das Hohenstaufenbad 
zu Köbi. J. Stabben. L. 88. 737. — Entwürfe 
für öffentliche Badeanlagen. Bockelberg. L. 
85. 529. — Volks- u. Schulbäder auf der Ver- 
sammlung des Vereins für öffentliche Gesund- 
heitspflege in Breslau. 86. 793. — Schulbader 
mit Gasfeuerung. Eisele. 88. 1101. Taf. 1 u. 
2. — Anlagekosten für SchulbAder. Eisele. 
88. 1103. 1105. 

— Beschreibung u. Zeichnung der Badeanstalt zu 
Gross-Canissa in Ungarn. G. A. Speck er. L. 
74. 40. — Das Vierordtbad in Karlsruhe. J. Du r m. 
L. 74. 386. L. 76. 422. — Die böhmische Bade- 
anstalt. G. Runge. L. 77. 767. — Oeffentliche 
Bade- n. Waschanstalt für die Stadt Augsburg. 
H. Grüner. 79. •389. — Die neue Bade- 
anstalt für Nürnberg. L. 79. 521. — Die stadti- 
sche Schwimm- u. Badeanstalt in Dortmund. 
Marx. L. 79. 603. — Das Admiralsgartenbad 
zu Berlin. L. 80. 21. — Ueber die Verbesser- 
ang der öffentlichen stadtischen Badeanlagen 
Hannovers. Bo ekel b erg. L. 85. 278. -— Die 
Badehallen zu Hildesheim. 86. 878. — Die 
öffentliche Bade- u. Waschanstalt in Metz. L. 
87. 231. — Die neuen Volksbadeanstalten in 
Berlin. L. 88. 1015. 

BadeeiBrichtaiigeB s. a. Hahne u. Strahb:ohre. 

— Neuerungen an Badeeinrichtungen. A. Tylor. 
Pat. 75. 750. — Die Bader auf der Pariser Welt- 
ausstellung. W. B e r n a y s. L. 79. 327. — Bade- 
einrichtung mit Misch-Dou che- Apparat. R. Lü- 
ders. Pat. 81. •369. — Vorrichtung zum Füllen 
a. Entleeren yon Waschschüsseln u. dergl. E. 
Fuchs. Pat. 83. ♦457. — Ueber Wasch- u. 
Badeeinrichtungen. A. Hausding. L. 84. 
625. — Apparat zum Prüfen der Dichtigkeit 
von Rohrleitungen für gasförmige Flüssigkeiten. 
0. Muchall. Pat. 84. •676. — Ablassvor- 
richtung für Waschbecken. H. Lowrie. Pat. 
87. •llö. 



BadeeinrlchtimgeB. Badebrause mit Schlamm- 
fang. G. Dittmar. Pat 84. •531. s. a. Strahl- 
rohre. 

— Rohrleitung für Bade- u. Brauseapparate. Fr. 
Klee. Pat 83. •284. — Rohr- u. Ventilordnung 
für Badewannen. M. Otto. Pat 84. ^27. — 
Ventilgamitur für Badewannen. Börner&Go. 
Pat. 84. •28. — Rohrieitung für Badeeinricht- 
ungen. O. Titel. Pat 84. ^248. — Rohrgamitur 
für Badeöfen. G. Wickfelder. Pat 86. 
•424. — Bade ventil-Gamitur. G.Schützinger 
u. L. Zell er. Pat 87. •1108. Pat 88. ♦232. 
•852. 

— Heizofen für Badewannen. J. Kneip. Pat 80. 
525. — Heizbare Badewanne. R.Berg er. Pat. 
83. 235. — Wasserheizofen für Badewannen. 
J. Blank. Pat 88. *900. — Ourculationsofen 
für Badewannen. J. Blank. Pat 84. •248. — 
Ausziehbarer Badeofen. H. Goethe. Pat. 84. 
•531. — Girculationsbadewanne mit Gasheizung. 
Th. Grubert Pat 85. 450. — Anordnung des 
Rauchabzugsrohres an Badeöfen. F. Ger ecke. 
Pat 85. •669. — Gasbadeofen. J. G. Houben. 
86. •809. — Badeofen mit der Wanne durch 
Heber verbunden. H. Israelowicz. Pat 86. 
•454. — Badeofen mit besonderer Wasserblase 
für die Brause. Fr. Dohse. Pat 86. 455. — 
Heizvorrichtung an Badewannen. J. Schwärmer. 
Pat 87. ♦137. — Wasserwarmeofen für Bade- 
zwecke. Eschebach u. Haussner. Pat. 88. 
*955. — Wasserheizofen. H. Kürten. Pat 88. 
•988. — Badeofen mit Gasfeuerung. G. Brey 
u. E. Willame. Pat 88. •1091. — Der Houben- 
sehe Wasserstrom-Heizapparat E i s e 1 e. 88. 1 103. 
— Gasheizeinrichtung für Brausebader. Eisele. 
88. 1104. Taf. 2. 

— Neuerungen an Badeöfen. J. Blank. Pat 81. 
•795. Pat 84. 897. J. H. Lussmann. Pat 
82. ♦lei. H. Ulbricht Pat 83. •235. L. 
Hahn. Pat 88 ^459. Chr. Süss. Pat 84. 
*676. F. Plaschil. Pat 86. ♦455. C. Collen. 
Pat. 87. ♦897. G. B ö g 1 e r. Pat 87. •1049. ^1050. 
Bremer. 88. 335. 

Bagger. Dampfbagger. Tometzek. L. 76. 560. 
Bassin siehe Cisterne u. Reservoire. 
BehUter siehe Cisterne u. Reservoire. 
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Berieselnngr siehe Städiereinignng. 

Beton s. a. im Register für Beleuchtungswesen. — 
Verwendung zn einer Wasserleitung. Wagner. 
L. 82. 52. — Ueber Cement- u. Betonarbeiten für 
Wasserwerke. R. Dyc kerb off. 83. 648. 

Blei 8. a. Analyse u. Rohre. — Ursache u. Be- 
seitigung des Bleiangriffs durch Leitungswasser. 
C. Hey er. L. 88. 918. 

Blitzableiter s. a. Register für Beleuchtungswesen. 
— üeber Blitzableiter für Hochreservoire u. Pump- 
stationen. 80. 513. 

Blitzschlag siehe unter Blitzableiter im Register 
für Beleuchtungswesen. 

Brände u. Brandstatistik siehe im Register für 
Beleuchtungswesen. 

Brause siehe Badeeinrichtungen u. Strahlrohre. 

Brunnen s. a. Hydranten u. Strahlrohre. — Verun- 
reinigung von Brunnen siehe Analyse. 

— Handbuch der Tiefbohrkunde. Tb. T eklen - 
bürg. L. 88. 84. 

— Wasserhebung aus tiefen yerticalen Brunnen- 
rohren. G. Schmetze.r. L. 76. 492.— üeber 
Rohrbrunnen. Legrand. L. 78. 235. — Robr- 
brunnen für grosse Wasserlieferungen. R. Sut- 
kliff. L. 78. 236. — Theorie u. Construction 
der Brunnenanlagen. C. Fink« L. 78. 410. — 
Ueber Brunnen. 6. Oesten. 79. 407. 452. 
Taf. 14, 15 u. 16. — Kritische Bemerkungen zu 
Oesten's Artikel über Brunnen. A. Thiem. 79. 
515. — Entgegnung auf Thiem's kritische Be- 
merkungen. G. Oesten. 79. 636. — Gesetz 
der Kostenzunahme mit wachsender Tiefe bei 
Ausführung von Brunnen. Fr. Hottenroth. 
L. 80. 652. — Ueber Ausführung u. Erfolg von 
Rohrbrunnen. Ed. Sonne. L. 80. 654. — Die 
Depressionsflächen bei Schachtbrunnen. O. 
Smreker. L. 8L 435. 542. — Die Einwirkung 
von Flüssen auf in der Nähe befindliche Brunnen. 
Wackenroder. 82. •öO. — Neuerung an Rohr- 
brunnen. F. C. Glaser. Fat. 82. ♦569.— Zur 
Wb-kungsweise von Schachtbrunnen. A. T h i e m 
u. Oesten. L. 88. 168. — Kurzer Abriss über 
Brunnen u. Brunnenabsenkung. J. G. S w i n d e 1 1 
u. A. u. G. R. Barnell. L. 88. 737. — Allge- 
meine u. specielle Regeln u. Verfabrensarten bei 
Qnellfassungen. W. Lubberger. 84. 275 — 
Ueber die Wasserlieferung von Brunnen in 



wasserhaltigem Sandboden. T h ö v e n n e t. L. 84. 
729. — Bau u. Betrieb einer neuen Brunnenform. 
A. Thiem. 86. ♦140. — Ueber Schacht- u. Bohr 
arbeiten für Quellen. E. Spon. L. 85. 338,- 
Trinkbrunnen mit Sandfiltration. L. 85. ^592. 
813. — Mittheilungen über Rohrbrunnen u. einen 
neuen Filterkorb. O. Smreker. 85. 975. Taf. 11. 

— Ueber die Ergiebigkeit von Brunnenanlagen 
u. Sickerscblitzen. Tb. Forch heimer. L. 86. 
959. L. 87. 41. — Wassergewinnung duich 
Brunnen. Taoks. L. 88. 648. 

BiUBnen« Apparat sum Einschlagen der Rohre ffir 
Rohrbrunnen. Do n n e t. L. 74. 74. — Einrichtiuig 
u. Apparate zur Erbohrung von Brunnen. De 
gouss^e, Ch. Laurent & Co. L. 74. 74. — 

— Dampfbagger sum Senken eines Brunnens. 
Tometzek. L. 76. 560. — Verbesserte Brunnen- 
rohre. Stephen-Henry. L. 76. 651. — Ameri- 
kanische Brunnenbohrer. Pierce. L. 78. 234. 

— Muffenverbindung an Senkrohren ffir Brunne. 
J. Römheld. Fat. 88. »457 L. 84. •241. 

— Das Bohren artesischer Brunnen durch den 
Wasserstrahl. H. Speck. 75. 586. — üeber 
artepische Brunnen. P. Szumdk. L. 77. 201. 

— Neuerungen in dem Betriebe von Spring- 
brunnen. W. Bock mann. Fat. 82. *307. 572. 

— Triebwerk für Zimmerspringbrunnen. E. 
Krem er. Fat. 85. *359. — Bohrung artesischer 
Brunnen Dörich. 88.49. Happach. 88. 50. 

— Strassenbrunnen von Clement u. Crozy. 74. 
32. Taf. l Fig. 9. — Oeffentliche Brunnen in 
Lindau. A. Harr er. L. 74. 316. — Die öffent- 
lichen Brunnen in Schwerin. F. Lind ig. L. 75. 
623. — Anlagen von Brunnen u. Fontänen für 
Berlin u. Potsdam. A. Stüler L. 76. 719. - 
Der Versuchsbrunnen für Wasserversoigung der 
Stadt München. A. Thiem. 80. 156. 196 227. 
Taf. 1, 2 u. 3. — Anlage eines artesischen 
Brunnens in EitsseL C. Simon. L. 84. 550. 

— Der Mendebrunnen in Leipzig. L. 86. 959. 

— Reparatur der Tiefbrunnenanlage für das 
Wasserwerk Gross-Lichterf elde. C. Rosenfeld. 
L. 86. 207. — Gekuppelte Rohrbrunnen der 
Brooklyner Wasserwerke. 88. •SSI. — Die 
neuesten artesischen Brunnen in Paris. E. Gad. 
88. 1085. 

BrnnnenstSiider siehe Hydranten. 



€. 



Cement siehe im Register für Beleuchtungswesen. 
— Ueber Cement- u. Betonarbeiten für Wasser- 
werke. R. Dyckerhoff. 83. 648. 

Chlor« Bestimmung im Wasser siehe Analyse. 



Cisteme. Gistemen mit Filter. Meidinger. 
L. 78. 72. — Verbesserung an Wasserdstemen. 
J. P. Duckett. Fat. 78. 239. — Ueber Anlage 
von Gistemen. Finetti. L. 86 54. 
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Closet 8. a. Abort, Hähne, Regulatoren, Ventile 
a. Wassermesser. 

— Garr*8 Amerikanische Closets u. ürinalB. L. 
77. 744. — Jenning's Wassercloset L. 78. 72. 
— Schwemmdoset. A. Faas & Co. L. 78. 
579. -> Wassercloset mit Eippbecken. G. Jen- 
nings sen u. jun. Fat. 80.524. — Neuerung 
an den Seeger'schen Glosetbecken mit Wasser^ 
spülong. W. Stölsjle. Pat. 81. •796. Fat 84. 
328. — Transportables Glosetbecken. W. Stölzl e. 
Pat. 84. •532. 

— Neaerungen an Wassercloseten. B. Ronald 
u. J. Farmer. Pat. 74. 639. A. Tylor. Fat. 
75. 750. W. 8. Carr & Co. L. 76. 314. 8. H. 
Rowley. Pat 76. 317. J. Storer. L. 76. 
317. E. Frandsen. Pat. 80. 626. H. F. 
Kreiner. Pat. 80. 526. A. Aschemann. Pat. 
80.731. R. G.Eis. Fat. 81. ^148. F. Guilleaume. 
Pat 81. •736. G. Waring. Pat 88. •457. J. 
Frey. Fat 88. ♦666. H. Friedrichs. Pat 
84. •327. H. Körtea Pat 84. *898. Fat 
87. •888. 

— Lnftkessel, Ventil u. Regulator für Closets. H. 
Law. Pat 77. 238. — Kolbenaustreibung an 
Wassercloseten. E. Frandsen. Pat 81. ^736 

— Gasdichter Verschluss nebst Desinfectionsvor- 
richtung fOr Ciosetanlagen. W. Noll. Fat 80. 
731. — Durch hydraulischen Druck schliessende 
Klappe fOr Wasserciosets. M. Knauff u 
B et che. Pat 80. ♦732. — Closet- Wasaerver 
schluss. G. Schmidt Fat 82. 160. ^ Closet- 
deckel. Fr. Draenert Fat 88. ^665. — Dreh 
Schieber- Verschluss für Closets. L. Lebrecht 
Pat 88. •SSS. — Klappenverschluss für Wasser- 
closets. Betche. Pat 84. •897. — Wasserab- 
spemrorrichtung ffir Closets. H. Kflrten. Pat 
86. •561. — Verschlussklappe mit Wasserspülung, 
H. Kflrten. Pat 87. •116. 

— Apparat zur Entfernung von Verstopfungen im 
Wasserverschluss von Closettrichtem. H. S c h e n k. 
Pat. 86. •449. 

— Wasser-Zu- u. Abflnss an Closets. A. Tylor. 
Pat. 77. 676. — Apparat zur periodischen Spül- 



ung u. Vertheilungsscheibe. M. Friedrich. 
Pat 80. •617. — Closetspülapparat für abge 
messene Wassermengen. G. F. Zimmer. Pat 
81. 106. — Closetspülungmit beschränktem WaHser- 
verbrauch. Deutsche Wasserwerksgesell- 
schaft Fat 81. *175. — Closetspülapparat J. 
A. Fried. Pat 82^ ♦160. — Spülvorrichtung 
für Closets mit bemessener Wassermenge. B. 
Baltzer & Sohn. Pat 88. ^236 — Spülvor- 
richtung für Wasserciosets. J. Boyle u. H. 
Huber. Pat. 83. ^459. — Geräuschlose Spül- 
vorrichtung für Wasserciosets. J. Patrik. Pat. 

84. •28. — Spülapparat für Closets. J. W. Sta- 
witz. Fat. 84. ♦530. — Spülvorrichtung mit be- 
messener Spülwassermenge für Closets. C. T h ön s. 
Pat. 87. •1109. — Closetspülvorrichtung mit be- 
messener Spülwassermenge. 0. Weiss. Pat. 
88. ^955. — Closetspülvorrichtung. M. Neid- 
hart Fat. 88. *956. — Cioseteinrichtung mit 
bemessener Spülung. F. Gaebert Pat 88. •1090. 

— Apparat zum Desinfidren von Closets. E. J. 
Mallet jun. Pat 80. •781. — Neuerung an 
dem Gläser'schen Desinfectionsapparatfür Closets. 
W. Mab low. Pat 81. ^545. -- Desinfections- 
apparat fflr Closets, Pissoure etc. £. Warner. 
Pat 82. •55. 

Closet. Ciosetventilation. E. Hirsche. Pat 81. ^795. 

— Vorrichtung zur Verbindung des Closettrichters 
mit der Tonne. R. Henkel. Pat 88. ^899. — 
Verbindung des Closettrichters mit dem Abfall- 
lohr. F. Hoff mann. Pat 84. •27. — An- 
schluss von Closets an Hochdruck Wasserleitungen. 
Müller. 85. •842. Hegener. 85.844. Bautert 

85. 845 Happach. 85. 846. s. a. 85. 875. — 
Elastische Doppelmuffe zur Verbindung des 
Closettrichters mit der Wasserleitung. A. Eie- 
rn an n. Fat 86. ^424. — Ueber die directe Ver- 
bmdung von Closets mit Hausleitungen. Diet- 
rich. 86. 447. 

— Closetsteuer in Breslau. 79. 676. 762. — Die 
Waterclosetfrage in Dresden. H. A. Bichter. 
L. 80. 28. 

Compresaoren siehe Reservoire, Druckreservoir. 



]»• 



Dampfkessel siehe im Register fflr Beleuchtungs- 
wesen. 

DeslnfeetlOB s. Closet, Kanalisation u. Reinigung. 

Dlstrictswassermesser siehe Wassermesser. 

Drainage siehe Entwässerung. 

Druck siehe Rohrleitung u. Wasserkraft. 

Druckmesser s. a. Wasserstandanzeiger. — Druck- 
u. Vacuummessapparate A. Allan. Fat 77. 676. 



Dmckreservoir siehe Reservoire. 

Dmekrolir s. a. Reservoire. Anwendung von Druck- 
oder Standrohren, mit besonderer Berücksichtigung 
des Wasserthurms zu Bloomington. H. M. P. 
Birkinbine. L. 76. 84. 

Dünger siehe Abfallstoffe u. im Register für Be- 
leuchtungswesen . 
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Eis. Mikroskopische Untersachung. E. Cutter. 
L. 88. 683. 

Eiseo. Verhalten des dichten Eisens bei der Was- 
serreinigung. C. Piefke. 87. 640. 

EiseiiBchwamin« Verwendung zur Reinigung des 
Wassers. G. Bischoff. 74. 27. L. 74. 40. 
C. Piefke. 87. 637. 



Entwässemiig s. a. Gesetze, Kanalisation u. Städte- 
reinigung. — Apparat zum Entwässern von 
schlammförmigen Substanzen. M. Rotten. Fat. 
87. *114. 

EntwSflsemngSTorrichtnngeB an Hähnen a. Ven- 
tilen siehe diese. 



F. 



Fäcalstoffe siehe Abfallstoffe u. Städtereinigung 
sowie Gasbereitung im Register für Beleuchtungs- 
wesen. 

FenerlSscIi Wesens, a. im Ortsregister, femer Hähne, 
Hydranten, Schlauch, Strahlrohre, Wasserdruck 
u. Wasserverbrauch, sowie Brände im Register 
für Beleuchtungswesen. 

— Handbuch des FeuerlOsch- u. Rettungswesens. 
W. Döhring. L. 83. 63. — Archiv für Feuer- 
schutz u. Rettungswesen. W. Döhring. L. 84. 
625. 

-— Zahl der Wasserhähne für FeuerlOschzwecke 
in GrosBstädten des deutschen Reichs. 76. 567. 

— Wasserverbrauch zu FeuerlOschzwecken in 
London. Shaw. L. 77. 168. — Vorrichtungen 
zur Verwendung des Wassers zu Feuerlösch- 
zwecken direct aus der Leitung selbst. J. H. 
Greathead. L. 79. 759. — Die Hydranten- 
leitungen u. das Feuerlöschwesen. L. 80. 613. 

— Anforderung an die Leistungsfähigkeit der 
Hydranten vom Standpunkte der Feuerwehr. 
L. 81. 510. — Gefahr der Gaseinrichtungen bei 
Brandfällen. Schilling. 82. 10. — Wasserver- 
brauch zu Feuerlöschzwecken in mehreren Städten 
des deutschen Reichs 86. 20. — Vorbeugungs- 
mittel gegen u. Rettungsmittel bei Feuersgefahr. 
88. 522. — Ueber die Ursache der Feuersgefahr 
aus elektrischen Leitungen. L. 88. 946. 

— Die Feuerspritzen auf der Wiener Weltausstel- 
lung. L. 74. 548. ~ Dampffeuerspritze. N i c h o 1 s 
& Co. L. 76. 423. — Beschreibung und Angabe 
der Detailconstruction einer Feuerspritze. F. 
Biber. L. 78. 71. — Die Construction der Feuer- 
spritzen. G. Bach. L. 83. 414. — Strahlrohr- 
Mundstück für Feuerspritzen. Th. Nowell. Pat. 
83. ^458. — Ueber die Ejectoren in London. 
E. Blum. 86. 950. — Ueber die Leistungen 
der Dampf spritzen. Blum. 85. 951. Cuno. 85. 
951. 

— Feuerallarmapparat u. Gasabschluss. C. P. H. 
Vaughan. Pat. 77. 238. — Ueber Flammen- 



schutzmittel. F. Fischer. L. 82. 563. — Yen 
til für Feuerlöschapparate. F. Thometschek. 
83. *407. — Feuerlöschmasse-Zuführungsapparat 
für Hydranten u. Spritzen. G i e d i o n u. W i Id 1. 
Pat 83 *662. — Ueber selbstthätige Feuerldsch- 
apparate. 86. 449. 
Fenerlöscliwesen. Athmungsapparate. Ronqaay- 
rol-Denayrouze. 75. ^878. — Reepirations- 
apparate. Monnier. 77. 67. Th. Schwann. 
80. 720. — Versuche mit Athmungsapparaten. 
J. Waydowicz. L. 78. 562. — Apparat tarn 
Aufenthalt in raucherfüllten Räumen. B. LGb. 
Pat. 85. *421. 

— Löschvorrichtung für Theater. 76. 69. 104. 115 
mit 2 Tafeln. R. Hengstenberg. 76. 165.- 
Ueber Feuergefahr u. Panik bei Theaterbränden. 
P. Foster. L. 77. 235. — Theaterbrände u. die 
zu deren Verhütung erforderlichen Schuts-Maass- 
regeln. A. Fölsch. 78. 151. 82.43. — Maass- 
regeln für die Feuersicherheit der Theater. 81 
546. — Feuersicherheit der Theater. 82. 1. - 
Ueber Nothlampen für Theater. 82 447. — Zur 
Wasserversorgung u. Feuersicherheit der Theater 
Thometzek. 82. 637. — Ueber die Sicherheit 
gegen Feuersgefahr in Theatern. M. Kraft 
L. 83. 102 — Einrichtung zur Sicherang von 
Menschenleben bei Theaterbränden. G. S t a m p f . 
L. 83. 267. — Vorsichtsmaassregeln gegen Feaere- 
gefahr in Theatern. A. Shean. L. 84. 357. 
Woodrow. L. 84. 357. 

— Die Feuerlöscheinrichtung im Hoftheater in 
Gotha. 77. 238. — Zur Wiener Ringtheater- 
Katastrophe. 82. 19. 72. — Feuerwehrdienst in 
den Theatern zu Frankfurt a. M. 84. 576. - 
Ueber Einrichtung von Feuerhähnen für das 
Marien-Theater in St. Petersburg. G. StumpL 
85. 332. — - Die Feuerlöschanlagen im Opern- 
hause zu Frankfurt a. M. C. Friedrich. 85, 
716. Taf. 7. 

— Organisation der Löscheinrichtungen in Brüssel. 
Ebeling. L. 77. 307. — Waaserversoigung u. 
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Feaerschnts in London. A. Churchill. L. 76. 

85. — Das Feuerlöschwesen in Württemberg. 
Landgral L. 76. 492. — Das Feuerlöschwesen in 
London. L. 81. 329. — Das Feuerlöschwesen in 
Berlin. W. Döhring. L. 88. 68. — Die Feuer, 
wehr in Berlin. 86. 288. — üeber das Feuer- 
lösch Wesen in Riga. B. Salm. 85. 951. — 
lieber die amerikanische Feuerwehr im Vergleich 
lu der in den Grossstfldten Europas. £. Beyer. 

86. 754. — Die Feuerwehr in Paris. Pescheck. 
L. 87. 200. 

FenerstSpsel. Ch. Bapp. L. 76. 151. 

FeveryersicheniBg. Ennftssigung der Feuerrer- 
sicherungsprftmie in Stftdten mit Hochdruck- 
Wasserleitung. Hansen. 78. 720. Grahn. 78. 
721. 

Filtratioii 8. a. Reinigung. Ueber Gas- u. Dampf- 
filter siehe Filtration im Begister für Beleucht- 
ungswesen. 

— Ueber W^asserfiltration. Samuelson. 76.147. 
L. 76. 161. — Zur Frage der Klärung und Filtration 
des Wassers. W. Kflmmel. 77. 458. — Ueber 
Klftrung u. Filtration von Flusswasser nach 
Am^^ David. Kümmel. 77. 622. Grahn. 
77. 543. — Filtration des Flusswassers zur Ver- 
Boigung der Stftdte. F. Schmetzer. L. 78. 
604. — Ueber die Beinigung des Wassers durch 
Filtration. L. 79. 49. — Ueber die Filtration 
des Wassers. G. D. Bischoff. L. 79. 521. — 
Ueber Filtration u. Beinigung des Wassers. 
Veitmeyer. L. 80. 758. — Einfluss natür- 
licher Filter auf das Trinkwasser. J. Bellet. 
L. 83. 738. — Ueber Filter u. Filtration. Lueger. 
85. 441. — Ueber Wasserfiltration u. Filterma- 
teriaL W. Hesse. L. 85. 477. — Ueber Wasser 
reinigung durch FUtration. A. G. Salamon u. 
V. de Vere Mathew. L. 86. 760. — üeber 
Wasserfiltration. Plagge. 86. 809. — Die Fil- 
tration des Wassers für die Versoigung von 
Städten. F. Frankland. 87. 122. ~ Einfiuss 
der Grösse des Aufspeicherungsraumes für un- 
filtrirtes Wasser. F. Frankland. 87. 125. — 
Die Principien der Beinwasseigewinnung ver- 
mittelst Filtration. G. Piefke. 87. *596. *636. 
L. 87. 1046. -^ Ueberwölben der Filteranlagen. 

F. Hueppe. 88. 323. Kümmell. 88. 364. — 
Einfluss einiger Wasserfilter auf die Zusammen- 
setzuDg des Wassers. A. J. C. Snyders. L. 
88. 648. 

— Centrale Sandfiltration zur Wasserversoigung 
von Städten u. Filtration im kleinen Maassstabe. 
E. Grahn u. F. A. Mayer. L. 77. 414. — 
Ueber natürliche u. künstliche Sandfiltration. 

G. Piefke. L. 81. 202. -> Ueber Sandfiltration. 
R. Nichols. L. 82. 118. 308. — Ueber Sand- 
filtration u. constante Wasserversorgung. S. A. 



Samuelson. L. 88. 652. — Ueber Sandfiltrap 
tion. Lueger. 85. 441. — Die Sandfiltration 
an Trinkbrunnen. L. 85. *592. 813. — Einfiuss 
der Schichtdicke des feinen Sandes, der Ergiebig- 
keit der Filter n. der Erneuerung der Filterbetten. 

F. Frankland. 87. 125. — Die Wirkungsweise 
der Sandfiltration u. die Grenzen ihres Leistungs- 
vermögens; der mechanische, physiologische u. 
chemische Effect sowie die bei der Filtration 
gebräuchlichen Hülfsverfahren. C. Piefke. 
87. ♦5% bis 611. - Ueber Sand- u. natürliche 
Unteigrundfiltration. L. 88. 228. — Ueber Sand- 
filtration. F. Hueppe. 88. 322. — Ueber 
Sandfiltration im Grossen, besonders für Moor- 
wasser. Thiem. 88. 366. 

Filtration. Eisenschwamm als Filtermaterial. B. 
Bischoff. 74 27. L. 74. 40. — Eisen als Material 
für Wasserfiltration u. spedell die für dessen An- 
wendung gemachten Vorschläge zur Versoigung 
von Hamburg. E. Grahn. 79.625. — Wasser- 
filtration durch Eisenschwamm. Easton u. 
Anderson. L 80. 419. — Die Filtration durch 
Eisenschwamm für die Wasserversorgung von 
Antwerpen. 88. 93. — Die Bedeutung des Eisens 
für die Gewinnung reinen Wassers; der Eisen- 
schwamm u. das Verhalten des dichten Eisens. 
C. Piefke. 87. »686 bis 651. 

— Methode u. Apparate zum Filtriren von Flüssig- 
keiten u. Gasen. A. V. Newton. Pat. 75. 65. 
— Methode u. Apparat zur Wasserfiltration. 
J. H. Porter. Pat. 77. 676. — Filtarations- 
verfahren. Gerson. L. 80. 348. — Ueber 
Füteranlagen zur Wasserversorgung mit beson- 
derem Bezug auf Berlin. H. Gill. 88. 16. — 
Filteranlagen für Abwasser. L. Klein. Pat. 84. 
♦247. J. Weig. Pat 84. 328. - Neue Füter- 
anlage des Wasserwerkes in Brieg. 86. *234. — 
Neuerung an Filteranlagen. Gerson. Pat 86. 
♦312. — Das Gerson'sche System der Wasser- 
filtration. Gerson. 88. 240. — Verfahren u. 
Apparate zum Filtriren von Flüssigkeiten u. zum 
Beinigen der Filter durch Centrifugalkraft. H. 
Polaczek. Pat 88. »1091. 

— Verschiedene Arten von Filter für Wasser- 
leitungen. L. 76. 121. L. 83. 63. — Filtrir- 
apparat mit Begulirvorrichtung des zugeleiteten 
Wassers. H. B. Newton. Pat. 77. 19. — Die 
Wasserfilter auf der Pariser Weltausstellung. 

G. Lang. 79. 233. — Wasserleitungsfilter. Fr. 
Pfeifer. Pat 81. 147. — Uebersteigendes 
Wasserfilter. K. Koppe. Pat 88. »27. — 
Filter für Wasserwerke. P. C 1 a rk u. W. Hy att 
L. 88. 226. — Filtrirgefäss. H. Glay -Bice. Pat 88. 
♦346. — Zerlegbarer Filtrirapparat. 0. Pieper. 
Pat 85. nOö. - Das galvanische Filter. L. K lein. 
L. 85. 172. — Tragbares Filter. B. Wagner.^ 
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Fat. 85. ^789. — Drehbares Trommelfliter mit 
ReinignngsvorrichtuDg. C. Babitz. Fat. 85. 
*848. — Drehbares Wasserleitnngsfilter. W. Ol* 
schewsky. Fat. 86. *424. — Wasserleitongs- 
filter. J. Malliö. Fat. 86. »öeo. — Füter mit 
einem Filterbett aus kömigem Material. J. H y a tt. 
Fat. 88. *681. — Selbstreinigendes Filter. J. 
Hyatt. Fat. 88. ♦681. 
Filtraüoii. Die Wasserfilter von Letellier u. David. 
D e m a i 1 1 y. L. 78. 72.— Wasserfilter von E. J oh n- 
son u. J. Robey. L. 78. 706. — Der im Ham- 
burger Krankenhaus aufgestellte Gerson'sche 
Piltrirapparat. 81. 19ö. — Das Filter Fasteur- 
Chamberland. Finkein bürg. L. 86. 583. — 
Filter Chamberland, System Fasteur. L. 88. 191. 

— Filtrirapparat nebst Herstellungsweise des dabei 
verwendeten Filtrirmaterials. C. Fiefke. Fat. 82. 
♦265. — Die Schnellfiltration, System Fiefke. 
W. Zimmermann. -83. *160. — Filtration u. 
Fatent-Schnellfilter, System Fiefke. Rud. Zorn. 
86. ♦781. — - Apparat zur Reinigung von Wasser, 
besonders von Abwasser, mittels Eisens. C. 
Fiefke. 87. *650. 

-— Filterapparat für sehr consistente Flüssigkeiten. 
N. Hassing. Fat. 84. ♦248. — Filterapparat 
für Abtrittgruben. Fr. Kessler. Fat. 84. ♦530. 

— Filter für Ausflusshfthne. R. Gerville. Fat. 
86. •424. ♦SIS. 

— Filtrirvorrichtung für Brunnen. C. Strang- 
mann. Fat. 80. ♦731. 

— Centrifugalfiltrirapparat. Autier n. Allaire. 
L. 76. 218. — Oentrifugalfilter. J.H.Johnson. 
Fat. 76. 317. 

— Selbstreinigendes Wasserfilter für Haushaltungs- 
zwecke. F. Huerne. Fat. 76. 108. — Haus- 
filter. J. B. Den ton. Fat. 77. 676. s.a. L. 79. 
49. — Die Filter für Haus n. Gewerbe. B. 
Krüger. L. 86. 552. 729. 760. 

— Hochdmckfilter, System Chanoit. 79. 284. — - 
Neuerungen an Hochdruckfiltem. L. 81. 541. 
E.Henry. 79.235. G.Fulda. Fat. 88. ♦468. 
Fat. 84. ^897. 

— Mikromembranfilter. Fr. Breyer. Fat. 84. 
♦645. L. 84. 281. 730. L. 86. 552. — Ueber 
Breyer's Mikromembranfilter. L. 85. 101. — 
Leistungsfähigkeit von Breyer's Mikromembran- 
filter. Renk. 86. ♦412. 

— Filter für Regen wasser. C. L a m p e r t. Fat. 76. 
124. — Apparat zum Sammeln, Filtriren u. Auf- 
bewahren von Regenwasser. R. Sayer. Fat. 
88. *1090. 



FQtratlon. Sandfilter für Oistemen. Heidin ger. 
L. 78. 72. - astemfilter. Davy. L. 81. 94. - 
Sandfilter. E. Gramer. Fat 84. 328. 

— Neuerungen an Wasserfiltem. A. G. Hender- 
son. Fat. 74. 277. 345. G. Bischof. Fat. 74. 
277. 75. 626. W. E. Newton. Fat. 76. 684. 
J. u. A. Outerson. Fat. 76. 216. H. Raw 
lings. Fat. 76. 425. H. B. Barlow. Fat. 77. 
20. Th. Remus. Fat. 80. 618. H.Büssing. 
Fat. 81. ^148. Farquhar. L. 81. 617. G. W. 
Dawson. Fat. 81. *699. J. Hyatt Fat 86. 
♦561. ♦562. — Entluftungs- u. Ablaufvorrichtmig 
an Filtern. F. Hamm. Fat 88. *770. 

— Neuerungen an Filtrirapparaten. £. Ferret. 
Fat 75. 597. Fat 76. 26. F. W. Grauhan. 
Fat 76. 691. J. 0. Thomson. Fat 77. 19. 
J.W. Hyatt Fat 82. ♦871. L. 84. 281. The 
Fulsometer Engineering Company. Fat. 
83. •458. C. Rabitz. Fat 83. 666. C. Fiefke. 
Fat 83. 777. Fat. 84. *732. 0. Veith. Fat 84. 
♦530. 0. Fiefke. Fat 86. *365. 

— Filterreservoir mit comprimirter Luft. W. Mor- 
gan-Brown. Fat 77. 710. — Reservoir-Filter 
mit comprimirter Luft. Chanoit L. 77. 745. 

— Herstellung von Filtersteinen. Fr. Kleemann. 
Fat. 83. ♦233. — Ueber die Verwendung von 
Torfgrus als Filtermaterial. O. Feschke. L. 84. 
164. — Filterkörper. Fr. Klee mann. Fat 84. 
328. — Verfahren u. Apparate zur Herstellang 
von Mikromembranen. Fr. Breyer. Fat 84 
♦645. — Der Torf als Filtrationsmaterial für 
Kanaljauchen. M. Knauff. L 84. 730. — Her- 
stellung von illterkörpem. W. Olschewsky 
Fat. 86. 569. — Filterkörper aus poröser Kohle 
mit Cementmantel. O. Deberg. Fat 87. 438. 

— Die Leistungsfähigkeit der Filter u. deren Rei- 
nigung während der Eiszeit Kümmel. 76. 
572. — Apparat zur Reinigung von Filtersand. 
J. Sang. 76. 660. — Reinigung von Fiiterflftchen. 
J. W. Hyatt Fat 82. 572. — Verfahren n. 
Apparate zum Reinigen von Filtermaterialicn. 
J. Hyatt. Fat 84. ^676. — Beweglicher FUter- 
korb für Rohrbrunnen mit Vorrichtung mm 
Schutze gegen Versandung u. zur Reinigung ohne 
Betriebsstörung. O. Smreker. 86. 977. Taf. 11 — 
Reinigungsvorrichtung für Filter. Ch. Chamber- 
land. Fat 86. ^560. 

Filtrirpnmpe. A. Köllner. Fat 88. ♦IßS. 
FltissigkeitsmeBser siehe Wassermesser. 
Fontalneu siehe Brunnen u. Strahlrohre. 
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GeinclusTenclilttBM siehe Cloeet a. Kanalisation. 

C^etetie, YerordauigeB «• gerichtliche Ent- 
scheidiuigeii. Banpolixeiliche Vorschriften zur 
Verhfltung gesundheitsschädlicher Baaten, An- 
lagen o. Einrichtongen im Gebiete der Stadt 
Hannover. L. 77. 40. — Die Entwicklang der 
Gesnndheitsgeset^gebong in England seit 1872. 
Finkein barg. L. 78. 72. — Eine LQcke in 
der Sanitätsgeeetsgebong. Schreyer. L. 80. 552. 
— Ueber deutsches a. Österreichisches Wasser- 
recht in seiner Anwendung auf Quellen u. Grund- 
wasser. A. F. Wagner. L. 88. 589. 

— Schadenersati beim Springen von Wasserrohren. 
76. 102. 126. ~ YerfOgung der kgl. preussi- 
schen Regierung in Betreff der Brunnen. 
76. 865. — Die Fortschritte der Gesetzgebung 
in Bezug auf die Wasserversorgung der länd- 
lichen Districte in England. D. M. D. Page. 
L. 79. 606. ^ Verordnung des kgl. Obeiberg- 
amtes m Breslau nun Schutze der Brunnen- An- 
lagen im oberschiesischen Industriebezirke. 80. 
527. — Befreiung der Wasserwerke in Preussen 
von der Entrichtung der Gewerbesteuer. 82. 
655. — Erlass des österreichischen Bünisteriums 
betr. Einleitung von Wasser in Privatgeb&ude. 
85. 874. — Eine wasserrechtliche Entscheidung, 
das Wasserwerk von Iserlohn betreffend« L. 
Disselhoff. 87. *262. 

— Vorschlage zur Gesetzgebung bezflglich der Ver- 
unreinigung der Flosse. C. Fox. L. 76. 51. — 
Gesetz gegen Verunreinigung der Flflsse. 76. 
220. — Bill gegen die Verunreinigung der Flflsse, 
eingebracht im englischen Parlament. L. 76. 



492. — Ueber das Gesetz, die Verunreinigung 
und Verstopfung von Wasserl&ufen betreffend. 
C. Higgins. L. 77. 414. — Ueber das Gesetz 
zur Verhütung der Flflsse-Verunreinigung. J. 
W. Willis-Bund. L. 77. 529. — Erlass des 
kgl. preussischen Staatsministeriums, die Ab- 
leitung städtischer Eanalwasser in öffentliche 
Waseerlttufe betreffend. 77. 655. — Das sachsische 
Ministerium Aber Verunreinigung der Flüsse. 77. 
569. 78. 30. s. a. 458. — Die Flussreinigungs- 
Acte in England. WillisBurd. L. 86. 337. 
Gesetse« Bestinmiungen über die Privatanschlüsse 
von Gebäuden und Grundstücken an die städtische 
unterirdische Strassenentwässerung. L. 80. 136. 

— Verordnungen über Banentwässerungen für 
die Stadt Köln. L. 88. 84. 

— Vorschriften für die Anlage von Privatwasser- 
leitungen und deren Verbindung mit dem Stras- 
senrohre in Berlin. 76.282. •— Ortsstatut, betref- 
fend die SchwemmkanaUsation in Breslau. 76. 
427. — Polizeiverordnung und Ortsstatut be- 
treffend die Kanalisation von Berlin. 76. 525. 

— Statut für das Wasserwerk in Dresden. 76. 
528. — Sicherung gegen Beschädigung durch 
Rohrbrüche in Hamburg. 77. 649. — Verord- 
nung bezüglich des Wasserbezugs in Paris. L. 
81. 95. — Verordnung zur Steuerung der Was- 
servergeudung in Leipzig. 86. 767. — Vorschrif- 
ten für die Ausführung von Anlagen zur Be- 
nutzung der Stadtwasserkunst in Leipzig. 88. 911. 

Grundwasser u. Grundwasserverhältnisse siehe 

Wasserversorgung. 
Gully siehe Kanalisation. 



Vi. 



Hlhne«. a. Ventile. — Normal-Tabelle für Hähne. 
75. 67. — Hahn, System Bachelu. £. Lam- 
bert. L. 78. 285. — Hahn mit Schlauchve]^ 
schraubung. Meister. L. 79. 174. 

— Aichhähne. Galiberhahn. T. Howard. Pat. 77. 
238. -~ Aichhahn (Wasser-Zumesser). M. Gang- 
hofe r. Pat 88. *871. — Aichhähne. J. Ker- 
naul. Pat. 84. ^47. — Aichventilhahn (Galiber- 
hahn;. E. Claus olles. Fat 87. *867. 

— Aua/aufhähne. Neuerungen an Auslaufhähnen. 
F. G. Underhay. Pat 75. 177. F. Mechnig. 
Pat 80. ^525. L. Roovers. Pat 87. *ns. 
— Seibstschliessender Ausflussventühahn. B. 
Hartz. Pat 85. ^568. — Ausflussventilhahn. 
L. Craig. Pat 86. •öO. H. Trott Pat 86. 



*313. — Vorrichtung zur Vermeidung der hydrau- 
lischen Stösse beim Schliessen von Ausfluss- 
hähnen. G. Kichert Pat 86. *818. 

Hilue. Badehähne. Dreiwegehahn für Badeapparate. 
A. Fried. Pat 86.^60. — Mischhahn für Bade- 
einrichtungen. S. K eisen. Pat 87. *188. 

' C/oeethähne, Seibstschliessender Hahn für Glosets. 
W. ConnelL Pat 75. 626. — Neuerungen an 
Ciosethähnen. Eichel u. Veit Pat 80. *483. 
V. Zeddelmann. Pat 88. *87L 

— Dampf hähne s. a. Register für Beleuchtungsweeen. 
— Verbesserung an Dampfhähnen. J. M allin - 
son. Pat 75. 255. — Wasser- u. Dampfhahn. 
G. M. Marchant Pat 77. 238. — Hahn für 
heisses Wasser. J. Dewan^e <& Co. 79. 227^ 
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— Nenerang an Hähnen für Dampf- u. Wasser- 
leitungen. £. Kelling. Fat. 83. 662. — VentU- 
hahn für warmes Wasser. Th. Duckworth. 
Fat. 83. *665. 

Htthne. Entwäaserungshähne. Wasserznflusshahn mit 
selbstthätiger Entwässerung. E. Grossmann. 
Fat. 81.*545. — Entwässerungshahn für Schläuche. 
L. Schneider. Fat 84. ♦530. 

— Feuerhähns, Verbesserter Feuerstöpsel für die 
Hähne der Wasserrohre. Ch. Rapp. L. 76. 
161. — Verbesserungen an Feuerhähnen. R. 
Blakeborough. Fat. 76. 124. B. Ghrimes. 
Fat. 76. 653. J. Sh and. Fat. 78. 309. — Feuer- 
löschhahn mit festangebrachtem Schlauch. L. 
87. 200. ■— Feuerhahn mit Schlauchtrommel. 
Moormann. Fat. 87. »SD?. 

— Haupthähne für Gas- u. Wasserleitungen. J. 
Wells. Fat. 75. 626. 

— Hochdruckhahn, H. Beach. Fat. 77. 17. 

— Hydrantenhähne, G. Dittler. L. 77. 41. J. B. 
W. Wilkins. Fat. 78. 239. 

— KükBnhähne, Eükenhahn fOr Oistemen. J. 
M' Jannet. Fat. 77. 530. — Langsam öffnen- 
der u. schliessender KQkenhahn. J. u. A. Aird 
u. Mark. Fat. 80. •618. — Entwässerungsvor- 
richtung an Kükenhähnen. Kissing u. Moll- 
mann. Fat. 82. 307. 

— Kugelhahn für Wasser. G. Butler. Fat. 77. 17. 

— Lufthahn iiXTVxnn^n, J. Klein. Fat. 84. ^246. 

— Miechungs¥entUhahn. T h. E c k h o 1 m. Fat. 84. •BTe. 

— Niederechraubhähne. Neuerungen an Nieder- 
schraubhähnen. A. W. Clark. Fat. 74. 730. 
J. Gurney. Fat. 74. 794. Reese. L. 79. 174. 

— Niederschraubhahn für Wasserleitungen. G. 
Dupuch. L. 77. 12. — Niederschranbhahn mit 
Hilfsventil zur Controlirung des Wasserdurch- 
flusses. W. Dykes u. J. Scott. Fat. 76. 653. 

~ Reguiirhähne. Verbesserung an Hähnen zur Re- 
gulirung des Wasserlaufes. G. Goold. Fat. 75. 
255. — Vorrichtung an Hähnen zur Regulirung 
von Wasser u. Gas. E. Fearson. Fat. 75. 
301. — Regulirhähne für Wasser. A. Tylor. 
Fat. 75. 750. — Hähne zur Reduction des 
Wasserdrucks. R. 0. Anderson. L. 78.309.— 
Druckreducirvorrichtung für Ausflusshähne bei 
Hochdruckleitungen. L. Meyer. Fat. 85. •450. 

— Schwimmerhähne. Schwimmerhahn mit Gontrol- 
verschluss. F. Müller. Fat. 80. •291. — Stoss- 
freischliessender Schwimmkugelhahn.Ed. B 1 u h m. 
Fat 88, •235. »665. — Die Schwimmkugelhähne, ein 
Hauptgrund der Wasserverluste. H. Gill. 85. 86. 

— Sparhahn, Kn aus t. 79. 597. Taf. 19. Fig. 8. — üeber 
den Knaust' sehen Sparhahn. C. Bach. 70. 688. 

Hähne« Sprenghähne. Sprenghähne oder Hydranten. 
E. Blum. L. 77. 235. — üeber Sprenghähne 
L. 78. 72. 



- SelbstBcMieeeende Hähne. J. H. u. J. Storey. 
Fat. 77. 19. 8 tone. 79. 578. Taf. 19. Fig. 2. - 
Tylor. 79. 578. Taf. 19. Fig. 3. W. Reichel 
u. G. Holste. Fat 82. 870. — Ohne Wasser 
stoss selbstschliessender Ebdm. C h a m e r o y. 79. 
200. 578. Taf. 19. Fig. 1. — Marchanfs Hahn 
mit Selbstnachstellung. L. 79. 548. — Selbst 
schliessender Yentilhahn mit Luftbuffer. P. 
Menzel. Fat. 82. »27. — H. Bichert's Selbstr 
schlusshahn. Kümmel. 87. Ml. — Selbst 
schliessender Ventilhahn. v. 8 luyt ermann 
Fat. 87. •137. L. Wagenbrenner. Fat. 87. 
*137. — Schieberhahn mit Selbstschluss. J. 
Hermann. Fat. 88. *1092. 

- ¥entilhähne. Ventilhahn für Wasserleitungen. 
Glaser. L. 79. 188. — Beckmann's Ventilhabn 
mit Selbstentleerung. L. 79. 327. — Ventiihähne 
mit eingelegtem Ventilsitz. J. Isler. Fat. 80. 
♦782. — Neuerung an dem Bengen'schen Ventil 
hahn. F. Butzke. Fat. 81. ♦369. *795. - Neu 
erung an Ventilhähnen. J. Kernanl. Fat. 81. 
•148. J. L. Schmidt. Fat. 82 •26. - F.W. 
Strohbach. Fat. 82. *870. — J. v. d. Pop 
penburg. Fat. 83. •665. — Hähne mit ela 
stischem Kugelventil für Wasser, Gas u. s. w. 
J. B. Denan s. Fat. 82. 161. — Ventilhahn 
mit Entleerung. Chr. Bungarten. Fat. 84. 
•531. — Herausnehmbarer Ventilsitz für Durch- 
flussventilhähne. A. Diez Fat. 86. •423. - 
Durchbohrter Ventilkegel für Wasserleitangs* 
Ventilhähne. G. Schmidt u. H. Gründler. 
Fat. 87. »llö. — Hahn mit Abflussventil. J. 
Mücke. Fat. 87. •838. 

- Waeserleitungehähne. 0. Bathke. Fat. 80. •617 
Fat. 82. *159. W.Wolf. Fat. 84. ♦833. P. 
Chameroy. Fat. 84. ♦897. H. Beer u. E. 
Geissler. Fat. 86. •789. — Wasserhahn mit 
stossfreiem Schluss. H. Jooss. Fat. 81. *147. 

— Wasserhahn für Hausleitungen. E. Bergner. 
Fat. 81. *736. — Luftoompressionshahn für 
Wasserleitungen. F. Ziehbold. Fat 81. •<% 

- Zapfhähne. Zap&ahn für Wein u. Bier. D a 111 y. 
79. 233. — Zapfhahn mit Sicherheitsvorrichtong 
gegen unbefugtes Oeffnen. L. Fi 11 et. Fat. 86. 
•177. — Feststellvorrichtung für selbstschlie» 
sende Ventilhähne, Schankhähne. J. Heache^ 
mer. Fat. 85. •789. 

— Neuerungen an Hähnen. J. Radford. Pat. 
76. 345. H. W. Heale. Fat. 76. 597. G. E 
Else. Fat. 75.657. Houghton. Fat. 75. 65«. 
G. Furness. Fat. 75. 685. S. H. Johnson. 
Fat. 75.657. Fat. 76.88. E. Fester. Pat. 76 
26. F. Wirth. Fat. 76. 317. J. Gordon. 
Fat. 76. 524. G. B. Ho o ton, L. 77. 13. 0, 
Facker. Fat. 77. 17. F. Rosenthal u. A 
Häsler. Fat. 82. *27. 
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Heber. Wasserheber, Wasaerhebeapparate siehe 
Pampen. Heber fflr SptUzwecke siehe Spfllang. 

— Glockenheber zam Entleeren Ton Reservoiren. 
J. Starnes. Fat 85. *'450. — Anwendung des 
Hebers fflr Entwflssemngen nnd selbstthätige 
Entlüftung desselben, Anordnung Eger. 86. 
*866. Schaff er & Waicker. Fat. 86. 929. — 
EntlOftongsvorrichtang fflr Saugheber. R. Eger. 
Fat 87. 11. 

Ueberspttlapparal ^ intermittirend wirkender. 

Deutsche Wasserwerksgesellschaft in 

Höchst a. M. Fat. 86. *817. 
HoekbehUter siehe Reservoire. 
Uockwaaser siehe Regenfall. 
Hjdranteiiy BmimeiiBtiBdery StrassenbiunneB, 

Wasserpfosten^ Wasserstlader s. a. Brunnen u. 

Ventile. 
~ Ueber Wasserstftnder. 74. 29. Tal. 1 bis 4. — 

Hydranten oder Sprenghflhne. E. Blum. L. 

77. 235. — Hydrantenconstructionen. L. 78. 72. 

— Ueber Hydranten. Schneider. 85. •781.— 
Ventilanordnang für Wasserpfoeten. A . S ch e i d. 
Fat 87. ♦173. 

— Hydrant fflr eine Strassenwasserleitung. F. 
T h o m e 1 2 e k. L. 74. 76. — Tragbarer Brunnen- 
Ständer. J. F. Clark. Fat 75. 627. — Strassen- 
hydranten. G. B. Hooton. L. 77. 13. Fr. 
Reese. L. 80. 238. Fat 81.107. — Brunnen- 
stftnder fflr Druckwasserleitungen. J. u. A. Aird 
u. Mark. Fat 80. *483. — Brunnenständer 
fflr Hochdruck -Wasserleitungen. A. Monski. 
Fat 80. 524. — Strassenbrunnen. Bopp u. 
Reuther. Fat 82. ^457. — Standrohr für 
Hydranten. J. Fanse. 88. *222. Fat. 88. *232. 

— Froetfreie Wasserpfosten. Reu seh. Fat 82. 
159. A. Borum. Fat 84. *28. G. Oesten. Fat 
86. •SIS. 

— Verbesserung an Hydranten und Feuerhähnen. 
R. Blakeborough. Fat 76. 124. — Feuer- 
hydrant H. Flower n. Brothers. L. 76. 
689. — Mohawk's Feuerhydrant L. 77. 82. — 
Ludlow's Feuerhydrant. L. 77. 168. —Hydranten 
als Injectoren für FeuerlOschswecke. J. H. Gr eat- 
head. L. 79. 759. L. 84. 124. — Anforderung 
an die Leistungsfähigkeit der Hydranten vom 
Standpunkte der Feuerwehr. L. 81. 510. 

— üeberflurhydrant, System Gramer. 82. *261. 
L. 84. 125. 

— B e n n e t's Auslaufbrunnen für Wasserleitungen 
L. 75. 101. — Entwässerungsvorrichtung an Hy 
dranten. Bopp u. Reuther. Fat 80. •292. 

— Wasserpfosten mit selbstthätiger Entwässerung. 
Gesellschaft der L. v. RoH'schen Eisen 
we rke. Fat. 81. •245. — Vorrichtung zum selbst 
ihätigen Entleeren von Hydranten. Königin 
Marienhütte. Fat 84. »532. •676. ♦676. - Ver 

General-Reg. i. Joarn. f. Oasbel. n. Wasseirera. 



Schlussvorrichtung an Wasserpfosten. Königin- 
Marienhütte. Fat. 85. ^449. — Vorrichtung zum 
selbstthätigen Entleeren von Hydranten. C. 
Reuther. Fat 86. ♦560. — Verschlussvorricht 
ung für Wasserpfosten u. Strassenbrunnen. C. 
Schmidt Fat 88. •lei. 
Hydranten. Neuerungen an Hydranten. L. 84. 242. 
L. 87.40. Cadet 74.31. Taf. 1. Fig. 6. Oechel- 
häuser.74.34.Taf.3.Fig.l7u.l8. Fetzold. 74. 
85. Taf. 4. Fig. 19 u. 20. Davis. L. 74. 548. Leh- 
mann. L. 75. 622. R. Ohrimes. Fat 76. 653. 
J. Shand. Fat 78.309. Bopp u. Renther. 
L. 80.235. O.J.Hansen. Fat 80. 618. C. L. 
Strube. Fat 80. ♦525. Fat 82. *571. C. 
Kröber. L. 82 53. C. Reuther. Fat84. •eVS. 
Fat 85. •176. R. Rein icke. Fat 85. ♦569. 
A. &E. Raffonr. Fat 86. •58. K. Reuther. 
Fat 87. *115. R. Böcking u. Co. Fat 87. •116. 
•136. »SeS. E. Wo Ick. Fat 88. ^1092. 

— Wasserständer für die Faris-Lyoner Eisenbahn. 
Borne. L. 76. 688. — Die Hydranten in London. 
L. 77. 200. — Für London vorgeschlagenes 
Hydrantensystem. Grahn. 79. 664. 

Hydrodynamometer. De Ferrodil. L. 78. 480. 

Hydrometer. J. Deco n dun. L. 81. 485. 

Hydrometriscke Apparate siehe Wassermesser. 

Hydrophon siehe Mikrophon. 

Hydroventilatoren siehe Ventilation im Register 
für Belenchtungswesen. 

Hygiene s. a. Kanalisation, Reinigung, Städte- 
reinignng u. Wasserversorgung, sowie im Re- 
gister für Belenchtungswesen. — Die niederen 
Filze in ihren Beziehungen zu den Infections- 
krankheiten u. der Gesundheitspflege. C. v. 
Nägeli. 77. 578. L. 77. 648. — Handbuch der 
ö£Fentlichen u. privaten Gesundheitspflege. F. 
Börne r. L. 77. 748. — Handbuch der öfiFent- 
lichen Gesundheitspflege. F. Sander. L. 77. 
748. s. a. 78. 475. — Gesundheitslehre fflr Ge- 
bildete aller Stände. Fr. Erismann. L. 78. 
410. — Lehrbuch der öffentlichen Gesundheits- 
pflege. A. Bück. L. 79. 735. — Hygienischer 
Fflhrer durch Berlin. Born er. L. 83. 414. — 
Literatur auf dem Gebiete der Hygiene u. des 
Rettungswesens. L. 88. 622. 

— Regelmässige Wasser- u. Luftuntersuchungen. 
76. 108. 124. — Die Nothwendigkeit regelmässiger 
Untersuchungen des Trinkwassers. Seh aal. L. 
78. 481. — Die Absorptionskraft des Bodens. 
E. Durrwell. L. 76. 629. — Die hygienischen 
Eigenschaften des Trinkwassers, der Luft n. des 
Bodens. L. 77. 578. ~ Die Fermeabilität des 
Bodens fflr Luft n. Wasser. D. v. Welitsch- 
kowski. L. 85. 278. — Milch als Ursache von 
Typhuserkrankungen. F. Hueppe. 87. 1014. — 
Ueber Malaria. F. Hueppe. 87. 1015. — Zur 
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Praxis der Öffentlichen Gesundheitspflege. F. 
Hneppe. 87. 1158. — Ueber Verbreitnng des 
WechselfiebeiB in Bayern a. dessen Abnahme. 
Schneller. L. 88. 1087. 
Hygiene« Gesundheitspflege im Zusammenhang mit 
Kanalbau u. Wasseryersorgung. Ad. Kleyer. 
L. 75. 622. — Entwässerung u. GesundheitsKUstand 
der Stfldte. L. 76. 855. L. 77. 12. — Zur Veigift- 
ung durch Kanalgase. Bogers-Field. L. 77. 
527. s. a. Kanalgase. — Einfluss der Kanalisation 
auf die Typhusmortalit&t. F. Hueppe. 87.983. 

— Hygiene u. Techniker. Heyne. L. 79. 542. 

— üeber sanitäre Einrichtungen, deren Kosten 
u. Resultate. £. Chadwick. L. 79. 758. — 
Die Verbesserung unserer Wohnungen. J. 
SchmOlcke. L. 81. 831. G. H. Stanger. L. 
82. 652. 

— Verunreinigung eines Brunnens durch die Ab- 
fälle einer Gasanstalt. F. Fischer. L. 74. 23. 

— üeber QueU- u. Flusswaaserleitung yom Stand- 
punkte der Gesundheitspflege. Bei c bar dt. 75. 
290. L. 75. 343. Schmick. L. 75. 344. -- Die 
Bedeutung von Trinkwasseruntersuchungen fflr 
die Hygiene. C. Flflgge. L. 78. 284. -- Ueber 
die gesunden Eigenschalten des Trinkwassers. 
B. Haines. L. 81. 237. — Ueber die hygieni- 
sche Bedeutung des Trinkwassers. M. Barth. 
L. 88. 561. — Die hygienische Beurtheilung des 
Trinkwassers vom biologischen Standpunkte. F. 
Hueppe. 87. 821. 354. 421. 463. 498. 537. 751. 
788. 824. 857. 891. 982. 1008. 1068. 1124. 1148. 

— Ueber die Verbreitung von Krankheiten durch 
Trinkwasser. Orookes, Odling u. Tidy. L. 



87. 613. — Wasser als Krankheitsursache. F. 
Hueppe. 87. 982. 1008. 1068. 1124. — Experi 
mente mit Wasser. F. Hueppe. 87. 1068. - 
Ueber den Einfluss von Zinkozyd auf den 
menschlichen Organismus. 87. 129. Anmerknng. 
Hygiene. Istdas Trinkwasser die Quelle der Typhös 
epidemien? M. y. Fette nkof er. L. 75. 28. 
892. — Trinkwasser u. Typhus. Port 76. 211. 
Zusammenhang des Trinkwassers mit Typhus u. 
Cholera. Pettenkofer. 81.673. — Die Trink 
Wassertheorie u. die Gholeraimmunität des Forte 
William in Calcutta. M. v. Pettenkofer. L 

85. 846. — Wasserleitung u. Typhus in Wies- 
baden. 85. 576. 764. 875. — Gommisrionsbericht 
Aber die Gesundheitsverhältnisse der Stadt Wies- 
baden. 85. 875. — Zusanmienbang der Typhus- 
epidemie in Zürich mit der Wasserversoifinng. 

86. 80. *112. — Studien Aber Trinkwasser n. 
Typhus. Jul Kratter. L. 86. 364. s. a. 549. 

— Typhusmortalität in den Jahren 1877 bis 1885 
in St&dten mit u. ohne Kanalisation u. Wasser- 
leitung. F. Hueppe. 87. 983. 1008. — Ueber 
den Zusammenhang der Wasserversorgung mit 
Choleraepidemien. F. Hueppe. 87. 1015. 

-^ OongresB fflr Gesundheitspflege u. Rettongs 
wesen in BrOssel. 76. 462. — Dritter intematio^ 
naler Gongress fOr Hygiene in Turin. F i n k e 1 n • 
bürg. L. 81. 237. — Bericht Aber die sechste 
Hauptversammlung des Vereins fAr GesundheiU- 
technik in MAnchen. L. 86. 92. — Gongress für 
Hygiene in Wien. 87. 480. 

Hygrometer. Haarhygrometer. G. Koppe. L 
78. 22. 



I. 



Isolirmittel siehe ümhAllungsmasse. 



Kanalgase s. a. Kanalisation. — Methode, die 
Kanal- u. Gloakengase unschädlich zu machen. 
J. Whitley. Pat. 76. 524. — Ueber Kanal- 
gase. Bogers-Field. L. 77. 527. — üeber 
die angebliche Schttdlichkeit der Kanalgase. 
Hamilton. L. 80. 685. — Zur Kenntniss der 
Kanalgase. F. Fischer. L. 83. 696. — Zer- 
störung der Kanalgase. Somz^e. L. 88. 738. 

Kanalisation s. a. Stadteremigung. — Die Kanali- 
sation in Ghina. L. 78. 633. — Die surmische 
Ebene u. die Entwässerungsarbeiten der alten 
BOmer. Leder er. L. 88. 810. — Der Bohrl^^r 



u. die HausentwAsserung. Hell y er. L. 84. 729. 

— Archiv fAr rationelle StftdteentwBssemng. 
Gh. T. Liernur. L. 84. 730. L. 86. 151. 728. 
L. 87. 835. 

Kanalisation. Entwässerung u. GesundheitssnstaDd 
der Stildte. L. 76. 355. L. 77. 12. — Hausdrainflse. 
G. S. J. Gotton. L. 77. 41. — Haus- u. Stadt 
entwftsserung. G. E. Waring jun. L. 77.45. - 
Ueber Hausentwftsserung in England. L. 77. 2-%. 

— Hausentwftsserung u. Wasserversorgung io 
Stftdten, Dörfern eto. G. Bayles. L. 78. 579. 

— Die Hauskanalisation in ihrer praktiflcben 
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AnflfQhrang mit Hinblick auf die fflr Berlin 
geltenden maaesgebenden Beetimmongen. M. 
Knanfl L. 79. 543. — Anlagen von Hans- 
entwftssemngen. W. P. Gerbard. L. 80. 562. 
L. 84. 730. — Entwässerung bewohnter Districte. 
Adams. L. 81. 140. — Ueber Hauskanalisation. 
P. Gerhardt L. 82. 153. — Hausentwflsser- 
nng. H. G. Stanger. L. 88. 652. — üeber 
Kanalisation u. Hausentwftsserung. Ebner. 
L. 83. 620. — Die Hauskanalisation auf der Ge- 
sandheits- Ausstellung in London. 84. 780. — 
Ueber Hausentwässerung. G. Waring. L. 85. 
529. — Anwendung des Hebers fflr Entwässerungen 
u. selbsttbätige Entlfiftung desselben, Anordnung 
Eger. 86. ^866. — Anlage u. Bau von Hausent- 
wftsserungen. S. DobeL L. 86. 960. L. 87. 74. — 
Die Bauentwässerung mit Berücksichtigung der 
fflr Köhi gültigen Verordnungen. L. 88. 84. — 
Bationelle Stftdteentwässerung. Ch. T. Liernur. 
L. 88. 228. 
Kanalisation. Die Kanalisation von Städten. Hob- 
recht. L. 77. 42. — Das Kanalisiren n. Drainiren 
der Städte. 0. v. Baum er. L. 77. 202. - Zur 
Prflfung der Kanalisation auf getrenntem Wege. 
Oh. F. Liernur. L. 81. 617. — Untersuchungen 
zur Kanalisation. J. Soyka. L. 82. 154. L. 85. 
15. 338. — Ueber Kanalisation. Klett L. 82. 
340. — Die Ableitung des Begenwassers aus 
den Städten. A. Knauff. L. 88. 738. — Die 
Kanalisation grosser Städte. Fr. Kindermann. 
L. 87. 231. 

— Die Kanalisation auf der Ausstellung fflr Ge- 
sundheitspflege u. Bettungswesen in Brüssel. 
P. Born er. L. 78. 72. — Die Kanalisation 
auf der Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 
72. W. Bernays. L. 79. 327. — Die Fort- 
schritte der Kanalisation seit dem Jahre 1876. 
H. Oole. L. 79. 758. — Die Entwässerung u. 
Reinigung der Städte auf der Gewerbeausstellung 
in Düsseldorf. J. Stubben. L. 81. 542. 

~ Anlage u. Bau von Abzugskanälen. J. C h a i 1 1 y: 
L. 76. 739. ^ Herstellung von (Jnraths-Kanälen. 
V. E. Tschepper. L. 77. 237. — Ueber Aus- 
führung von Kanalisationsarbeiten. L. 78. 306. 
— Herstellung von Kanälen aus Beton. H. 
Renette. L. 78. 521. — Anlage u. Bau städti- 
scher Abzugskanäle. E. Dobel. L. 86. 960. 
L. 87. 74. ^ Projectirung u. Bauausführung von 
Beton- Abzugskanälen. Bittel u. Brause- 
wetter. L. 87. 682. 

— Die Formeln über die Bewegung des Wassers 
in Flüssen u. Kanälen. J. Schlichting. L. 79. 
92. -- Ueber das Messen des in unregelmässigen 
Betten^ Kanälen etc. fliessenden Wassers. L. 79. 
478. — Ueber Querschnitte gemauerter Kanäle. 
E. H. Ho ff mann. L. 80. 51. — Anleitung 



zur Bestimmung der Dimensionen von Kanälen. 
J. W. Adams. L. 80. 350. — Grösste Abfluss- 
meugen bei städtischen Abzugskanälen. B ür k 1 i- 
Ziegler. L. 81. 20. — Ueber abgerundete 
Kanalprofile. Lueger. 84. *115. — Berech- 
nung offener u. gedeckter Kanäle u. Bohrleitungen 
nach einem neuen einheitlichen System mittels 
logarithmo-graphischer Tabellen. Alb. Frank. 
86. 258. 290. 322. Taf. 8 bis 16. L. 86. 607. — 
Kutter's Formel u. ihre Anwendung auf Kanäle 
mit kreisförmigem Querschnitt. R. Moore u. 
J. Baier. L. 87. 73. 
Kanalisation* Oomposition zur Darstellung von 
Bohren u. Kanälen. J.Fottrell. Pat. 74. 730. — 
Die Haltbarkeit der verschiedenen Baumaterialien 
in den Wiener Kanälen. Berger. 80. 215. 

— Dampfkrahn zum Heben von Erdmassen. Ap- 
pleby Brothers. 79. 294. — Maschine zum 
Grabenausschachten. Bandolph. 79. 295. 

— Kanaleinlaul J. C. Becker. Pat. 82. *458. — 
Neuerungen an Sand- u. Schlammfängen. 0. G. 
Pieper. Pat. 82. 571. — Automatische Be- 
triebseinrichtungen für pneumatische Sielanlagen 
zur Entfernung von Abortstoffen. Ch. T. Lier- 
nur. Pat. 82. *571. — Ablagerungskammem 
für Kanalabwasser. W. Parje. Pat. 88. *900. 

— Einfüll- u. Entieerungskästen für pneumatische 
Kanalisation. Compagnie G^n^rale de Sa- 
lubritö. Pat. 84. •247. — Sicherheitsvorricht- 
ung gegen das Eindringen der Batten in die 
Häuser. J. Wein er. Pat. 85. *4ft0. — Auslass- 
bezw. Stanklappe für Entwässerungs- u. Kanali- 
sationsanlagen. E. Kunath. Pat. 87. ^173. >- 
Verschlussdeckel für Gullys. X. Bailly. Pat. 87. 
*114. -- Schlammfänger für Strassengullys. 0. 
Geiger. Pat. 87. niOS. 

— Verbesserungen in der Herstellung von Wasser- 
oder geruchlosen Verschlüssen. J. u. J. E. Carte r. 
Pat. 74. 668. — Neuerung an knieförmigen Ge- 
ruchverschlüssen. G. Kettmann. Pat. 80. 618. 

— Selbsttbätige Füllvorrichtung für Geruch- 
verschlüsse. B. d'Heureuse. Pat. 86. ^59. — 
Neuerung an Geruchverschlüssen. E. Edwards. 
Pat 86. •818. 

— Selbstthätiger Spülapparat für Kanäle. F. 
Cuntz. L. 85. 35, s. a. Spülung. — Spülvor- 
richtung für Abzugskanäle. A. Frühling. Pat. 

85. *449. — Automatische Kanalspüler. Streck. 

86. *15. — Intermittirend wirkender Kanal- 
spülapparat. E. Kunath. Pat. 86. *818. 

— Die Entfernung schädlicher Gase aus den städti- 
schen Abzugskanälen. W.B. Williamson. Pat. 
76. 316. — Verschluss für das Hausableitungs- 
rohr gegen das Eindringen der Kanalgase. 
Bede 11. L. 76. 688. ^ Ableitung der Gase ans 
Abfallröhren. Campbel. L. 76. 739. — Gas- 
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abzugsvorrichtang für Strassenkanäle. E. Mid- 
gley. Pat. 85. *789. ~ DesinfectionB- Apparat 
für VentilationsBchaclite yon Kanälen. R. Re e v e s. 
Pat 88. ^1090. — Anwendung yon Leuchtgas 
zor Ventilation von Kanälen mit Eeeling's 
Ventilationsapparat. Rowland. L. 88. 1142. 
Kanalisation« Dh Kanalisation in fendiiBthnw Städten, 

— Ueber die Kanalisation a. Berieselongsfrage 
in Berlin. Grüneberg. L. 76. 622. - Die 
Kanalisations- n. Berieselungsanlagen für Berlin. 
L. 83. 6%. — Die Kanalisation von Berlin. J. 
Hobrecht. L. 86. 172. L. 87. 1046. — Ein- 
flnss der Kanalisation auf das städtische Strassen- 
reinigungswesen in Berlin. 86. 877. 

— Die Entwässerung derStadtBonn. J.Stü bbe n. 
L. 81. 642. 

— Entwässerung der Stadt Boston. L. 86. 160. 

— Kanalisation der Stadt Braunschweig. L. 
Mitgau. L. 78. 26. 

— Verlegung der eisernen Dücker für die Kanali- 
sation von Breslau durch die Schiffahrts-Oder. 
Martin. L. 78.480. — Beiträge zur Schwemm- 
kanalisation u. Wasserversoigung der Stadt 
Breslau. F. Hulwa. 88. 630. 667, s. a. L. 83. 
696. — Kosten der Schwemmkanalisation in 
Breslau. 86. 154. 

— Die Kanalisationsanlage in Brüssel. E b e 1 i ng. 
L. 77. 307. — Das Kanalsystem Brüssels, van 
M i e r 1 o 8. L. 77. 748. — Kanalisation der Senne 
in Brüssel. Stubben. L. 78. 24. 

— Project für die Kanalisation der Stadt Chicago. 
Mathewson. L. 81. 329. 

— Die Kanalisation der Stadt Danzig. Veit- 
meyer. L. 78. 137. 

— Ueber die Kanalisation der Stadt Dortmund. 
Marx. L. 82. 788. 

— Hamburger Sielbauten. Gurlitt. L. 78. 620. 

— Das Sielsystem Hamburgs. F. A. Meyer. 
79. 662. 

— Die dereinstige Kanalisation Hannovers u. 
die betreffenden Voigänge in anderen deutschen 
Städten. L. 77. 200. 

— Die Kanalisation der Stadt Karlsbad. Fr. 
Ountz. L. 87. 681. 

— Ueber die Karlsruher Hauskanalisation. 
Knauf u. Schuck. L. 81. 731. P.W.Gerhard. 
L. 82. 63. 

— Kanalwasser u. Wasserversorgung von Kidder- 
minster. J. Fairebank. L. 77. 41. 

— Entwurf eines Kanalisations - Systems für 
Königsberg. R Wiebe. L. 80. 614. — Ueber 
Wiede's Entwurf eines Kanalisationssystems für 
Königsbeig. Baumeister. L. 81. 236. 

— Die Kanalwasserpumpstation Pimlioo in Lon- 
don. L. 84. 26. — Die Kanalisationsanlagen in 
London. L. 86. 278. — Die neuen Entwässerungs- 



Anlagen des englischen ParlamentshaoseB. 
Knauf f. L. 87. 200. — Die Entwässerung des 
Parlamentshauses in London nach dem System 
von Shone. L. 87. 270. 
Kanalisation« DieiCana/isation in wrac/iiedenen Städten, 

— Die Sielbauten von Lübeck u. ihr Einfloss 
auf die umgebenden €to Wässer. Th. Schere r. 
L. 88. 622. 

— Die Kanalisation von München. J. Gor den. 
L. 77. 148. — Zur Kanalisation von München. 
G. Varren trapp. L. 80. 662. 

— Die Kanalisationsfrage in Nürnberg. J. 
Gordon. L. 77. 309. 

— Die Kanalisation von Oxford. W. H. White. 
L. 78. 25. 

— Die Kanalanlagen von Paris. L. 78. 562. — 
Zur Kanalisation von Paris. J. Woas. L. 82. 
63. — Die Frage der Entwässerung von Paris. 
L. 82. 788. — Die Pariser Kanäle u. die Ab- 
führung der Spülwasser nach St. Germain. L. 
Journault. L. 83. 738. — Zur Entwäaseraog 
von Paris. 85. 734. — Reinigung der Seine u. 
Entwässerung von Paris. L. 86. 606. — Das 
Sielneti von Paris Ende 1885. Humblot L. 
86. 814. — Beinhaltung der Seine durch Ver- 
wendung des Pariser Kanalwassers zur Be- 
wässerung von Ländereien. L. Schrader. L 
86. 959. 

— Entwurf zur Kanalisation von Potsdam nach 
dem Shone-System. M. Knauf f. L. 85. 338. 

— Entwicklung u. gegenwärtiger Stand der 
Kanalisation in Prag. L. 86. 364. 

— Ueber Kanalisation mit besonderer Berück- 
sichtigung der Verhältnisse in Stuttgart. Gord on. 
77. 68. 

— Die Erdarbeiten am Irrigatingkanal in Tresno. 
G. J. Specht. L. 83. 737. 

— Die Sielwerke der Stadt Warschau. 86. 882. 

— Mittheilung über die Bodenverhältnisse in 
Wien. Fr. Berg er. 81. 769. 

' — Die Kanalisation u. Klärbeckenanlage in Wies- 
baden. J. Brix. L. 87. 1083. 1106. L. 88. 191. 

— Die Kanalisirung der Ruhr von Wetter bis 
Ruhrort. J. Greve. L. 87. 895. 

Kanalwasser siehe Abwasser, Analyse, Kanalisa- 
tion, Reinigung u. Städtereinigung. 

Kanal wasserpnmpe siehe Pumpen. 

Kesselstein s. a. Reinigung. Mittel gegen Kessel- 
stein. 76. 111. — Ueber Kesselsteinbildung u. 
deren Verhütung. F. Fischer. L. 76. 355. — 
Zink als Mittel gegen den Kesselstein. Zinreck. 
L. 78. 138. — Ueber Kesselstein u. die Schutz- 
mittel dagegen. J. Macadam. L. 80.757. — 
Chemische Zusammensetzung. J. Macadam. 
L. 81. 94. — Ueber Kesselsteinbildung n. Gegen 
mittel. 0. T. Davis. L. 85. 172. 
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KliranLi^eii^ Klärbeekenanlair^ny KUren siehe 

ReinigaDg. 
Kohlensäure. Löslichkeit in Wasser. S. Wro- 

bie wski. L. 82. 665. — Nachweis siehe Analyse. 



Kraftflbertrasriuiff 9 bydrauUsche siehe Wasser 

kraft. 
Krahn siehe im Register für Beleuchtnngswesen. 
Kupfer. Vorkommen im Leitungswasser. L. 87. 73L 



li. 



Latrinen- Abfnhrger&the. J. P. Rächet. Fat. 81. 

n06. B. a. Stftdtereinigung. 
Literatur ts. a. die betreffenden ArtikeL lieber 

die Zusammendrückbarkeit der Flüssigkeiten. G. 

PuschL L. 88. 228. — Die Aggregatzustände 

des Wassers. G. A. Hagemann. L. 88. 

948. 

— Beiträge zur Geschichte des Trinkwassers. M. 
M. Pattison Muir. L. 74. 146. — Die che- 
mische Technologie des Wassers. F. Fischer. 
78. 150. L. 78. 237. L. 80. 204. — Hydrauli- 
sche Versuche. Rookee. L. 82. 120. — Un- 
tersuchungen über Bewegung in Flüssigkeiten. 
W. Stanley. L. 82. 120. — Ueber die Ein- 
richtung einer hydraulischen Versuchsstation. 
£. Wolf f. L. 83. 622. -> Die periodische Wie- 
derkehr von Wassemoth u. Wassermangel in Zu- 
sammenhang mit den Sonnenflecken, den Nord- 
lichtern u. dem Erdmagnetismus. P. Reis. L. 
84. 730. — Heron der Aeltere u. seine Vorgänger. 
Th. Beck. L. 86. 848. — Graphische Lösung 
von hydraulischen Aufgaben. Der einfache u. 
der zusammengesetzte Rohrstrang; Zusammen- 
flnss yon zwei Quellen; das Kreisuetz ; Vorgänge 
bei der Erafttransmission ; die Vereinigung von 
drei Quellen; Anwendungen aus der Praxis. 0. 
Spies. 87.563. Taf. 4, 5 u. 6. — Hydrolo- 
gische Studien. H. Grav^. L. 87. 1175. 

— Ueber die Abnahme der Wassermassen in den 
Flüssen. Sasse. L. 74. 687. Davy Mario. 
L. 74. 666. H. L. 74. 667. — Die Wasserab- 
nahme in Quellen, Flüssen u. Strömen. 75. 668. 
— Die unterirdischen Wasserläufe in der Kalk- 
formation. J. Lucas. L. 77. 43. — Wasser- 
reichthum u. Senkung der Flüsse in Gulturlän- 
dern. L. 77. 528. — Zur Theorie der Quellen- 
bildung. L. 78. 552. — Beleuchtung der von 
0. Volger aulgestellten Quellentheorie. W. Ihne. 

. L. 78. 728. S aller. L. 79. 478. — Ueber die 
Wasserabnahme in den Quellen, Flüssen u. Strö- 
men bei gleichzeitiger Steigerung der Hochwasser 
in den Culturländem. G. v. Wex. L. 79. 791. 
L. 80. 33. — Ueber den Wasserreichthum der 
deutschen Ströme u. dessen Vertheilung. P. 
Grftve. L. 80. 137. — Ueber die Wasserzu- 
rückhaltung im Hochgebirge. L. 80. 139. — 
Vertheilung des Wassers, insbesondere des Quell- 



wassers, über dem Festlande. Lueger. 81. 427. 

— Wasserabnahme in den Quellen, Flüssen u. 
Ströinen der Culturstaaten. L. 81. 541. — Die 
Theorien d^r Quellenbildung; Niederschlags- 
theorie, Volger'sche Theorie u. Nowack'sche 
Theorie. W. Lubberger. 84. •12. 41.85. — 
Die Quellenbildung in den verschiedenen geolo- 
gischen Formationen; Azoische, Paläozoische, 
Mesozoische, Känozoische Gruppe. W. Lub- 
berger. 84. •269. •Sil. *346. *394. »424. — 
Ueber den Ursprung der Quellen. E. Kohl. 
L. 84. 643. 730. — Versuche über die Bezieh- 
ungen zwischen Spiegelabsenkung u. Ergiebigkeit 
von Quellen. 0. Kröber. 85. •SSa Taf. 10. 

Literatur« Ueber die Wasserverhältnisse des Seine- 
beckens. AI. Delaire. L. 74. 666. — Die Wasser- 
verarmung der böhmischen u. sächsischen Flüsse. 
Ad. Seid 1. 75. 143. — Quellen im Kalk des 
Londoner Beckens. Easton. L. 76. 355. — Die 
Wasserverhältnisse Frankreichs m Bezug auf 
Bodenkultur. Oh. Cotard. L. 77. 526. — Ein- 
fluss der Wälder auf die Quellen- a Stromver- 
hältnisse der Schweiz. B. Lauterburg. L. 
77. 602. — Wasserstandsbeobachtungen an der 
Elbe im Königreich Sachsen. M. W. Schmidt 
L. 79. 175. — Der unterirdische 'Zusammen- 
hang zwischen den Stromgebieten der Donau 
u. des Rheins. L. 79. 604. — Mittheilungen über 
Quellengebiete der Kreideformation Mittelböh- 
mens. 0. Smreker. 88. 700. Taf. 10 u. 11. 

— Das Mainzer Becken, mit einer geologischen 
Karte. G. B. Lepsius. L. 88.738. — Beiträge 
zur Hydrographie des Grossherzc^hums Baden. 
L. 84. 358. — Hydrologische Untersuchungen 
an den öffentlichen Flüssen im Königreich Bayern. 
J. Schmid. L. 84.644. — Die Bewegung des 
Wasserstandes des Zürichsees während 70 Jahren 
u. Mittel zur Senkung seiner Hochwasser. E. 
WeltlL L. 86.152. 

— Tafeln der mittleren Wassergeschwindigkeiten. 
0. Bö der. L. 77. 748. Ueber die Kraft fliessen- 
den Wassers, Körper in Schwebe zu halten. J. 
P. Frizell. L. 79. 138. 0. Herschel. L. 
79. 173. — Beobachtung überdie Bewegung des 
Wassers in Strömen. Gräve. L. 79. 541. — 
Die Bewegung des Wassers in Kanälen u. Flüssen. 
W. R. Kutter. L. 85. 847. — Directe Messung 
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der mittleren Stromgeschwindigkeit in Wasser- 
läafen. A. Frank. Fat 88. 958. 

Literatur. Ueber den Ausfloss erhitzten Wassers. 
R Herr mann. L. 77. 748. — Hydromechanik 
oder die technische Mechanik flüssiger Körper. 
M. Bühl mann. L. 79. 735. L. 81. 96. — Ueber 
den Werth von Wasserkraft im Vergleich zur 
Dampfkraft. W. Znppinger. L. 80. 52. 

— Ueber den Einfluss fliessenden Wassers auf die 
Verftnderang der Ufer. GL Hers che 1. L. 79. 
173. — Untersuchungen über Material f Orderung 



mittels Wasserspülung bei Fundirungen, Bag- 
gerungen etc. H. J. Weiss. L. 81. 48. — Un 
sere natürlichen Wasserlftufe. J. Kapp. L. 
414. — Ueber die Geschiebeführung in Wasser 
laufen. P. Klunzinger. L. 84. 124. — Hand 
buch der Ingenieurwissenschaften, der Wasser* 
bau. Francius u. Sonne. L. 84. 643.— Der 
Wasserbau an den öffentlichen Flüssen im Eö 
nigreich Bayern. L. 87. 1046. — Kalender für 
Strassen-, Wasserbau- und Oultur-Ingenieure. A. 
Reinhard. L. 87. 1046. 



IE. 



Magnesia. Bestimmung im Wasser siehe Analyse. 

Magnesiiuncarbonat« Löslichkeit in kohlensäure- 
haltigem Wasser. F. Engel u. J. Yille. L. 81. 
738. 

Manometer siehe Wasserstandsanzeiger. 

Maschinen s. a. Pumpen, Kesselstein u. Reinigung 
sowie im Register für Beleuchtungswesen. 

— Aufstellung u. Anwendung horizontaler u. ver- 
ticaler Dampfmaschinen u. Pumpwerke. Hagen. 
L. 76.522. — Die Geschichte der Dampfmaschine 
in Amerika. L. 77. 14. — Die ersten Dampf- 
maschinen in Deutschland. Th. Springmann. 
L. 79. 790. ~- Zur Statistik der Dampfmaschinen 
in Preussen. L. 85. 336. 

— Die Stationaren Dampfmaschinen auf der Wiener 
WeltaussteUung. S. Gottlob. L. 74. 215. — 
Ueber die in Wien 1873 ausgestellten Dampf- 
kessel, Dampfmaschinen u. zu deren Betrieb ge- 
hörende Apparate. H. Walther. L. 74. 491. 
— Maschine, welche als Dampf pumpe, als Motor 
oder als Flüssigkeitsmesser dienen kann. J. 
Olarkson. L. 74. 708. ^ Maschine zum Pum- 
pen von Gasen, Luft u. Flüssigkeiten. J. Beale. 
Pat. 74. 730. 75. 417. — Maschine zum Oom- 
primiren yon Luft oder Heben von Wasser. W. 
Johns ton. Pat 75. 345. — Die Maschinen auf 
der internationalen Ausstellung. L. 77. 236. — 
Dampfmaschinen auf der Weltausstellung in 
Paris. Müller-Melchiors. L. 79. 603. — 
Maschine zum Heben, Filtriren, zur chemischen 
Behandlung, Erwftrmung oder Abkühlung von 
Flüssigkeiten. F. Reese. Pat. 86. *930. 

— Hochdruckdampfmaschine mit Ck)ndensation u. 
selbstthatiger yariabler Eaq>ansion, von Bede & 
Co. J. bemann. L. 74. 44. — Doppelcylindrige 
Hochdruckdampfmaschine mit Oondensation u. 
selbstthätig veränderlicher Expansion, System 
L. Eberhardt. J. Zemann. L. 74. 44. — Oor- 
liss- Dampfmaschine von Bede & Co. R. Zie- 
barth. L. 74. 77. -* Ventildampfmaschine von 



Gebr. Sulzer. R. Ziebarth. L. 74. 77. — Zwei 
cylinder-Dampfmaschine der Dingler'schen Ma- 
schinenfabrik in Zweibrücken. R Ziebarth. 
L. 74. 77. — Horizontale Dampfmaschine mit 
variabler Expansion von Scheller &Berchtold. 
L. 74. 215. — Horizontale Condensationsmaschine 
mit variabler Expansion nach Deprez^s System. 
Satre u. V. Averle. L. 74. 550. — Verbes 
serte Dampf- oder Wasserkraftmaschine. D. K. 
West. Pat. 75. 178. — Maschinen für Dampf- 
und Wasserdruck. J. B. Alliott Pat 75. 256. 

— Verbesserungen an Cylindermaschinen. G. A. 
Ten Ion. Pat. 75. 256. — Verbesserte CJanstruc- 
tion von Cylindem an Pumpen u. Damp&naschi- 
nen. W. R. Lake. Pat. 76. 26. — Verbes- 
semngen an Dampfmaschinen. M. P. W. Boul- 
ton. Pat. 76. 87. E. B. Taylor. Pat. 76. 424, 

— Hydraulischer Accumulator. Da eleu o. 
Burg. L. 76. 521. — Oalorische Maschipe yod 
Lehmann u. ihre Betriebskosten. Grove. 76. 

■ 669. — Dampfmaschine für das Kleingewerbe 
u. ihre Betriebskosten. Grove. 76. 669. — 
Wasserdruckmaschinen für das Kleingewerbe n. 
ihre Betriebskosten. Grove. 76. 670. — Die 
Armstrong*schen Wasserdruckmaschinen. L 
78. 307. — Balancier-Compound-Maschine. L. 81. 
436. — Differenziälkolbenmaschine. J. B i 1 1 e te r. 
Pat. 85. •421. 

Maschinen. Die Woolf sehe Dampfmaschine von 
Schneider&Oo.L. 74. 41. — Verticale Balancir- 
Maschine. Woolf. L. 74. 216. — Li^ende 
Woolf 'sehe Pumpmaschine. J. Schlink. L. 76. 
719. — Woolf 'sehe Dampfmaschine mit einem 
Oylinder und drei Kolben. L. 78. 237. 

— Die Wassersaulenmaschine von Ph. Mayer. A. 
Gstöttner. L. 76. 122. — Die Mayer'sche 
Wassers&ulenmaschine mit selbstthatiger FQl- 
lungsregulirung von Personen- und Lastanfzügen. 
Ernst. L. 85. 631. — Wassers&ulenmaflchineD. 
L u b b e r g e r. 87. •778. Berichtigung 876. 
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lasckiaeB« Neuerungen an rotirenden Maschinen 
n. Pumpen, Botationsmaschinen. G. u. A. 8 
Bower. Pat. 74. 756. G. T. Bouafield. Pat. 
76. 65. W. Oooper. Pat. 76. 658. J. Oooke. 
Pat. 76. 424. J. Simmons. Pat. 76. 690. 
W. £. Bartrum. Pat. 77. 18. 0. Garside. 
Pat 77. 530. 

— WasserfOrdennaschinen mit verticalen u. hori- 
zontalen Pumpencylindem. Bflhlmann. L. 

76. 384. — Ueber Wasserfördermaschinen. 76. 
589. — Anwendung der Gaskraftmaschinen zum 
Heben yon Flüssigkeiten. C. D. Abel. Pat. 

77. 19. — Maschinensysteme fflr Wasserwerks- 
betrieb. 77. 598. — Wasserwerksmaschinen. 
Croydon. L. 78. 21. •— Wasserhebemaschine 
mit selbstthAtigem Drucluegulator. Holly. L. 

78. 604 — Dampfmaschinen fOr städtische 
Wasserversorgungen. R Grahn. 78.460.660.— 
Maschinensysteme fOr Wasserwerke. J. 8 ch 1 i n k. 

79. 91. Taf. 4. — Wasserhaltungsmaschinen. 
U. Lecouteux u. Garnier. 79. 227. G. L. 
le Brun. 79. 228. — Wasserhebemaschine, 
Camerons Patent Tangye Brothers. 79.229. 
— Amerikanische Pumpmaschinen auf den Wer- 
ken der Holly Manufacturing Company. L. 80. 
21. — Amerikanische Wasserhebemaschine. £. 
D. Leayitt L. 80. 235. — Kanalwasserpump- 
maschinen. RSchichau. L. 82. 152. — Wasse^ 
hebemaschine. F. B o m i 1 1 y . L. 88. 788. — Pnmp- 
maschine. Pullmann. L. 88. 877. — Wasser- 
kraftmaschinen zum Betrieb yon Pumpen. W. 
D o n a 1 d s o n. L. 85. 172. — Die Pumpmaschine 
von Bosicio, Lorini, Nathan &Oo. L. 85. 
337. 

— Dayey's Differentialsteuerung für Dampfpumpen 
u. hydraulische Maschinen. 8. Gottlob. 79. 
759. — Die Anwendung der sogenannten In- 
Oxydation in der Bn^che des Maschinenbaues 
für Wasserwerke. L. 84. 891. — Einrichtung 
zur Begulirung des Füllungsgrades bei hydrau- 
lischen Maschinen. 0. Hoppe. Pat 87. ^8ü2. 

— Schädlichkeit der Fettschmierung bei Dampf- 
cyUndem. A. 8chondorfl L. 76. 683. — 
Selbstentzündung fettiger Woll- eta Abgftnge. 
J. J. olemann. L. 77. 745. 

— Bestimmung der Nutzleistung der Dampfma- 
schinen. H. Wiebe. L. 77. 768. — Brems- u. 
Indicatoryersuche an einer Ventildampfmaschine 
mit Condensation. Pinzger. L. 78. 480. 

— Kostenyeigleich yon Wasser- u. Dampfkraft. 
Birkinbina L. 79. 186. 

— Kohleny erbrauch yon Pumpmaschinen. Kuhn. 
L. 79. 760. J. Seh link. L. 79. 790. — Kohlen- 
verbranch der Wasserhebemaschinen yon Paris. 
A. Quäruel. L. 80. 138. — Steinkohlenyer- 
brauch bei Dampfmaschinen. Dieck. L. 80. 284. 



Masohineii. ätaachmenan/ogen, Pum/h u, Wasterhebe- 
maachinen für die Wasseriferaorgung iwachMener 
Städte. 

— Pumpmaschine zu AUegheny. L. 86. 864. 

— Die Maschinenanlage der neuen Wasserwerke 
in Augsburg. J. Kr um per. L. 80. 237. 

— Die Maschinenanlage der Whitacre Pump- 
station für die Wasseryersoigung yon Birming- 
ham. L. 86. 869. 

— Die Pumpmaschinen für das Wasserwerk in 
Budapest L. 86. 529. 

— Die Wasserhebungsmaschinen in Chicago. L. 
78. 72. 

— Die Maschinenanlage des Wasserwerks in 
Darmstadt L. 88. 683. 

— Die Compound-Beoeiyer-Pumpmaschine für das 
Wasserwerk in Dortmund. L. 86. 172. 

— Die Verbesserung der Dampfmaschinen im 
Wasserwerk zu Dresden. P. Herz. L. 83. 736. 

— Die Beconstruction der Dampfmaschinen des 
Dresdener Wasserwerks. Buschmann. L. 

86. 529. 

^ Die Wasserhebemaschine für Eastboume. L. 
81. 891. 

-^ Die Druckmaschinen des Elberfelder Wasser- 
werks und die erzielten Besultate. Fr. Kor dt 
L. 81. 791. 

— Probe der Pumpmaschinen des Fleosburger 
Wasserwerks. 83. 58. 

— Das Pumpwerk mit Hydrantenrohmets im 
Opernhaus zu Frankfurt a. M. K. Wagner. 
L. 86. 847. — Die hydraulische Betriebsanlage 
des neuen Centralbahnhofes in Franfurt a. M. 

87. 190. — Die Pumpmaichinenanlage für die 
Flusswasserleitung in Frankfurt a. M. Köster. 
L. 87. 731. 

— Die Pumpmaschinen des Wasserwerks der 
Stadt Hagen. B. Stein. L. 87. 731. 

— Die Dampfmaschinenanlage für das Wasser- 
werk in Halle. L. 85. 172. 

— Die Pumpmaschinen für die Wasserwerke zu 
Lawrence, Mass. L. 77. 41 — Vergleichung der 
Maschinen für Wasseryersoigungsanlagen yon 
Lawrence u. Lynn. O.E. ßkeel-Theron. L. 77. 
237. 

— Dampfmaschinen des Wasserweiks zu Lille. 
L. 86. 727. 

— Versuche mit Pumpmaschinen auf den Lam- 
beth-Wasserwerken in London. L. 88. 118. 

— Maschine für die Wasserwerke zu Lowell. J. 
P. Dayis. L. 76. 422. 

— Die Pumpmaschine für das Wasserwerk der 
Stadt Luton. L. 84. 281. 

— Maschinen für die Wasseryeraorgung yon 
Mühlhausen. L. 86. 363. 
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Maschüieii. Maachinenan/agen, Pump- u. Waaaethebe- 
. maachinen für die Waasenfersorgung verachMener 
Städte, Forteetzong. 

— Die Oompoand'Pumpmaschine fflr die Wasser- 
yenorgang von Northwich. L. 85. 902. L. 86. 
124. 

-> Die Pampmaachinen der Wasserwerke za Nor- 
wood. L. 82. 118. 

— Versuche mit der Pampmaschine des Firma- 
senser Wasserwerks. L. 85. 337. 

— Die Dampfmaschinensysteme für Wasserver- 
sorgung speciell in Prag. £. Grahn. 78. 655. 
697. Tat 12 bis 17. 

— Maschinenanlage des Wasserwerks in Pott- 
sühach bei Wien. L. 80. 138. 

— Die Wasserwerksmaschine fflr die Wasser- 
versorgung von Saratoga. L. 84. 241. 

— Wasserhebemaschine auf der Pumpstation zu 
Selly. Oak. L. 81. 733. 

— Die Pumpmaschinen auf den Wasserwerken zu 
Bichmond und St. Louis. L. 81. 329. — Die 
neue Pumpmaschine in 8t. Louis. L. 84. 60. 

— Die Pumpmaschine für das Wasserwerk zu St. 
Maur zu Paris. Farcot. L. 79. 393. 

— Die Maschinenanlage des Wasserwerks in Stutt- 
gart. L. 83. 103. — Zweicyhnder- Dampfpump- 
maschine des neuen Wasserwerks in Stuttgart. 
G. Kuhn. L. 83. 376. 

— Die Pumpmaschinen für Sydney. L. 78. 136. 



MasehlBen. Maach/iieaan/ogen, Pum/h u. Waaaarhahe- 
maach/nen für die Waa a enwaoiyung veraehkdwet 
Städte. Schluss. 

— Pumpmaschine in Windsor für Park u. für 
Schloes. Eastons & Anderson. L. 74. 317. 

Masehinentheile siehe im Register für Beleucht- 
ungswesen. 

Meerwasser siehe Analyse. 

Metalle s. a. im Register für Beleuchtungswesen. 
Erkennung kleiner Spuren im Flusswasser. 
Thompson. L. 88. 620. 

Meteorologie siehe Regenfall n. meteorok)gi8che 
Verhältnisse. 

Mlkromembranillter siehe Filter. 

Mikrophon. Das Mikrophon in Yerbindung mit 
einem Telephon zum Aufsuchen von Undichtig- 
keiten im Wasserrohmetze. L. Disselhoff. 
85. *85. — Das Mikrophon zur Aufsuchung voq 
Wasserverlusten. W. Kümmel. 86. 685. A. 
Paris. 86. *866. Ph. Seubel. 86. •927. - 
Zur Geschichte der Verwendung des Mikrophors 
zur Aufsuchung von Wasserverlusten. L. Dis- 
selhoff. 86. 928. 

Motoren s. a. Maschinen u. Waasermotoren, sowie 
im Register für Beleuchtungswesen. — Motor 
zum Heben u. Pumpen von Flüssigkeiten a. 
Luft. R. Johnson. Pat. 76. 216. 

Muffen. Verschiebbare Muffe für Gussrohrleitongeu. 
Süss u. Lohner. Pat 85. ^420. 



^. 



Natrium. Indirecte Bestimmung des Natrons im Wasser. F. Muck. 87. 159. 



V. 



Pelometer« Instrument zur Bestimmui^ der Trüb- 
ung des Wassers. Bouquet de la Grye. 
78. 35. 

Fersonalia siehe im Register für Beleuchtungs- 
wesen. 

Pissoir siehe Reinigung. 

Pneumatik siehe Wasserkraft. 

Preisausschreiben. Die Wasserversorgung, die 
Pumpen zur Hebung des Wassers u. deren 
Leistungsfähigkeit, sowie die Anwendung des 
Wassers als bewegende Kraft. 74. 614. — Die 
Löslichkeit der Gase in Flüssigkeiten u. Ver- 
besserungsvorschläge in Bezug auf Wasserver- 
soigungsanlagen. L. 74. 751. -- Die Wasser- 
versorgung belgischer Städte. L. 81. 541. — Die 



Verunreinigung der Gewässer. 83. 262. — Die 
Verunreinigung der Flüsse durch Lidustrie-Ab- 
fftUe u. Mittel hiegegen. L. 85. 337. — Kritische 
Darstellung der zur Verhütung von Flussvenm- 
reinigung angewendeten Ellärungsverfahren in- 
dustrieller Abwasser. L. 85. 631. — Wasser 
thurm in Mannheim. 86. 159. — Brunnen in 
Hamburg. L. 86. 872. — Hochdruckwasserrer* 
sorgung. L. 87. 951. — Reichliche u. wohlfeile 
Beschaffung von Trinkwasser für grosse Städte, 
insbesondere für Brüssel. L. 88. 335. — Anlage 
zur Erzeugung u. Lieferung von Hochdruck- 
wasser. L. 88. 1148. 
Processe« Gerichtliche Entscheidungen in Pro- 
cessen siehe Gesetze. 
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Pnteometer siehe Pumpen. 

PuBpen 8. a. Maschinen, Motoren u. Ventile. — 
Blitzahleiter für Pampstationen. 80. 513. — Die 
Fahiik hydraolischer Apparate zu Worthington. 
L. 80. 654 

— Pumpe Ifir flüssige u. gasförmige Körper. 
H. W.Cook. Pat.75.265. — Pumpe für Wasser 
a. Luft. Gamhoni. Pat 75. 625. — Bandpumpe. 
E. Heherle. L. 76. 558. — Pumpen für Car- 
borationsapparate. Oraig-Pew, Moran u. La 
ValUe. Pat 80. •726. — Filtrirpumpe. A. 
KöUner. Pat 88. •162 

— Vorrichtung zur Hehung von Wasser. A. V. 
Newton. Pat 74. 279. — • Apparat zum Hehen 
u. Bewegen von Flüssigkeiten. W. Weyhe. 
Pat. 77. 238. — Apparat zum Heben von Flüssig- 
keiten. O. 8. Hazlehurst Pat 78. 238. — 
Apparat zum Heben von Flüssigkeiten mittels 
direct wirkender explosiver Gase. L. Andr^ 
de Goster. Pat 86. •421. — Gasezplosions- 
Wasserheber. Chr. Kettner. Pat 86. ^422. — 
Wasserhebeapparat G. Greven. Pat 87. •??. 

— Geschichte der Wasserpumpen. Bühlmann. 
L. 75. 300. — Tiefbrunnen-Pumpenanlagen. E. 
Blum. L. 75. 620. — Dampf ersparung bei 
Pumpen. L. 76. 52. — Wasserpumpwerke mit 
Dampfbetrieb. Bühlmann. L. 77. 44. .— Cor- 
rection des Hauptfehlers an Pumpen, bei welchen 
die Kraft durch Flüssigkeitssftulen übertragen 
wird. Grullier. L. 78. 306. — IndicatorDia- 
gramme von Pumpen. G. Oesten. L. 81. 19. 48. 

— Consiruction von Pumpen u. Wasserhebe- 
werken. L. 84. 730. — Die Leistung u. Con- 
struction der Plunger- u. Kolbenpumpen. L. B i g ge. 
L. 87. 40. — lieber Pumpen. K. Hartmann. 
L. 87. 200. ^ Ueber schnell laufende Pumpen 
mit Sperrventilen u. Sperrkolben. Küster. L. 
87. 731. — üeber Pumpen mit gesteuerten Ven- 
tilen. Bi edler. L. 88. 1120. 

— Die Lambert- Pumpe. L. 74. 42. — Pumpe 
nach Shaw's System. L. 74. 273. — Hochdruck- 
pumpe. F. Thomatzek. L. 74. 317. — Die 
Pumpen auf der Wiener Weltausstellung. L. 74. 
548. — üniversaldampfpumpe. Hayword, 
TyloT & Co. L. 74. 549. — üniversalpumpe. 
Jakob Muhk. L. 74. 751. — Hydropneumatische 
Pumpe von Jarre. 74. ^716. — Doppelwirkende 
Sang- u. Druckpumpe. W. B. Lake. Pat 75. 
302. — Haag's patentirte Pumpen. L. 75. 342. — 
Transmissionspumpe mit Schiebersteuerung. L« 
Poillon. L. 75. 343. — Die Mintzerpumpe. 
Thallmeyer. L. 75. 344. — Perspectivpumpe. 
J. H Ol d e n. Pat 75. 684. — Plrunier'sche Pumpe. 
P. Zwiauer. L. 76. 52. — Pumpe zur Wasser- 
hebung. G. Hanrian. L. 76. 315. — Tenant's 
InjectorDampfpumpe. L. 76. 559. — Ketten- 



pumpen. A. Pothetos. Pat 77. 20. — Ameri- 
kanische Pumpen. L. 78. 71. — Die Pumpen 
auf der Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 227. 

— Injector. 0. L. Struhe. Pat 81. ^173. 

— Pumpen mit hydraulischem |Gest&nga W. 
Fritz. Pat 86. ^423. Pat 87. •SSL — Pumpe 
mit Taucherkolbeu ohne Saugventil. J. Klein. 
Pat 87. *114. — Direct wurkende Pumpe. Ha- 
thoris, Davey & Co. L. 88. 1119. 

Pumpen. Neuerungen an Pumpen. W. Warren. 
Pat 74. 729. J. Quick u. J. W. Best 1er. Pat 
74. 756. W. H. Brookes. Pat 75. 65. J. 
Broadfoot Pat 75. 103. A. V. Newton. 
Pat 75. 255. G. A. Teulon. Pat 76. 256. 
G. a Hazlehurst Pat. 75. 597. Pat 77. 
238. W. Cooper. Pat. 75. 658. — J. E. F. 
Ludecke. Pat 75. 658. J. Evans. Pat 75. 
751. W. Mather. Pat 75. 751. A. M. Clark. 
Pat 76.217.424. J. Cooke. Pat 76.424. 
J. Wallace. Pat 76. 525. J. M. Sagar- 
M usgrave, J. B. Akeroyd u. D. Ward. Pat 
76. 691. W. B. Lake. Pat 77. 18. J. N. 
Bowe. Pat 77. 18. J. F. Brinjes. Pat 77. 
238. W. Adair. Pat 77. 239. F. W. Köttgen. 
Pat 77.*239. C. L. Taverdon. Pat 77. 709. 

— Ueber einfache und gekuppelte Centrifugal- 
pumpen. A. Durand- Claye. L. 74. 41. — 
Gekuppelte Centrifugalpumpe. Gwynne. L76. 
214. 

— Neuerungen an Centrifugalpumpen. J. u. H. 
Gwynne. L. 74. 215. A. F. Paget Pat 75. 
750. J. E. Lawrence u. E. V. Porter. Pat 

76. 217. Pat 76. 424. J. James on u. A. G. 
Schaeffer. Pat 76. 525. A T. Newton. Pat 

77. 239. 

— Die Dampfpumpen auf der Ausstellung zu 
Wien 1873. L. 74. 146. 8. Gottlob. L. 75. 
621. — Begulator für Dampfpumpen. 8. Hol- 
mann. Pat 74. 795. — Pickering's Dampfpumpe. 
L. 76. 214. -^ Ventilsteuerung für Dampfpumpen. 
Parker u. Weston. L. 77. 168. — Dampf- 
pumpe derHolly Manufacturing Co. B. Park. 
L. 80. 349. — ^ampfpumpe zur TJeberwindung 
sehr grosser Widerstände. B. Wort hing ton. 
L. 85. 477. — Worthington-Dampfpumpen u. 
Hebemaschinen. Th. Powell. L. 88. 336. — 
Die Worthington-Pumpe. L. 88. 1119. 

— Neuerungen an Dampfpumpen. B. Carrey. 
Pat 74. 708. D. Douds u. J..H. Hartsuff. 
Pat 74. 708. B. J. Worth. Pat 74. 756. T. 
Lumley. Pat 75. 104. H. Merry. Pat 75. 
105. A. Higginson. Pat 76. 626. Jakobi. L. 

76. 214. M. NeuhauB u. J. £. Hodgkin. Fat 

77. 19. J. Gillet Pat 77. 239. 

— Direct wirkende Dampfpumpe. F. Wannieck. 
L. 74. 215. — Ueber die direct wirkende Dampf - 
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pumpe von Hardick. M. L. Poillon. L. 74. 
5(K). 
Pumpen« Neuerungen an direct wirkenden Dampf- 
pumpen. 8. Holmann. Fat. 74. 795. J. Hamil- 
ton. Pat 76. 749. T. Parker. Fat 76. 749. 
W. Walker. Pat. 76. 626. 

— Dampfpumpe u. Gebläsemaschine. T. M a c ke n - 
zie. Pat 76. 626. — Dampfstrahlpumpe. E. 
Körting. Pat. 76. 686. Pat. 77. 630. — Ueber 
den Nutzeffect Körting'scher Wasserstrahl-Eleva- 
toren gegenüber den Leistungen von Handpumpen. 
0. Iben. 80 682. 81. 6, s. a. K. 80. 705. 81.59. 

Versuche mit einem Körting'schen Wasser- 
strahl-Elevator. O. Iben. 85. *252. 866. 

— Verbesserung an Botationspumpen auch für 
Wassennesser geeignet. B. Garey. Pat. 74. 77. 

— Ueber die Kotationspumpe von Grein dl. L. 
74. 649. M. L. Poillon. L. 74. 650. — Ver- 
besserungen an Rotationsdampfmaschinen n. Re- 
gulatoren bei Pumpen anwendbar. G. u. A. 8. 
Bower. Pat 74. 766. 

— Neuerungen an Botationspumpen. W. Ed- 
wards. Pat 74. 151. L. Ohapmann. Pat. 
74. 668. Bennison. L. 75. 411. Mc. Far- 
land. L. 76. 151. Er^mac. L. 76. 422. B. 
Patrik. Pat 76. 691. Houyoux. L. 77. 
236. J. R Martin. Pat 78. 309. V. Ort- 
mans. 79. 230. 

— Pulsometerpumpe. C. H. Hall. L. 74. 42. 
44. L. 77. 41 B. a. 79. 231. -^ Zum Pulsometer. 
G. . . L. 77. 114. — Ueber Pulsometer. 0. Schal- 
tenbrand. L. 77. 346. — Pulsateur. J. Bre- 
ton! äre. 79. 231. — Direct wirkender Pulso- 
meter, Construction u. Wirkungsweise. G. Ull- 
rich. 82. *736. — Fahrbarer Pulsometer zu 
Bewässerungszwecken. Gebr. Körting. 84. 131. 

— Dichtungen an Kolben, Pumpen etc. J. E. 
Keirby. Pat 76. 317. — Schmierapparat für 
Pumpen. J. Eglesham. Pat 77. 20. — Druck- 
windkessel für Pumpen. G. Wellner. L. 77. 
202. — Apparat zum Füllen der Druckwind- 
kessel mit Luft. Biehn, Meinicke u. Wolf. 



L. 78. 23. — Selbstthfttiger B^^ulinmgsapparat 
für den Luftinhalt der Windkessel. A. Dreyer. 
Pat. 81. *146. — Apparat zum Speisen von 
Windkessehi. L. Frobeen. Pat 8L *368. - 
Geliderter Tauchkolben für doppelwirkende Pam- 
pen. M. n. A. HalL Pat 85. *421. 
Pnmpeii. Pumpen u, Pumpstationen für Wasaerwetke 
¥erechiedenet Städte. 

— Ueber die Pumpen des Wasserwerks in BoniL 
V. Schneider. 75. 545. 

— Die Pumpen des Wasserwerks in Bradford. L 
Hajnis. L. 87. 40. 

— Worthington*B Pumpen für die Wasserwerke 
in Brooklyn. L. 77. 529. 

— Das FerraraPumpwerk. J. u. H. Gwynne. 
L. 74. 42. 

— Die Pumpstation des Wasserwerkes der Stadt 
Fürth. H. Kuli mann. L. 88. 799. 

— Die Pumpstation des städtischen Wasserwerks 
in Koblenz. E. Grahn. 86. 975. Taf . 22. 

-- Die Pumpen für das Wasserwerk in Lincoln. 
H. Teague. L. 87. 552. 

— Beschreibung der Pumpe des Wasserwerks zn 
Lynn. L. 74. 145. 75. 142. s. a. L. 77. 237. 
— • Die doppelt wirkenden yerticalen Plunger- 
pumpen des Wasserwerks Philadelphia. L. 76. 
652. 

— Versuche mit der neuen Pumpe des Wasser- 
werks zu PhOnizville. E. Brown. L. 74. 170. 

— Pumpe für die Hochdruckwasserversoigong 
von Providence. L. 76. 718. 

— Das Wasserpumpwerk für das Eisenweck 
Biesa. E. 8choll. L. 76. 123. 

— Die Pumpenanlage der Stadt Saigon. L 83. 
811. 

— Pumpwerk für Weston-Waterwoiks. Satborn, 
Davey & Co. L. 88. 407. 

— Kanalwasser-Pumpenanlage von Twickenbam. 

L. 80. 138. 
Pnzznolane« Verwendung bei WasserverBoigoxigs- 

bauten. M. Kovatsch. L. 88. 737. 



4|. 



({aelleB siehe Literatur u. Wasserversorgung. 



R. 



Begenfall u, meteorologt^che Verhältnisse. Die 

Begenfallcommission in England. 75. 740. — 
Ueber den Einfluss der Waldungen auf dieBegen- 
menge. L. Fautrart u. A. Sartlaux. L. 74. 
667. L. Fautrat L. 76. 689. — Beitrag zur 



Bestimmung des durch die Flüsse abgefOhrten 
Theiles der Niederschlagsmengen in den Floss- 
gebieten. Pralle. L. 77.200. — Ueber atmo- 
sphärische Niederschläge. Lueger. 81. 428. - 
Vertheilung des Ammoniaks in der Luft n. '^ 
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den meteorologischen Niederschlflgen. A. M ftn t z 
o. R Auher. L« 88. 166. — Der Veidunstongs- 
prooess, eine meteorologische Studie. R. lay- 
kowsky. L. 83. 168. — Tabelle der Wasser- 
dampfepannnngen , relativen Feuchtigkeiten u. 
Niederschlagshöhen der meteorologischen Sta- 
tionen MeerflbiiTg, Höchenschwand u. Mannheim 
von 1877 bis 1882. 84. 45. — Untersuchnngen 
über den Einflnss der physikalischen n. chemi- 
schen Eigenschalten des Bodens auf das Ver- 
dunstongsvermögen. C. Eser. L. 85. 529. — 
Beitrag zur Lösung der Frage über das Ver- 
hältniss zwischen Niederschlagsmenge u. Ab- 
flussmenge eines Flussgebietes. W. Plenkner. 
L. 86. 814 — Ergebnisse der meteorologischen 
Beobachtungen im Jahre 1886. W. v. Bezold. 
L. 88. 336. . 

— Der Bogenfall des Shuylkill River Beckens. 
H. P. M. B irkin bine. L. 76. 314. -- Die 
Sommerregenzeit Deutschlands. G.Hellmann. 
L. 77. 13. — Ueber Rogenkarten n. den Regen- 
fall in den Vereinigten Staaten. E. Loomis. 
L. 77. 200. 5d9. — Ueber den Regenlall an ver- 
schiedenen Orten der Erde mit Regenkarte n. 
Tabelle der mittleren jährlichen Regenhöhe. E. 
Loomis. L. 88. 227. — Beobachtungen über 
Regenlall u. Wasserabiaul in dem westfälischen 
Becken von 1866 bis 1880. R. Mi chaäli s. L. 83. 
168. 

— Die Hochwässer von 1875 u. die Wasserwirth- 
Schaft. J. G. Siemens. L. 76. 215. — üeber- 
schwemmnngen u. Wasserökonomie. G. J. 
Symons. L. 76. 316. — Das Hochwasser der 
Seine im März 1876. Beigrand u. Lemoine. 
L. 78. 409. — Ermittelung der Hochwasser- 
massen bei Gebirgsflüssen ans dem Nieder- 
Schlagsgebiete. Yodiska. L. 82. 788. — Ent- 
stehung u. Verlauf der Hochfluthen. 0. L n eg e r. 
L. 86. 92. 

Regenmesser« Selbstregistrirender Regenmesser. 
A. Frank. L. 84. 643. 

Regenwasser. Filter lür R^enwasser. C. Lam- 
port. Fat. 76. 124. — - Auffangapparat für 
Regenwasser. 0. Robert. L. 86. 760. — Apparat 
zum Sammeln, Filtriren u. Aufbewahren von 
R^enwaaser. R. Sayer. Fat. 88. ^1090. 

Regulatoren s. a. Hähne u. Ventile, Wasserverlust 
u. Wasserverschwendung. 

— Vorrichtung zurRegulirung des Wasserzufiusses. 
A. Sweet. Fat. 74. 756. — Abflussregulatoren 
für Wasserleitungen. R.W. F. Birch. Fat. 75. 
301. B. Roland u. J. Farmer. Fat. 75. 30L 
W. Fayton. Fat. 75. 657. — Diaphragma- 
legulator für Wasserleitungen. W. RLake. Fat. 
76. 423. — Regulirapparat für Zuleitungen des 
Wassers mit Filtrirvorrichtung. H. R. Newton. 



Fat. 77. 19. — Apparat zum Reguliren des 
Abflusses von Abwassern. 0. Rostosky. Fat. 
87. 896. 
Regulatoren. Apparate zur Oontrolirung u. Regulir- 
ung des Wasserverbrauchs. F. G. Fleury u. A. 
Tylor. Fat. 74. 45. — Regulir- u. Messapparate 
für Wasserabgabe. J. Jmray. Fat. 74. 668. — 
Apj)arat zur Vertheilung des Wassers u. zur 
Regulirung u. Oontrolirung seines- Durchflusses 
durch Rohre. 0. G. Wheeler. Fat. 74. 669. 

— Apparat zur Regulirung u. Ck)ntrolirung des 
Wasserverbrauchs. A. M. Olark. Fat. 74. 708. 

— Apparate zur Controle u. Regulirung des 
Ausflusses von Flüssigkeiten. R Boy eil. Fat. 
74. 795. — Apparate zum Messen, Reguliren u. 
Absperren von Flüssigkeiten. J. J. u. A. Tylor 
Fat. 75. 104. — Apparat, um das Ausströmen 
von Flüssigkeiten von entfernten Funkten aus 
zu unterbrechen, zu reguliren u. zu controliren 
F. Muratori u. E. Gros. Fat. 86. ♦357. 

— Selbstthätiger Wasserdruckregulator. W. Ben- 
nett Fat. 74. 149. — Apparat zur Regulirung 
des Druckes von Flüssigkeiten. A. M. Clark 
Fat. 75. 65. — Druckr^gulator für Hochdruck- 
Wasserleitungen. F. E. Lax. Fat. 82. •160. — 
Druckregulirungs- u. Entluftungs - Apparat für 
Hochdruckwasserleitungen. A. E i ch en a u e r. 
Fat. 82. ^872. — Druckregulirvorrichtung für 
Ansflusshähne an Hochdruckwasserleitungen. 
W. Weber. Fat, 88. ♦Söl. — Automatischer 
Druckregulator für den Abfluss von Flüssig- 
keiten u. Gasen. J. Morin, v. Effenterre 
u. F. Thiercelin. Fat. 88. *440. 

— Neuerungen an Wasserdruckregulatoren. L. 78. 
552. J. Howard. Fat. 77. 239. T. Melling. 
Fat. 77. 710. A. Schlapp. L. 79. 175. Ch. C. 
Bar ton. Fat. 80. •526. C. 0. Bar ton. Fat. 
80. ♦617. F. W. Clark. Fat. 83. *107. 

— Vorrichtung zum Regnliren des Wasserzuflusses 
zu Waterdosets u. anderen Vorrathsbehältem. 
W. Ross. Fat. 74. 795, s. a. Wassermesser. — 
Apparat für die Regulirung des Wasseiznflnsses 
zu Closeten. F. Charles. Fat. 75. 104. — 
Luftkessel, Ventil u. Regulator für Closets. H. 
Law. Fat. 77. 238. — Apparat zum Reguliren des 
Wasserzuflusses für Closets, Waschbecken u. 
dergl. W. White. Fat. 80. •780. 

Reinigung u« Beinhaltnng des Wassers s. a. Fil- 
tration, Kesselstein u. Spülung. 

— Die Verunreinigung der Flüsse, mit besonderer 
Beziehung auf die Wasserversorgung von Städten. 
J. Hogg. L. 76. 463. — Schädlichkeit des Gas- 
wassers für die Fischzucht A Wagner. L. 
76. 215. — Die Verunreinigung von Flüssen u. 
Bächen in hygienischerBeziehung. E. Reichard t. 
L. 76. 720. — Die Verunreinigung der Flüsse, 
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Baumeister. L. 76. 491, s. a. 77. 155. — 
Die Veranreinigang der Blasse n. amerikanische 
Beobachtungen darüber. Baumeister. 77. 
107. 137. — Die systematische Untersuchung 
über die Verunreinigung der Flüsse in Deutsch- 
land. 77. 155. 348. — lieber das Gesetz, die 
Verunreinigung u. Verstopfung von Wasserl&uf en 
betreffend, mit einer kuizen Uebersicht der ver- 
schiedenen .Quellen von Flussvemnreinigung. C. 
Higgins. L. 77. 414. — Die Ableitung städti- 
scher Kanalwasser in öffentliche Wasserlftufe 
im Verein für öffentliche Gesundheitspflege. 77. 
624. — Ueber Flüsseverunreinigung. 77. 569. 
576. 78. 30. 575. — Ueber Einleitung städti- 
schen Cloakenwassers in die Flüsse. Ranke. L. 
78. 23. — Zur Frage der Flussverunreinigung in 
Deutschland. 78. 276. Lent. L. 78. 235. — 
Zur Verunreinigung der Flüsse. 78. 458. F. 
Fischer. L. 78. 478. — Materialien zur Be- 
urtheilung der Frage über Zulässigkeit der Ein- 
mündung städtischer Cloakenwasser in die Flüsse. 
L. 79. 177. — Ursachen der Wasserverunreinig- 
ung u. deren Beseitigung. Tidy. L. 80. 654. 

— Die Verunreinigung der Flüsse durch Fabrik- 
abfalle. L. 83. 737. — Verunremigung der Flüsse 
durch Effluvien aus Kalifabriken. Weinlich. 
L. 88. 894. — Einfluss der industriellen Thätig- 
keit auf die Beschaffenheit des Flusswassers. 
Casparl. L. 86. 36. 389. — Ueber Flussver- 
unreinigungen, deren Ursachen, Nachweis, Beur- 
theilungu. Verhinderung. A. Fleck. L. 85. 172. 

BelBigung u. Beinhaltmig des Wassers. Die 
Verunreinigung der Leipziger Flüsse. 0. Bach. 
L. 76. 627. — Verunreinigung des Bodeflusses. 
B. Wankenroder. L. 76.651. Th. Pusch. 
L. 77. 647. — Die Verunreinigung der Stutt- 
garter Neckarwasserleitung. 79. 30. Sautter. 
L. 79. 92. — FluBSverunreinigungsfrage in Preus- 
sen. L. 81 435. — Ueber Veränderungen des 
Elbwassers durch Effluvien der Stassfurter In- 
dustrie. K. Kraut. L. 84. 124. ~ Die oiga- 
nischen Substanzen des Mainwassers bei Würz- 
burg, ein Beitrag zur Frage der Fl uss Verunreinig- 
ung. E. Moser. L. 87. 582. 

— Flussverunreinigung in Oumberland. L. 78. 72. 

— Ueber den Zustand der oberen Themse in Be- 
zug auf Verunreinigung durch Kanalwasser. L. 
78. 604. — Die Verunreinigung der Themse. 
W. Hope. L. 78. 632. — Die Flusswasserfrage 
in London. Tidy. 80.272. — Die Verunreinig- 
ung ^der Themse bei London durch Einleiten 
von Fäcalstoffen. L. 85. 306. — Die Flussrei- 
nigungs-Acte in England. Willi s-Burd. L. 85. 
337. 

— Die Verunreinigung der Seine bei Paris. G. 
Varren trapp. L. 76. 523. — Reinhaltung 



der Seine. A. D. Glay. L. 75. 828; Oommifisious- 
bericht. 76. 137; Ursachen der Verunreinigung. 
76. 142; Maassregeln zur Verhütung der Ver 
unreinigung. 76. 144. L. 77. 529. 85. 734. L. 86. 
606. L. Schrader. L. 86. 959. 
Beinigang n. Beinludtiiiig des Wassers. Die 
Desinfection des Flusswassers. Schumann. 
L. 76. 142. — Ueber die Maassregeln zur Bein- 
haltung der öffentlichen Gewässer. A. B ü r k U - 
Ziegler. L. 75. 745, s. a. 75. 803. — Reinhaltong 
der Flüsse. W. B. Williams on. Pat. 76. 816. 

— Ueber Flusswasserreinigung. 77. 706. — 
Ueber die Klärung von trübem Flusswasser. Lue 
ger. 85. ^441. 

— Selbstreinigung verunreinigter Flüsse. 76. 130. 

— Die Absorptionskraft des Bodens. E. Darr- 
well. L. 76. 629. — Selbstreinigung von Fluss- 
wasser durch freiwillige Oxydation von organi- 
schen Substanzen. Frank 1 and. 80. 356. - 
Ueber Selbstreinigung flieesender Gewässer. M. 
V. Pettenkofer. 81. 673. — Selbstreinigung 
natürlicher Gewässer. Fr. E hm ich. L. 85. 
477. L. 85. 815. — Zur Beurtheilung der Selbst 
reinigung der Flüsse. L. 83. 266. W. N. Hart 
ley. L. 83. 266. — Zur Frage der Selbstreinigang 
des Fluss- speciell des Oderwassers. 83. 630. 667. 

— Ueber die Selbstreinigung der durch Torfmoor- 
wasser verunreinigten Flüsse. W. N. Hartley. 
83. 807. — Ueber Selbstreinigung der Gewässer. 
F. Hueppe. 87. 89L 

— Ueber die Reinigung des Trinkwassers. Frank- 
land. L. 75. 343. •— Die Trinkwasser u. ihre 
Beinigung. L. Monfort. L. 75. 623. — Die 
Reinigung u. Klärung des Wassers. A. Le 
T e 1 li e r. L. 76. 215. — Ueber Wassenreinigang. 
Salbach. 76.573. E. Bohl ig. L. 78. 704. 

— Ueber die Conservirung von Trinkwasser. H. 
Schiff. L. 79. 92. — Ueber die Erzielung reinen 
Wassers. L. 83. 414. — Wasserreinigung för 
städtische Wasserversorgungen. Alb. Leeds. 
L. 87. 614. — Zur Filtration, Klärung oder Se- 
dimentirung des Trinkwassers. K ü m m e 1. 88. 363. 

— Verbesserung von Trinkwasser durch Kochen. 
E. Brücke. L. 76. 421. — Reinigung mittels 
Gentrifugalapparaten. P. Streculornm. L. 77. 
14. — Wirkung einer Durchlüftung des Wassere. 
Fink euer. 84. 330. — Ueber Leed's Wasser- 
reinigung durch künstliche Lüftung. Ludlow. 
L. 85. 36. — Ueber die Reinigung von Trink 
wasser durch Alaun. P. T. Austen u. F. A. 
Wilber. L. 85. 783. 

— Reinigungsanlage für Wasser. W. Heine. 
Pat 81. 148. — Lüftungsanlage des Charlotten 
burger Wasserwerks. F. K ab er. 88. •80. 

— Ueber die Reinigung von Wasser und die Ent- 
fernung der Mikroorganismen. P. T. Frank- 

le 
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land. L. 86. 638. — Ueber Elftren des Wassers 
durch Sedimentiren von Mikroorganismen. F. 
Ilueppe. 87. 502. 
Reinlgnng v. Beinhaltnng des Wassers« Reinig- 
ung des Wassers durch Eisenschwamm. G. 
Bischoff. 74. 27. L. 74. 40. Pat. 77. 710. — 
Reinigung des Wassers mit Soda. J. A. Wank- 
Iyn. Pat. 76. 87. — Reinigung mit kohlen- 
saurem Kalk. 0. T. Morgan u. O. R Mol- 
ch ft r e k. Pat 76. 817. -- Die Entgypsung des 
Wassers durch Oxalsäuren Bar3rt A n th o n. L. 
76. 854. — Wasierreinigung mittels Späth- oder 
Magneteisensteina T. Spencer. Pat. 76. 524. 

— Reinigung mittels Bischoff's Eisenschwamm- 
filter. Levin. 79. 681. — Ueber Behandlung 
des Wassers mit ^sen. L. 88. 228. — Wasser- 
reinigung mit Kalk u. Soda. 0. Binder. L. 
88. 549. 

— Methode zum Reinigen u. Weichmachen des 
Wassers. F. A. Paget. Pat. 74. 835. — Weich- 
machen yon hartem Wasser. L. 76. 651. — - 
Ueber das Weichmachen u. Reinigen des Wassers 
nach B^renger u. Stingel's Methode. W. Hal- 
mann. L. 76. 214. K. Möller. L. 77. 13. W. 
Barley. L. 77. 55. — Weichmachen u. Reinigen 
des Wassers, J.H.Porter. L.77.14 — Wank- 
1 y n's Methode zum Weichmachen von bleibend 
hartem Wasser. L. 77. 15. 

— Die Verunreinigung des Wassers n. dessen 
Reinigung zu Farbzwecken. G. 0. Jarmain. L. 
76. 690. — Wasserreinigung für Brauereizwecke. 
E. Dixon. Pat. 85. 634. — Die Reinigung des 
Wassers, mit Berücksichtigung seiner Verwend- 
ung in der Textilindustrie. £. v. Gochen- 
h aasen. L. 86. 818. — Die Aufbereitung des 
Wassers zu gewerblichen Zwecken. G. Nimax. 
L. 88. 799. 

— Wasserreinignngsanlage zur Weichmachung u. 
Klärung für alle industriellen Zwecke, System 
Pichler u. Sedlaczek. L. 83. 266. 

— Reinigung fetthaltigen Condensationswassers 
für Kesselspeisewasser. J. Stingl. L. 76. 651. 

— Ueber die Reinigung des Kesselspeisewassers 
nach E. de Haön's u. E. Bohlig's Verfahren. F. 
Fischer. L. 77. 746. — Ueber Dampfkessel- 
speisewasser u. das Verhalten von Zink als 
Mittel gegen den Kesselstein. Ziurek. L. 78. 
138. — Reinigung von Kesselspeisewasser. J. 
Frost. Pat. 78. 239. ^ Reinigung magnesia- 
haltiger Wasser zum Speisen von Dampfkesseln. 
R. Gflnsberg. L. 78. 705. — Reinigung des 
Speisewassers mit Magnesia unter Bezugnahme 
der Einwirkung des Chlormagnesiums auf die 
Dampfkessel. Ed. Bohlig. L. 79. 827. Pat 82. 
•536. Pat 85. 634. >- Reinigung des Kessel- 
speisewassers mittels Schwefelbaryum. K. u. Th. 



Möller. Pat 81. 100. — Die Reinigung des 
Wassers für die Speisung der Damp&essel u. 
die Anwendung yon Filtem zu diesem Zwecke. 
P. B a r n e 8. L. 88. 339. — - Reinigung von Dampf - 
kessel-SpelsewassermittelsMagnesia. G.O.H ey n e. 
L. 83. 621. Pat. 82. ^536. Pat 85. 634. — Die 
Reinigung der Kesselwasser. Delebecque. L. 
85. 447. — Reinigung von Dampfkesselspeise- 
wasser. G. Nott Pat 86. ^634. — Ueber die 
Reinigung des Kesselspeisewassen mittels Aetz- 
kalk u. Soda. W. Gyssling. 88. ♦294. s. a. O. 
Binder. L. 88. 549. 
Beinlgung n. Beinhaltung des Wassers. Klar- 
ung von Abfall Wasser mittels Kalk, schwefel- 
sauren Eisenozyd u. Magnesiumsulfat. R. Goo- 
dall. Pat 74. 729; mittels Gaskalk u. Schwefel- 
säure. R. Goodall. Pat 75. 882. — Die Des- 
infection der Abfall wasser. J. 0. Mellis. 75. 
740. — Desinfection der Spüljauche. L. 75. 745. 

— Desinfection yon unreinem Wasser. J.Box. 
Pat. 76. 123. — Reinigung von Kanal wasser. 
G. Rydill. Pat 76. 215. S. Halsworth, 
Armley u. R. Bailes. Pat 76. 216. W. 
Shelford. L. 76. 316. — Chemische Reinigung 
des Kanal wassere nach Knab. Ph. Delahay.' 
L. 77. 235. — Chemische Reinigung der Kanal- 
wasser. C. N. Bazalgette. h. 77. 307. — Die 
Behandlung der industriellen n. Kanal- Wasser. 
A. G^rardin. L. 77. 414. — Behandlung von 
Kanalwasser. F. Hill e. Pat 77. 676. — Kanal- 
wasserreinigung durch Eisenschwamm. G. Bi- 
schoff. Pat. 77. 710. — Kanal Wasserreinigung 
nach Whitthread. A. Petermann. L. 78. 108. 

— Desinfection von Kanal wasser. J. W. Slater. 
Pat. 78. 238. — Reinigung von Kanalwasser. J. 
Frost Pat 78. 239. — Reinigung u. Verwerth- 
ung der Kanalwasser nach Scott L. 78. 520. — 
Desinfeetionsverfahren. Friedrich. L. 79. 540. 

— Ueber das Max Friedrich'sche Desinfeetions- 
verfahren. Kretschmer. 79.673. Seh mezer. 
79. 676. H. A. Richter. L. 80. 23. Hüll- 
mann. L. 80. 187. — Reinigung der Abfall- 
wasser. E. Reichardt L. 80. 51. — Reinig- 
ung von ammoniakalischen Abfallflüssigkeiten 
unter Gewinnung des Ammoniaks u. der Düng- 
stoffe. Th. Richters u. L. Hagen. Pat 82. 
26. — Verfahren zur Desinfection u. Reinigung 
von Abwassern. B. Röber. Pat 82. 90. ~ 
Reinigung von Kanalisationsabwassem. Fr. P e t r i. 
Pat 88. 234. — • Reinigung von fauligem Abfluss- 
wasser aller Art. J.König. L. 83. 876. — Ver- 
fahren zur Desinfection u. Klfirung von Wasser. 
E. Reidemeister. Pat 88. 501. — Die Petri- 
sche Methode zur Reinigung st&dtischer Kanal- 
wasser. 0. Peschke. L. 84. 164. O. Perchke. 
L. 84. 730. — Zur Reinigung der Spüljauche. 
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M. Knauf f. L. 85. 338. — Ueber die Klflning 
von Kanalwasser. Gsell. 85. 654. — Vorreinig^ 
ung von AbfluBSwassem. H. Oppermann. Fat. 

85. 871. — Ueber die Prindpien u. die Grenien 
der Beinigong von fauligen u. fäulnissffthigen 
Schmuizwassem. J. König. L. 86. 92. 151. — 
Reinigung von Abwassern. M. Nahnsen. Fat 

86. 313. — Zur Frage der Desinficirung fliessen- 
der Siel Wasser. F. Grauer. L. 86. 552. — - Zur 
Selbstreinigungder Schmutzwasser. Ale x.M filier. 
L. 86. 760. — Die Reinigung der stttdtischen 
Abwasser auf der Versammlung des Vereins für 
Gesundheitspflege. 86. 791. — Reinigung u. Ver- 
wendung von Sielwasser. D e f o ss e. L. 86. 813. 
— Reinigung von Abwassern u. Einrichtung 
hiezu. W. Massey-Mainwaring u. J. Ed- 
munds. Fat. 87. *138. — Ueber die Behand- 
lung der Abwasser von Stftdten. Tidy. L. 87. 
170. — Das Kanalwasser- Reinigungsverfahren 
von Müller & Co. 87. 307. — Das Röckner- 
Rothe'sche Verfahren zur Reinigung städtischer 
u. gewerblicher Abwasser. W. Rot he. L. 87. 
1175. — Zur Frage der Klärung der städtischen 
Abwasser. 88. 943. 

Reinigung n« ReinliAltang des Wassers« Reinigung 
von Wasch- u . Farbwassem. 0. J. W o 1 1 a s t o n. 
Fat. 76. 691. — Reinigung der Brennereiab- 
wasser. Luhe u. Egernuss. L. 77. 82. — 
Verfahren u. Einrichtungen zur Reinigung der 
Abfallwasser aus Zuckerfabriken. W. K n a u er. 
Fat. 82. ^267. — Laboratoriumsversuche über 
die Klärung der Abfallwasser von Färbereien. E. 
Hankel. L. 84. 730. 

— Desinfectionsflüssigkeit. B. F. Weatherdon. 
Fat. 76.87. — Desinfectionsmittel. H.L.Jones. 
Fat. 76. 216. 

— Behandlung des Kanalwassers in England. 78. 
84. — Bericht über die Reinigung der Kanal- 
wasser der Stadt Reims. Durand-Glay. L. 
78. 578. — Klärung u. Desinfection der Kanal- 
wasser in Faris mit Aluminiumsulfat. G ag n an t. 
L. 78. 108. L. 79. 177. — Ueber die Reinigung 
der Kanalwasser von Verviers. F. u. E. F u t z e y s. 
L. 85. 172. — Die Versuchsanlage der Firma 
Krupp zur Reinigung der Hausabwasser. L. 85. 
815. ~ Vorschläge zur Reinigung des Londoner 
Kanalwassers. Bazalgette. L. 85. 920. — Die 
Reinigung des Abwassers von London. Garbe. 
L. 86. 606. — Die Reinigung städtischer Ab- 
wasser zu Essen, insbesondere mittels des 
Röckner-Rothe'schen Verfahrens. Wiebe. L. 

87. 471. — Die Klärbeckenanlage in Wiesbaden. 
J. Brix. L. 87. 1083. 1106. L. 88. 191. — Klär- 
anläge für die Kanalisation von Dortmund. Marx. 
L. 88. 191. 



Beinignngsapparate« Apparat zum Messen der 
Klärung des Wassers. Salb ach. 77. 545. Taf. 
4 u; 5. — Apparate zum Ellären von FlfiBaig" 
keiten. 0. Röckner. Fat.83.*664. Lntteroth 
& Go. Fat. 86. *817. G. Sagasser. Fat 87 
•173. — Apparat zum Klären von Wasser. Fr. 
Fichler u. G. Sedlazek. Fat 84. *5dt - 
Vorrichtung zum Klären von Flüssigkeiten doich 
Decantirung. F. Glaser. Fat 87. *868. — Ap^ 
parate zur Klärung von Trinkwasser. L. 88.497. 

— Apparat zum Reinigen mittels Reagentien n. 
Filtriren. W. L. Wise. Fat 75. 626. — Apparat 
zur Reinigung des Wassers. J. H. Johnson. 
Fat 77. 238. — Apparat zur chemischen n. me- 
chanischen Reinigung des Wassers. K. a. Tb 
Möller. Fat 82. »344. — Triebwerk für Waeser 
durchluftung. £. Kremer. Fat 85. *359. - 
Wasseneinigungsapparate, System Howatsoa 
L. 87. 6Ö2. 

— Apparat zum Weichmachen des Wassers. 
Maignen. L. 85. 171. — Stanhope's Apparat 
zum Weichmachen des Wassers. 86. 475. — 
Apparate zur Reinigung u. Klärung des Wassers 
für industrielle Zwecke. F. Gaillet L. 88. 
497. 

— Apparat zum Reinigen des Speisewassers für 
Dampfkessel. M. Nolden. 74. 775. Fat 74. 638. 
— Der Nolden'sche Apparat zur Reinigung des 
Speisewassers fflr Dampfkessel 76. 163. Gyes- 
ling. 76. 170. — Apparat zur Wasserreinigcmg 
mittels eines Gemenges von Magnesia u. Säge^ 
spähnen. E. Bohlig u. G. 0. Heyne. Fat 8S. 
•536. Fat 85. 634. — Vorrichtung zur Reinig 
ung des Speisewassers fOr Dampfkessel. Hecht 
u. Koppe. Fat 85. *480. — Apparat zur Rei- 
nigung von Dampfkesselspeisewasser. G. Nott 
Fat 85. *634. — Apparat zur Absdieidung aller 
Luftarten etc. aus mit Magnesia gereinlglen 
Speisewassem. £. Bohl ig. Fat 87. *1138. - 
Mischgef äss zur Reinigung von Dampkesselspeise- 
Wasser. A. Dehne. Fat 88. •921. 

— Einrichtung zur Entsäuerung u. Klärung der 
Grubenwasser in SteinkohlengrubeiL Zörner. 
L. 87. 231. 

— Apparat zum Reinigen von Abfallwassem. J 
M'Insyre. Fat 75. 684, — Apparat zum Schei- 
den der festen u. flüssigen Bestandtheile eineg 
Kanalwassers. W. Webb. Fat 77. 710. H. 
Wallmann. Fat 84. •532. — Apparat mr 
Reinigung der Abfallwasser von Städten u. ge- 
werblichen Anlagen, System ROckner. L. 84. 
891. — Apparate zur Behandlung von Sielwassem. 
J. Duncan. Fat 85. 176. — Vorrichtung wr 
Reinigung von Abwassern mittels Decastiraiig. 
M. Rotten. Fat 85. ^570. — Vorrichtung fom 
Vertheilen von Fällreagentien in zu reinigendem 
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Wasser. P. Maignen. Pat. 86. •790. — Ap- 
parat zum Regoliren des Zasatzes von Fäll- 
reagentien fflr zu reinigende Abwasser. F. M ü II e r 
& Co. Pat 86. •öGl. — Messvorrichtung fflr 
Fallreagentien sar Beinigong von Abwassern. 
Ed. Walther. Pat. 87. *173. — Apparat zar 
Desinfection der Abwasser. F. Beeves. Pat. 

88. •Km. 
Reservoire s. a. Cisteme a. Heber. Betonein- 
wölbong von WasserbehJÜteni. F. Ountz. L. 82. 
152. — üeber eingedeckte Wasserbehälter. L. 88. 
266. — Erfahrungen bei Erbaanngen eines Wasser- 
sammelbehftlters ans Beton. E. Winter. 88. 
•567. 611. Gill. 88. 612. — Hochreservoir. 
O. Intze. Pat. 84. 247. -- lieber die Anwend- 
ung von Wasserreservoiren aas Blei. W. B. 
Nichols. L. 84. 358. — üeber eiserne Wasse^ 
behAlter. Forchheimer. 84. •705. TAf. 2 a. 8. 

— Vergleich der Gewichte von Wasserbehältern 
n. Kosten von Wasserthflnnen bei Anwendung 
flacher, hängender u. stützender Behälterboden. 
Forchheimer. 84. 716. — Drackreservoire fflr 
Hausleitungen. G. Stumpl 85. •828. — Zur 
Verwendung von verzinktem Eisenblech fflr 
Wasserbehälter. F. P. Venable. L. 85. 788. 

— Wasserbehälter fflr Haushaltungen. J. Kr i s c h. 
Pat 88. *162. 

— Ueber Blitzableiter fflr Hochreservoire. 80. 618. 

— Selbstthäiiger Fflllapparat fflr Beservoire. A. 
Härle. L. 76. 668. 

— Bogistrirapparat fflr die Wasserstände in Be- 
hältern. Bailey. L. 78. 726. — Apparat zur 
elektrischen Begistrimng des Wasserstandes in 
Beservoiren. DuMoncel. 80. 718. — Wasser- 
standsanzeiger fflr Beservoire. F. Leclerc. L. 81. 
94. — Hydraulischer Apparat zur Begistrimng 
des jeweiligen FflllungsgnMles von Wasserbehäl- 
tern. Ph. 0. Oechelhäuser. Pat 88. •467. 

— Dammbruch des grossen Wasserreservoirs bei 
Williamsburg in Massachusets. L. 74. 490. — 
Brach eines Beservoirs in Woroester. 76. 199. 
•— Brach eines Wasserreservoirs. Th. EUis, 
D. Green u. W. Wilson. L. 77. 56. — Der 
Einsturz der Beservoirmauer bei Penr^ux im 
Habrathaie. Biedel 88. •Ud. — Brach des 
Wasserreservoirs in Galais. L. 88. 408. — Der 
Zusammenbrach des Hochreservoira der Wasser- 
leitung der Stadt Haag. M. v. Pichler. 84. 
•155. L. 84. 125. — Einsturz eines Beservoire 
der Zflricher Wasserleitung. 86. 510. 588. — 
Zerstörung eiserner Wasserbehälter in Amerika. 
88. 544. — Brach des Wasserbehälters in Mon- 
treux. 88. 1064. 

— Beparatur eines Standrohrs des Wasserwerks 
zu Philadelphia. L. 76. 628. — Ausbesserang 



von Wasserbehältem ohne Entleeren derselben. 

87. •866. 

Beservoire. Das Beservoir des Wasserwerks der 
Stadt Bemburg. 76. 21. — Der Wasserthurm, 
Drack- oder Standrohr, als Beservoir in Blooming- 
ton. H. M. P. Birkinbine. L. 76. 84. — Das 
Beservoir im bösen Loch bei Eomotan. A. B. H ar - 
lach er. L. 76. 815. ^ Beservoir von Bio-Bimac. 
L. 77. 527. — Das Beservoir zu Montrouge bei Paris. 
L. 78. 286. — Die Beservoirbauten bei Perr^ 
gaux im Habrathaie und der Grand ihres Ein- 
sturzes. Biedel. 88. •HS. — Das Hochreser- 
voir der Stadt Halle. Lohausen. L. 82. 788. 

— Bau des Wassersammelbehälters fflr das 
Wasserwerk in Wiesbaden. E. Dyckerhoff. 

88. 650. ^ Das Beservoir zu Villejuif. L. 88. 
787. — Das Hochreservoir der Charlottenburger 
Wasserwerke. Pinkenburg. L. 87. 681. — 
Die Beservoire zur Wasserversorgung von Edin- 
buig. 88. •51. — Die Wasserbehälter verschie- 
dener Wasserwerke. L. 88, 407. — Hochbehälter 
aus Beton fflr die Wasserversorgung der Städte 
Nflrabeig» Bünden u. Linz a. Bh. E. Dycker- 
hoff. 88. *760. ♦762. ♦765. 

Bespfratloiisapparate siehe Feuerlöschwesen. 

Rieselfelder siehe Städtereinigung. 

Bohrbmch siehe Bohrleitung u. im Ortsregister. 

Rotare s. a. Strahlrohre u. Bohrleitung sowie im Be- 
gister fflr Beleuchtungswesen. — Die Einführang 
von Bohrnormalien in Amerika, die Abmes- 
sungen gusseiserner Flanschrohrverbindungen. 0. 
Leonhardt. 88. ♦792. •908. — Bohraormalien 
s. a. Bohre im Begister fflr Beleuchtungswesen. 

— Composition zur Darstellung von Bohren für 
Wasserdrackleitungen etc. J. Fottrell. 74.780. 

— Bohre fflr alkalische u. saure Flflssigkeiten« 
J. Fottrell. 75. 65. — Wasserrohre fflr Haus- 
leitungen. Fischer. 76. 98. — Das Verhalten 
der Wasserleitungsrohre. F. Fischer. 76.304. 
L. 76. 214. — Bohre aus thierischen Häuten 
fflr Wasserleitungen. F. Fischer. 76. 805. — 
Material u. Dimensionen von Privatleitungsrohren 
nach H. W. Bicbaids. A. Frank. 86. 602. 

— Ueber die Bohre auf der Wiener Weltausstellung. 
Herrmann Sternberg. L. 74. 728. — Die 
Bohrindustrie auf der Weltausstellung in Phila- 
delphia. H. Grote. L. 77. 41. — Die Bohr- 
fabrikation auf der Pariser Weltausstellung. C. 
Lang. 79. 168. 

— Aapha/f röhre fflr Wasserleitung. Haeusel. L. 
76. 689. — Proben mit Asphaltrohren zu Wassel^ 
leitungen. 78. 714. 

— BMrohre. Ueber die erforderliche Beschaffen- 
heit der Bleirohre fflr Wasserleitungen. 88. 



748. 



Digitized by 



Google 



320 



WassenreraoTgang. — L Sachregister. 



Bohre« ß/ei'rohre. 

— Verhalten gegen Wasser. L. 74. 144. 272. 
Salbach. 74.141. Baiard. L. 74. 665. Fordos. 
L. 74. 666. F. Fischer. 76. 307. — Die Oor- 
rofiion von Blei durch Wasser der New River- 
Company. 0. Bischoff. L. 77. 376. — Ueber 
den Einfluss des Wassers auf Bleirohre. £. R e i ch- 
hardt L. 80. 52. W. R. Nichols. L. 84. 
358. — Ursache n. Beseitigang des Bleiangriffs 
durch Leitangswasser. C. Hey er. L. 88. 
918. 

— Einwirkung verschiedener Substanzen u. Bau- 
materialien auf Bleirohre. A. Rosselt. L. 80. 
349. — Zerstörung von Bleirohren durch Mörtel 
u. Gement. L. 80. 589. — Zerstörupg der Blei- 
rohre durch Cementmörtel. W. Kflmmel. L. 
80. 446. A. Tom ei. L. 80. 720. M. Bam- 
berg er. L. 82. 561. — Verhalten von Blei- 
rohren in Mörtel u. Erdreich. Knorre. L. 87. 
798.— Ueber die CJorrosion von Bleirohren, welche 
in Mauerwerk oder Erde liegen. G.v. Knorre. 
L. 88. 262. 

— Zur Frage der Verwendung von Bleirohren f flr 
Wasserleitungen. 0. Reichardt L. 77. 413. 
A. He gen er. 85. 615. Grahn. 87. 166. 167. 
Rautert. 87. 167. H. Bunte. 87. 168. 

— Cemenfrohre. Darstellung von Cementrohren. L. 
77. 41. Fahrenwald. L. 75. 374. Aigner. 
L. 76. 491. — Verhalten der Cementrohre g^^n 
Wasser. F.Fischer. 76. 306. — Cementrohre 
auf der Pariser Weltausstellung. 79. 288. — 
Maschine zum Modelliren von Bohren aus Gement, 
Gyps oder Thon. E. Malgat. Fat. 81. *544. 

— Transportabler eiserner Formkern zur Her- 
stellung von Kanalisationsrohren aus Gement. J. 
Grether. Fat. 82. 458. 

— Eisenrohre. Verhalten gegen Wasser. F. F i scher. 
76. 312. — Rohre aus Eisen- u. aus Stahlblech 
für Wasserleitungen. 79. 161. — Ueber die 
Verwendung getheerter, sog. asphaltirter guss- 
eisemer Rohre zu Wasserleitungszwecken. W. 
T hörner. 85. *513. Ueber Rohre aus Guss- 
eisen u« ihre Muffenverhttltnisse. A.Hegen er. 
85. 613. Hasse. 85. 620. — Zur Frage der 
Verwendbarkeit schmiedeeiserner Rohre bei 
Wasserleitungen. G. Friedrich. 85.714. Taf. 
7 u. 8. 

• Verhalten galvanisirter Eisenrohre gegen 
Wasser. F. P. Venable. L. 85. 783. — Einfluss 
des Bodens auf galvanisirte Rohre. Klön ne. 84. 
847. Bischoff. 87. 1066. Ruoff. 87.1066. 

— Einwirkung von weichem Wasser auf galvani- 
sirte Eisenrohre. R. Nichols u. Rüssel. L. 
88. 745. 

— Zur Frage der Verwendung verzinkter Eisen- 
rohre far Wasserleitungen. 84. 89. A. Ehr- 



hardt. 84. 159. A.Cluss.L.84.673. Reuther. 
84. 846. Grohmann. 86. 7. Müller. 85. 
838. Rautert 85. 841. Hegener. 85. 842, 
s. a. 85. 874. 86. 506. v. Ehman. 87. 62. 
W. Ripley Nichols. 87. 65 102. — Erfahr- 
ungen a. Versuche über die Verwendung von 
verzinkten Eisenrohren für Wasserleitungen. H. 
Bunte. 87. 61. 102. 127. Rautert 87. 163. 
167. Feldmann. 87. 164. Grahn. 87. 165. 
Bohre« Geearohre. 

— Glasgefütterte Eisenrohre. G. Rhymer. Fat 
74. 27. L. 76. 629. 

— Zur Verwendung verzinnter schmiedeisemer 
Rohre für Wasserleitungen. 76. 887. 359. 

— Olasrohre. Verhalten gegen Wasser. F.Fischer. 
76. 306. 

•— A/ffcyMrcAaroAre für Wasserleitungen. F.Fischer. 
76. 305. 

— Holzrohre für Wasserleitungen. F. Fischer. 
76. 305. — Hölseme Wasserleitungsrohre in 
grösseren Dimensionen. L.88. *548. 

— Kupferrohre. Verhalten gegen Wasser. E. Rei- 
chardt L. 74. 43. 343. F. Fischer. 76.306. 

— Papierrohre für Wasserleitungen. F. Fischer. 
76. 305. Klönne. 84. 847. 

— Stein- u. Thonrahre. Steinrohre für Wasserleit- 
ungen. F. Fischer. 76. 305. — Thonrobreu. 
Steingutrohre auf der Pariser WeltausstellnAg. 
0. Lang. 79. 129.130. — Verhalten von Thon 
röhren gegen Wasser. F. Fischer. 76. 306. 

— Anwendung von Thonrohren für DnK^leit- 
ungen. L. 79. 478. L. 84. 504. Leonhardi 
78. 337. — Ueber das Verhalten von Thonrohren 
bei Leitungen unter Druck. B. Lebert L. 81. 
770. 

— Unkrohre. Verhalten gegen Wasser. F. Fischer 
76. 306. A. J. 0. Snyders. L. 78. 55L 

— Zinnrohre. Verhalten gegen Wasser. F.Fischer. 
76. 306. 

— Zinnrohre mit B/eimantei, Anwendung für Wasser- 
leitungen. B. Salb ach. 74. 141, s. a. 75. 804 
866. — Die Belastungsgrenze von sog. Mantel- 
rohren. A. Thiem. 76.201. — Verhaltengegen 
Wasser. F. Fischer. 76. 310. 311. — Verhalten 
beim Biegen. 76. 337. 

Bohrleitiuig s. a. Schlauch u. Wasserdruck, sowie 
im Register für Beleuchtungswesen. — üeber 
die Ehiwirkung von Wasser auf Leitungen ans 
verschiedenen Metallen siehe Analyse u. Rohre. 

— Anschluss der Blitzableiter siehe diese im 
Register für Beleuchtungswesen. 

— Der Hauptrohrstrang der Wasserldtung von 
Königsberg. 0. Leonhardt. L. 88. 168. - 
Texas Greek-Rohrleitung u. Aqu&duct nach H. 
Smith jun. 0. Iben. 85. 469. — Das Vertheü- 
nngssystem der Bostoner Wasserwerke. 86. •724. 
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Rohrleltang, •Graphische Bestimmung der hydrau- 
lischen Druckhohe, Ausflussgeschwindigkeitu. Aus- 
flnssseit von FlOssigkeiten aus heliebig gestal- 
teten Gef&ssen. R. Pro 11. L. 74. 667. — Ueber 
den Ausfluss des Wassers aus einem Gefässe, in 
welches mehrere Rohre münden. C.Th. Meyer. 
L. 75, 656. L. 76. 61. — Ausfluss des Wassers 
durch verschieden gestaltete Mundstücke. J. 
Brownlee. L. 76. 214. — Ueber den Ausfluss 
des Wassers aus einem Gtefässe unter Beachtung 
des Arbeitsverlustes durch den freien Fall des 
Wassers. 0. Th. Meyer. L. 78. 480. 551. — 
Ueber die Veränderlichkeit des Wasserausflusses 
mit der Temperatur. Isherwood. L. 79. 173. 

— Ueber das Strömen des Wassers durch be- 
liebig gebogene Rohre. A. Sartori. L. 85. 
172. — Untersuchungen über den Durchfluss 
von Wasser durch verschiedene runde Mund- 
stücke und Ringe von H. Smith jun. O. Iben. 
85. •438. — Ueber den Ausfluss von Wasser 
durch kleine kreisförmige Oefifnungen. O. Gu- 
sin de. L. 85. 756. — Experimentaluntersuch- 
nngen über die Ausflussgeschwindigkeit von 
Flüssigkeiten durch eine OefFnung in dünner 
Wand. T. Yautier. L. 88. 883. — ^ Ausfluss 
einer Flüssigkeit in einem starren Rohre. T. 
Malosse. L. 88. 948. 

— Die Bewegung des Wassers in Rohren. Ch. G. 
Dar räch. 79. 236. — Die Formeln über die 
Bewegung des Wassers in Rohren. A. Frank. 
L. 81. 435. — Versuche über die Bewegung des 
Wassers in Rohren, speciell in Syphons. W. 
Vodiöka. 85. »163. — Einrichtung an Wasser- 
leitungsrohren, um Bewegungen des in denselben 
befindlichen Wassers anzuzeigen. A. Kieker. 
Pat. 88. *851. 

— Tabelle über den Widerstand des Wassers in 
geraden cylindrischen Rohren. L. 75. 414. — 
Reibnngswiderstftnde in der Druckrohrleitung. 
V. Schneider. 75. 546. — Beobachtungen von 
Widerstandscoäfflcienten bei der Bewegung des 
Wassers in Rohren. Diis sei hoff. L. 80. 51. 

— Rohrreibungswiderstände. L. 81. 329. — Zur 
Frage der Reibungsverluste in Rohrleitungen. 
85. 168. 

— Versuche von Druckbeobachtungen bei Beweg- 
ung des Wassers in Rohren. V. Schneider. 
L. 76. 215. — Ueber die Erhaltung eines gleich- 
massigen Druckes in Wasserleitungsrohren. St. 
Alley. L. 79. 758. Ueber DruckhOhenverluste 
in geschlossenen Rohrleitungen. 80. 361. 0. 
Iben. 80. 533. 581. Taf. 7, s. a. Berichtigung. 

80. 594. L. 80. 850. Thiem. 80. 586. 0. 
Vogt. 80. *758. — Ueber Druckverluste in 
Rohrleitungen. Lueger. 81. 158. Berichtigung. 

81. 296. — Instruction zur Feststellung der Druck- 
Genend-Beg. s. Joarn. f. Oasbel. n. WMsenren. 



höhenverluste in geschlossenen eisernen Rohr- 
leitungen. 88. 729. — Druckhöhenverlust in 
alten Rohrleitungen. 0. Iben. 88. *846. 
Bohrleitiing. Ueber Diagramme für Wasserleit- 
ungsrohre. J. S ch m i d t. 77. 45. — Berechnung der 
Rohrweiten für Wasserleitungen. Löffel. L. 78. 
521. — Zur Ergiebigkeitsbestimmung von Rohr- 
leitungen. A. Thiem. 78.668. — Zur Berech- 
nung von Rohrleitungen mit offenem Wasser- 
spiegel. E. Schmitt. L. 79. 790. -- Ueber 
graphische Durchmesserbestimmung von Wasser- 
leitungen. A. Thiem. 85. ♦748. — Berech- 
nung offener u. gedeckter Kanäle u. Rohrleit- 
ungen nach einem neuen einheitlichen System 
mittels logarithmographischer Tabellen. Alb. 
Frank. 86. 258. 290. 322. Taf. 8—16. 

— Apparat zum Ausgleichen des Wasserschlags 
in Rohrleitungen. 0. W. Base 11. Pat 80. 618. 
— Ueber die Stösse des hydraulischen Widders in 
den Leitungen. J. Micha ud. L. 82. 53. — 
Das Manometer bei der Bestimmung der hydrau- 
lischen Stösse bei Wasserleitungen. 0. Leon- 
hardt. L. 83. 230. 

— Sangwirkung in Hauswasserleitungen, Dietrich. 
86. 447. — Versuche über die saugende Wirk- 
ung conisch divergenter Ansatzrohre. J. Thiem e. 
L. 86. 848. 

— Wagen zum Verl^^n grosser Gussrohre. 79. 
71. — Die Herstellung von Wasserleitungen in 
Privathäusem. W. White. L. 81. 48. — Zapf- 
vorrichtung mit Reservoir für Hauswasserleitun- 
gen. A. Dumas. Pat. 83. *665. — Vorrichtung 
zum Zurückhalten von Unreinigkeiten im Wasser 
bei Wasserleitungen. Th. Kroger. Pat. 84. 
•531. — Die Wasserleitung im Wohngebäude. W. 
Beielstein. L. 85. 172. 447. — Ueber Wasser- 
kraft unter hohen Pressungen u. schmiedeiseme 
Wasserleitungen nach H. Smith jr. 0. Iben. 85. 
♦437. 467. — Ueber Rohrlegung. A. Hegen er. 
85. 613. Hasse. 85. 620. Hörn. 85. 62L — 
Ueber die Erdarbeiten bei Rohrlegung. A. He- 
ge ner. 85. 616. — Ueber den Anschluss von 
Closets an Hochdruckwasserleitungen. Müller. 
85. *842. Hegener. 85. 844. Rautert. 85. 
845. Happach. 85. 846, s. a. 85. 875. ~ 
Druckleitung des Wassers auf ungewöhnliche 
Höhe. L. 87. 200. — Sicherheitsvorrichtung für 
Hauswasserleitungen. A. Knipschild. Pat. 88. 
•681. — Einrichtung zur Entnahme von Wasser 
aus Hauswasserleitungen. F. Br e n n e r v. B r e n- 
nerberg. Pat. 88. ♦852. 

— Wasserleitungen unter Wasser. H. Janssen. 
74. 495 mit 2 Tafeln. — Athmungs- u. Beleucht- 
ungs - Apparate für Arbeiten unter Wasser. 
Rouquayrol-Denayrouze. 75. ♦878. — Re- 
spirations - Apparate. Monnier. 77. 67. Th. 
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Schwann. 80. 720. — Versuche mit Athmungs- 
u. Belenchtungs- Apparaten. J. Waydowicz. 
L. 78.552. — Die Rohrnnterfühningen des Regens- 
burger Wasserwerkes durch die Donau u. den 
Regen. A.Thiem.L.77.168. Gruneru.Thiem. 
L. 78. 307. •— Resultate von Taucherarbeiten 
bei Herstellung grösserer Leitungen unter Wasser. 
H. Grüner. 80. 19. — Reparaturen an unter 
Wasser liegenden Flanschrohrleitungen. E.R u of f 
86. 203. Tal 4. — Zur Unterfahrung von Rohr 
leitungen (Dflckerrohren). Anwendung von Hebe- 
rohren. 86. *866. — Das Dückerrohr zwischen 
Rothenburgsort u. Insel Kaltehofe, Hamburg. 
8. A. Samuelson. L. 88. 799. 
Rolirleitung. Asphaltrohrleitung. Häusel. L.76. 
689. — Muffendichtung fürS'teingutrohre. Ch. T. 
Liernur. Pat 82. •307. — Compensations- 
dichtung für Thonrohrleitungen. Neukomm, 
Sillö & Co. Pat. 83. MöS. — Verdichtungs- 
lager für Oement- u. Thonrohre. Hüser & Co. 
Pat 83. *666. — Herstellung von Cementrohr- 
leitungen mit innerer Ausfütterung. C. D e t r i c k. 
Pat. 85. *176. — Apparat zur Herstellung unter- 
irdischer Cementrohrleitungen. C. D e t r i c k. Pat. 
86. ♦448. 

— Rohranschluss. H. Scheven. Pat. 80. •525. 

— Wandscheiben u. Verlängerungsstücke für 
Wasserleitungen. J. L. Schmidt. Pat. 81. *1 74. 

— Neuerung an Abzweigrohren. W. Richter 
& Co. Pat. 82. ♦307. — Hülfsverschluss für durch 
Hähne, Ventile oder Schieber abgesperrte Rohr- 
leitungen. J. Klein. Pat. 86. ^455. 

— Instrument um Wasser- oder Gasleitungsrohre 
unter Druck anzubohren. L. J. S c h a n z e r. Pat. 
75. 418. W. Reis 8 er. 76. •588. — Apparat 
zum Anbohren von Rohren ohne Abstellung der 
Wasserleitung. Reischauer u. Bluntschli. 
L. 76. 316. — Verschluss für Anbohrungen an 
Wasserleitungen unter Druck. C. Haussen. 
Pat. 83. •457. 

— Rohrverbindung für Dampf- u. Wasserleitungen. 
S. J. u. R. Turner. Pat. 77. 18. — Bleirohr- 
verbindungen. A. Bode. Pat. 81. •na S. Ben- 
nett. Pat. 82. ♦SO?. — Muffenverbindung an 
Senkrohren für Brunnen. J. Römheld. Pat. 
83. ^457. L. 84. *241. — üeber Sicherung der 
Muffenrohr-Bleidichtungen gegen das Austreiben 
durch Wasserdruck. 88. 141. 

— Kuppelungsstück für Rohre mit Hähnen etc. J. 
J. Royle. Pat. 80. ♦618. — Rohrkupplung. J. 
Bohnenstengel u. A. Rathje. Pat. 86. ^567. 

— Ueber das Platzen der Wasserleitungsrohre. 
W. H. Bailey. L. 75. 745. — Verhütung der 
schädlichen Folgen von Rohrbrüchen bei Haus* 
Wasserleitungen. W, Weissbarth. L. 80. 720. 



. Pat. 80. 731. — Vorrichtung zum Verhindern 
des Platzens von Wasserleitungsrohren. 0. BOtt- 
ner. Pat. 84. 327. — Rohrbruch in Dortmund. 
85. 637. ~ Vorrichtung zum Anzeigen u. Abstellen 
von Rohrbrüchen bei Hauswasserleitnngen. W. 
Weber. Pat. 88. •956. 

Rohrleltnngr. üeber Undichtigkeiten des Rohr- 
netzes u. Mittel zur Entdeckung derselben. 
C. Muchall. 77. 267. — Apparat zur Prüf- 
ung der Dichtigkeit von Druckwasserleitnngen. 
C. Muchall. Pat. 84. ^675. — Apparat zum 
Prüfen der Dichtigkeit von Rohrleitungen für 
gasförmige Flüssigkeiten. C. Muchall. Pat. 
84. ♦676. — Aufsuchen von Undichtigkeiten 
mittels des Mikrophons in Verbindung mit einem 
Telephon. L. Disselhoff. 85. ♦85. 

— Vorkommen lebender Thiere in Rohrleitungen. 
Kümmel. 74 468. — Ueber das Bilden fester 
Niederschläge in gusseisemen Wasserleitungs 
röhren. L. 74. 216. — Desincrustirung von 
Wasserleitungsrohren. G. Leuscher. L. 77. 
82. — Die Reinigung von Wasserleitungsrohren. 
F. Merz. L. 83. 621. 894. — Ununterbrochen 
arbeitender Rohrreinigungsapparat Th. Drzy- 
malla. Pat. 85. 635. — Incrustirte Wasser 
leitungen u. deren Reinigung. 0. Iben. 87. 
•716. Berichtigung. 87. 808. — Kosten der 
Reinigung incrustirter Leitungen durch Hand 
arbeit. O. Iben. 87. 718. — Kosten derRemig 
ung incrustirter Leitungen mittels des Apparates 
von Kennedy & Co. 0. 1 ben. 87. 721. — Apparat 
zur Reinigung incrustirter Wasserleitungen von 
Kennedy & Co. 0. Iben. 87. ^719. 728. - 
Reinigung von Wasserrohrleitungen. 88. 494. 

— ßelbstthätiges Absperren u. Oeffnen von Wasser- 
leitungen bei Witterungs Wechsel F. Fried. 
80. ♦282. — Einfluss des Frostes auf Wasser- 
leitungen und dessen Bekämpfung. Lang. 80. 
509. Grohmann. 80. 512. v. Quaglio. 80 
513. — Apparat zum Verhüten des Einfriereng 
von Hauswasserleitungen. P. Rouvel. Fat 
80. ♦732. — Rohrwärmer für Wasserleitungen. 
Ch. F. Petersen. Pat 81.106. Hinkein. 
Trupp. Pat. 82. *160. — Die Wasserwerke u. 
der Frost in London. L. 81. 328. — Schuti der 
Wasserleitungen in Theatern gegen Frost L 
82. 453. — Gasheizapparat für Wasser von Drack- 
Wasserleitungen. H. Mestern. Pat 82. *871. 

Rohrliefemng für die Wasserwerke in Bukarest. 
86. 94, in Emmerich. 86. 430, in Hamm i. Westf. 
86. 480. 

Rohrwärmer siehe Rohrleitung. 

Bosolsfture. Reagens auf freie Kohlensäure, t. 
Pettenkofer. L. 75. 413. 
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Salpetersftnre. Nachweis u. Bestimmung im Wasser 

siehe Analyse. 
Salpetrige Säure. Nachweis n. Bestimmung im 

Wasser siehe Analyse. 
Sammeltelche siehe Wasserversorgung. 
Sauerstoff« Bestimmung des freien Sauerstoffe 

im Wasser siehe Analyse. — IJeher den Sauer- 

stofFgehalt des Wassers. A. G^rardin. L. 74. 

549. J. König u. L. Mutschier. L. 78.236. 

— Der Sauerstoff im Wasser. W. Odling. L. 
84. 550. — lieber den Sauerstoffgehalt des Grund- 
wassers. B. Lepsin s. 85. *898. 

Schaufensterscheiben - Berieselnngsapparat« G. 
Claussen. Pat. 84. *530. 

Schieber siehe Absperrvorrichtungen. 

Schlackenwolle sur Umhüllung von Warmluft- u. 
Dampfleitungen. 75. 363. 

Schlammfünger siehe Kanalisation. 

Schlauch« Druckschlftuche für Feuerwehren. £. 
Kotthaus. 85. 990. 

— Neue Schlauchverbindung. H. Kessler. L. 
74. 750.— Price's verbesserte Schlauchkuppel- 
nng. L. 77. 236. — Abdichtung bei Schlauch- 
verbmdungen. K. Bartelt. Pat. 81. *173. — 
Schlauchkuppelung. H. Mayer. Pat 84. 327. 

— Cylindrische Kuppelung für Schläuche. A. 
Schwenk. Pat. 85. *420. ~ Schlauchkuppelungs- 
dichtung. J. Grether u. G. Witte. Pat. 85. 
*420. — Schlauchkuppelung. J. Bohnenstengel 
u. A. Eathje. Pat. 85. *?67. — Schlauch ver- 
bmdung. G. Crickboom. Pat. 85. *568. -- 
Schlauchkuppelung mit seitlich ausgeschnittener 
Ueberfangmutter u. verdecktem Gewinde. J. 
Martini & Co. Pat 87. ^11, 

Schlanchreinlger. T h. M ar s h al 1. Pat. 83. *346. 

Schmutzwasser siehe Abwasser, Analyse, Reinigung 
n. Städtereinigung. 

Schwefelsftnre. Bestimmung im Wasser siehe 
Analyse. 

Schwemmkanallsatlon siehe Städtereinigung. 

Sprengapparat siehe Strahbrohre. 

Spreughähne siehe Hähne. 

Springbrunnen siehe Brunnen u. Strahlrohre. 

Spfllungr s. a. Closet u. Kanalisation. — Apparat 
für intermittirende Wasserspfllung. F. Cuntz. 
83. »124. — SptÜvorrichtung. W.Wright Pat 
83. •458. — Glockenheber für Spülzwecke. P. 
Ried er. Pat 83. *665. — Heberspülapparat 
mit bemessener Wassermenge. J. Schmidt 
Pat. 84. •531. — Intermittirender Spülapparat. 
Fr. Cunts. Pat 85. *177. — Spülheber mit 
Wasserverschluss. F. Cunts. Pat 86. *312. 

— Intermittirend wirkender Heberspülapparat 



Deutsche Wasserwerksgesellschaft in 
Höchst Pat 86. »Sl?. — Glockenheber für 
Spülffwecke. J. Pick er. Pat 87. *136. — Spül- 
vorrichtung mit Kippheber. H. Eggers u. J. 
Kernaul. Pat 87. ♦867. — Spülapparat T. 
Kommereil u. E. Edwards. Pat 87. ♦897. 

— Intermittirender Spülapparat C. Muchall. 
Pat 87. •SS?. — Selbstthätiger, intermittirend 
wirkender Spülapparat A. Natterer. Pat. 
87. •1108. 

Spilung« Apparat zum Mischen von Spülwasser mit 
Desinfectionsmitteln. G. Skudder. Fat 86. 
*59. — Einrichtung 'zum Einleiten von Desin- 
fectionsflüssigkeiten in Spülwasser. J.Denison. 
Pat. 86. •562. 

Städterelnlgnng siehe auch Abfallstoffe, Abort, 
Abwasser, Kanalisation, Keinigung u. Srassen- 
reinigung, sowie im Ortsregister. — lieber die 
Schädlichkeit der ELanalgase u. ihre Zerstörung 
bezw. Unschädlichmachung siehe Kanalgase. 

- Der Installateur, ein Handbuch für die Praxis 
mit Anhang über Hausentwässerung nach den 
neuesten Verbesserungen. W. P. Buch an. L. 
77. 202. — Die Gesundheitstechnik. B. D e n t o n. 
L. 77. 414. — Der Gesundheitsingenieur, An- 
leitung zur Ausführung von Abfuhreinrichtungen 
u. Hausdrainage. B. Latham. L. 79. 177. — 
Städtisches Ingenieurwesen u. Gesundheitstech- 
nik, ein Handbuch. H. Percy Boulnois. L. 
83. 737. — Moderne Gesundheitstechnik. R. 
Prescott L. 83. 738. 

— Die Systeme der Aufsammlung von Auswurf- 
stoffen. G. R. Redgrave. L. 76.316. — Vor- 
träge über Kanalisation n. Abfuhr, v. Petten- 
kofer. L. 76. 629. — Ueber Städtereinigung. 
A. a Churchill. L. 77. 41. — Die Kanal- 
wasserfrage. G. N. Bazalgette. L. 77. 307. 

— Unschädlichmachung U.Ausnutzung des städti- 
schen Kanalwassers im deutschen Vereine für 
Öffentliche Gesundheitspflege. 77. 341. — Kanali- 
sation oder Abfuhr? Völker. L. 77. 377. — 
üeber Städteremigung. F. Fischer. L. 78. 478. 
Zur Städtereinigungsfrage. D. W. Witt mann. 
L, 79. 604. — Wasserversorgung, Kanalisation 
u. Abfuhr in wirthschaftiicher, sanitärer, Ökono- 
mischer u. technischer Beziehung. H. Marg- 
graf f. L. 79. 735. — Zur Frage der Städtereinig- 
ung. 81. 95. — Der deutsche Landwirthschafts- 
rath u. die Städtereinigung. 81. 149. — Reinig- 
ung a Entwässerung der Städte auf der Ge- 
werbeausstellung in Düsseldorf. J. Stubben. 
L. 81. 542. — lieber die Städtereinigungssysteme 
der Gegenwart. Ficus. L. 83. 61. 168. — üeber 
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Stftdtereinigung u. die Verwendung der städti- 
schen Unreinigkeiten. V i r c h o w. 83. 288. 488, 
s. a. 88. 542. — Die Städtereinigung mit be- 
sonderer Berücksichtigung der landwirthschaft- 
lichen Verwerthung der Fäcalien. K. v. Langs- 
dorff. L. 84. 730. — Die Beseitigung der 
Schmutzwasser u. der Abfallstoffe. 0. Spetzler. 
L. 86. 338. 447. — Reinhaltung der öffentlichen 
Wasserläufe. Stammer. L. 86. 150. 
Stadtereinigiing* Die Veränderungen deslsarwas- 
sers bei seinem Laufe durch München. W.v. Schell- 
hass. 76.481. — üebertritt von Partikelchen aus 
den Cloaken in die Atmosphäre. F r an k 1 a n d. L. 77. 
412. — Reinhaltung der Stadtluft. E. Frandsen. 
L. 82. 788. — Luftverunreinigung in Paris. J. 
Brunfaut. L. 83. 737. 

— Die Reinigung u. Entwässerung der Stadt Riga. 
H. Mal eher. L. 78. 108. — Bericht der Mün- 
chener Commission über die Besichtigung der 
Kanalisations- u. Berieselungs-Anlagen in Frank- 
furt a. M., Berlin, Danzig u. Breslau, sowie der 
Liernur-Anlagen in Amsterdam, Leyden u. Dort- 
recht. L. 79. 414. — Entwässerung u. Abwasser- 
behandlung in Croydon. B. Latham. L. 79. 
760. — Ueber die in Berlin u. mehreren anderen 
Städten eingeführten Systeme der Städtereinig- 
ung. L. Mitgau. L. 80. 205. — Die Abwasser 
von Paris u. ihre Abführung nach St. Germain. 
L. Journault. L. 83. 738. — Die Städtereinig- 
ungssysteme mit Berücksichtigung der Stadt Flens- 
burg, P. Henningsen. L. 83. 738. 

— Praktische Erfahrungen über das Trockensystem. 
A. Carp enter. L. 77. 377. — Geruchlose 
Ansammlung u. Abfuhr menschlicher Abfallstoffe. 
0. Maquet. L. 77. 602. — Die Entfernung u. 
Verwerthung der Fäcalstoffe in Stuttgart. Hack. 
79. 767. Baumeister. L. 81. 769. — Ueber 
Städtereinigung, Abfuhr u. Verwerthung der 
Fäcalstoffe. A. Lorenz. L. 85. 172. — Vor- 
richtung zum Abführen der Abwasser aus Ge- 
bäuden. Ch. Shepherd. Pat 88. •681. 

— Die Beseitigung menschlicher Abfallstoffe u. 
das Heidelberger Tonnensystem. L. 78. 631. — 
Das Tonnensystem auf der Gesundheitsausstell- 
ung in London. 84. 781. — Das Abfuhrwesen 
u. Tonnensystem der Stadt Emden mit Statistik 
der Betriebsergebnisse u. Rentabilitätsberechnung. 
L. 86. 529. 

— Berlier's pneumatisches System. E. 0. Schu- 
barth. L. 83. 378. 

— Das Liernur'sche SystenL Schmidt. L. 77. 
345. — Officielle Berichte über das Liernur'sche 
System. A. Reuss. L. 78. 25. — Liemur's 
System mit Bezug auf die Verhältnisse der Stadt 
Braunschweig. L. Mitgau. L. 79. 327. — Das 
LiemurSystem in Amsterdam. A. Müller. L. 



79. 789. — . Das Differensirsystem in Concnrrenz 
mit der Schwemmkanalisation. MLEnauff. L 
81. 237. — Ueber das Liernur'sche Differenzir- 
system. R. Blum. L. 81. 364. — Erfolge des 
Liemur'schen Abführungs- u. Reinigungssystem 
in Amsterdam. 82. 717. — Studien über da? 
LiemurSystem. L. Hajnis. L. 86. 729. 
Städter einigang* Das automatische Kanalisations- 
system zur Entfernung der Fäcalstoffe u. Abwasser 
aus Städten. H. v. Damen. L. 85. 172. 

— Das Shone -System auf der Gesundheitsausstell- 
ung in London. 84. 780. — Das Shone-System 
als Project zur Reinigung u. EntwässeruDg von 
Potsdam. Vogdt. L. 85. 278. M. Knauf f. L 
85. 338. 

— Ueber das Schwemmsielsystem. Lindley. 78. 
571. 589. — Einfluss von Schwemmkanalanlagen 
auf den durchschnittlichen Wasserbedarf. Reese. 
78. 598. — Die Schwemmkanalisation. G. Janke. 
L. 79. 414. — Kritik der gegen Schwemm- 
kanalisation erhobenen Einwände. J. Soyka. 
L. 80. 552. — Die Schwemmkanalisation vor 
den Berliner Stadtverordneten, L. 81. 771. — 
Die Mängel der Schwemmkanalisation. M.K n a u f f. 
L. 84. 164. 730. 

— Die Bewässerung der Ländereien im Anschluss 
an die Kanalisation der Städte. Dünkelburg. 
L. 76. 121. — Ueber Wassermengen zu Be- 
rieselungszwecken. Kröhnke. L. 77. 236. — 
Bewässerung mit städtischem Kanalwasser. F. 
U. Dünkelberg. L.78. 108. — Experimentelles 
zur Frage der Kanalisation u. Berieselung. F. 
Falk. L. 78. 369. — Statistische Erhebungen 
über die Benutzung von Kanalwasser zur Land- 
berieselung. L. 78. 521. — Ausnutzung u, Un- 
schädlichmachung der städtischen Kanal wasser 
durch Berieselung. F.Fischer. L. 78. 579. — 
Anlage von Klärbecken u. Rieselfeldern. W. 
Lindley. L. 78. 67 1. — Kanalwasserberieselung 
für landwirthschaftliche Zwecke, fünfzig Beispiele 
vortheilhafter Verwendung von Abwasser. B. W. 
Birch. L. 79. 177. — Die Berieseinngsfrage in 
finanzieller Beziehung. Jones. L. 79. 177. — 
Die Absorption des Ammoniaks u. seiner Salze 
durch verschiedene Bodenarten in Bezug auf 
die Berieselungsfrage. Völker. 80. 280. — 
Neuerungen an Berieselungeanlagen. G. H. 
Gerson. Pat. 81. ^104. — Ueber Kanalwasser- 
berieselung. Oh. Duverdy. L. 83. 738. — Pie 
hygienische u. landwirthschaftliche Bedeutung 
der Rieselfelder. R. Klopse h. 85. 132. 

— Die Anlage von Rieselfeldern in Frankfurt a. M. 
W. Lindley. 78. 80. — Zur Spüljauchenberie 
seiung bei Beriin. Alex. Müller. L. 80. 653. 
— Die Rieselfelder im Norden von Berlin. 
Fuhrmann. 1. 83. 168. — Die Berieselangs- 
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anlagen fflr Berlin n. Breslau. L. 83. 696. — 
Ueber Städtereinigung mit besonderer Rücksicht- 
nahme auf die Berliner Rieselanlagen u. das 
Marchfeld. J.Riedel. L. 85. 501. — Die Riesel- 
felder bei Berlin. 88. 717. — Die Verwerthung 
des Cloakeninhaltes u. der Dungstofife Wiens 
durch das Marchfeld. Allmayer. L. 83. 737. 
Städtereinigang. Finanzielle Ergebnisse der Riesel- 
farm zu Reddington. A. C a r p e n t e r. L. 77. 41. 
526. — Die Rieselfelder u.Eanalwasserreinigungs- 
bassins in Gennevilliers bei Paris. L. 77. 528. 
— Die Entpestung der Seine durch die Beriesel- 
nngsanlagen bei Paris. Finkeinburg. L. 77. 
599. — Die Berieselungsfann in Bredfort. L. 
79. 49. 

— lieber die Behandlung der Auswurfstoffe u. 
Abwasser in Manchester. D. T. An s ted. L. 77. 
235. — Die Behandlung der Kanalstoffe in Eng- 
land. J. Stubben. 80. 277. — Entfernung u. 
Verwerthung des Kanalwassers in London. D. 
Galton. L. 86. 172. — Die Einleitung der 
FäcalstofFe in die Themse bei London. L. 85. 
306. — YorschlAge zur Abführung u. Reinigung 
des Londoner Kanalwassers. J. N. B a z a 1 g e 1 1 e. 
L. 86. 920. 

— Die Kanalwasserfrage in Paris u. London. P. 
Delahaye. L. 76. 491. — Project der Kanal- 
wasserableitnng der Stadt Paris. Salet. L. 78. 
108. — Zur Reinigungsfrage in Paris. F. Ka- 
paun. L. 81. 237. — Ueber den Stand der 
Kanalwasserfrage in Frankreich u. im Auslande. 
L. 83. 738. — Die Reinigung der Stadt Paris. 
L. 85. 103. — Ueber die Verwerthung der Ka- 
nalwasser in Verviers. F. u. E. Putzeys. L. 
85. 172. 

— Behandlung der Fäcalien in China. L. 78. 633. 
Standrohre siehe Hydranten u. Reservoire. 
Stickstoff siehe Abwasser u. im Register für Be- 

leachtungswesen. 
Strahlrohre* Neuerung an Brausen. H. Mestern. 
Pat. 82. *b6. •459. — Rotirende Brause. A. Wei- 
land. Pat. 84. *28. — Neuerung an Strahlrohren. 



Lausitzer Maschinenfabrik. Pat.84.*327. 

— Universalstrahlrohr. Chr. Bungarten. 
Pat. 84. ♦531. — Sprengapparat. B. Becker. 
Pat. 84. ^670. — Brausekopf mit veränderlicher 
Brauseflflche. J. Kalle. Pat. 85.*568. — Brause 
mit regulirbaren Strahlen. G. Dittmar. Pat. 
85. •569. — Strahbrohr mit vollem Strahl oder 
Brause. L. Löfberg. Pat. 85. ♦669. — Wasser- 
zerstftubungs- Apparat zum Besprengen von Rasen. 
Gebr. Körting. 86. 843. — Einrichtung zum 
Zerstäuben von Wasser. Fr. Lehner. Pat. 88. 
•233. 

Strahlrohre. Sprengapparat für Strassenreinig- 
UDg siehe Strassenreinigung. 

— Mundstück mit Ventilverschluss für Strahlrohre. 
J. S.chlenter. Pat. 81. ♦737. — Mundstück 
für Strahlrohre. H. Berg st ein. Pat. 82. ♦56. 

— Mundstück mit regulirbarer Strahlstärke. C. 
Bach. L. 82.85. — Fontainenmundstücke. Sy- 
stem B ck m a n n. 82. ^148. — Strahlrohrmund- 
stück. H. Sorge. Pat. 82. 159. — Strahho^ir- 
muhdstück für Feuerspritzen. Th. Nowell. Pat. 
83. •468. — Wasserzeretäubungsmundstück. H. 

• Gumtow. Pat 85. •177. — Strahlrohrmund- 
stück für Strahl u. Brause. Deutsche Wasser- 
werksgesellschaft. Pat. 86. ♦456. 

Strassenbmniiiien siehe Brunnen u. Hydranten. 

Strassenreinigang. Selbstthätiger Strassenspreng- 
apparai C. Hinkefuss. L. 76. 365. — Be- 
Sprengung der Strassen grosser Städte mit ver- 
dünnter ChlorcalciumlöBung. 76. 670. Consta. 
L. 76. 688. A. H o u z e a u. L. 77. 142. - Mittel gegen 
das häufige Auf reissen des Pflasters in den Strassen 
Berlins. 77. 124. — Apparate zum Begiessen grös- 
serer Flächen. 79.225. — ArtderStrassenbespritz- 
ung in 32 Städten. 84. 689. 621. — Strassen- 
besprengung u. Einfluss der Kanalisation auf 
das städtische Strassenreinigungswesen in Berlin. 
86. 876. — Die Verwendung von See- oder Salz- 
wasser zur Besprengung von Strassen. 88. 469. 
— Schneeschmelzen mit Gas. L. 88. 917. 

Syphonwassermesser siehe Wassermesser. 



T. 



Tannin. Verwendung bei Trinkwasseruntersuch- 
ungen. R. Böttger. L. 78. 704. 

Tarife städtischer Wasserwerke, siehe Wasserab- 
gabe. 

Temperatur* Wassertemperaturen u. deren Be- 
stimmung siehe Analyse. 



Thalsperren siehe Wasserversorgung n. Wasser- 
versorgungsanlagen. 

Theaterbrände siehe Brände im Register für Be- 
leuehtungswesen . 

Turbinen. Verbesserung an Turbinen. J. E. F. 
Ludecke. Pat. 75. 668. 
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u. 



Ueberschwemmun^ siehe Wassernoth. 

UmhlUliuigsiiuuwe zur Bekleidung vonDampfrohren, 
Dampfdomen etc. L. 74. 637. — Schlackenwolle 
zur Umhüllung von Warmluft- n. Dampfleitungen. 
76. 363. — Einhallung der Dampfrohrleitungen 
mit Schlackenwolle. Larmann. L. 75. 891. 

— Wannedichte Umhallungen. L. 77. 169. — 
Umhüllung aus Kork für Dampfrohre. 79. 291. 

— Isolirmasse zur Umhüllung von Dampfkesseln, 
Dampfrohren etc. C. Grün zweig.; L. 79. 393. 



— Isolirmittel zum Schutze gegen die AbkOhl- 
ung von Dampfleitungen, Prüfung n. Resultate. 
Walther-Meunier. L. 80. 237. — Wärme- 
Isolirungsmasse. F. K noch. L. 85. 100. 
UnfSUe u. UnglflcksfUIe. Bruch tou Wass»- 
reserroiren siehe Reservoire. — Explosion im 
Maschinenbaus des Wasserwerkes zu Dresden. 
79. 683. •— Undichtes Wasserrohr in LondoiL 
86. 94. 



V* 



Yacuiiiiuiiessapparmt. A. Allan. Fat. 77. 676. 

YentUation siehe unter Closet u. Kanalisation, 
sowie im Register für Beleuchtungswesen. 

Yentile s. a. Badeeinrichtungen, H&hne und im 
Register für Beleuchtungswesen. — Normal-Ta- 
beUe für Ventile. 75. 67. 

^ Ventile für Flüssigkeiten. F. Hazeldine. 
Pat 76. 177. — Vorrichtung zur Verhütung des 
Zerschlagens der Ventile u. Ventilsätze. L. 77. 
14. — Excentrisches Ventil. Elliott u. Bur- 
nett L. 77. 199. — flüBsigkeits- u. Gasventil. 
J. S. Lang. L. 78. 632. — Doppelventü, Vogel- 
sang. L. 79. 176. — Automatisches Kolben- 
ventU. 79. 600* Taf. 19. Fig. 15. — Entlastetes 
Durchgangsventil B. M. Daelen. L. 80. 235. 

— Neuerungen an dem Hohns'- u. Elahr*schen 
Wasserleitungsventil. B. Manch. Pat. 81. 107. 

— Wasserleitungs Ventil. J. Jooss. Pat. 84. 
•833. — Ventil für Wasserpfosten. E. Sattler. 
Fat. 86. *312. •— Waaserleitungsventil. Eber- 
hart u. Küchler. Pat. 86. *423. — Heraus- 
nehmbarer Ventilsitz für Durchflussventilhfthne. 
A. D iez. Fat 86. •423. — Neuerung an Wasser- 
leitungsventilen. L. 87. 41. — Durchbohrter 
Ventilk^gel für Wasserleitungs- Ventilhahne. G. 
Schmidt u. H. Gründler. Pat 87. •US. 

— Durchlassventil. J. Kretschmann u. R. 
Gosky. Pat 88. *1091. 

— Neuerungen an Ventilen. J. Gurney. Pat 
74. 794. J. Edwards. Pat 75. 104. H. W. 
Heale. Fat 75. 597. G. E. Else. Pat 75. 
657. J, Houghton. Pat 76. 658. W. H. 
Westwood, E. u. E. F. Wright Pat 75. 
686. S.H. Johnson. Pat 75. 657. Pat 76. 
88. F. Wirth. Pat 76. 216. R. Oarey. Pat 
76. 424. S. Farnsworth. Pat 76. 424. P. 
S. Justice. Pat 76. 424. W. Mann. Pat 
76.424. B. Goddard. Fat 76. 524 M. Prior. 



Pat 76. 525. J. M. Sagar-Musgrave, J.B. 
Akeroydu.D. Ward. Pat 76. 691. G.Ehlert 
L. 79. 137. Fr. Reese. L. 79. 137. D. Ash- 
ton u. J. Sperryn. Fat 83. •234. 

Ventile« Absperrventf/e, Absperrventil mit DifFeren- 
zialkolben. C. Kröber. 74. 743. Stumpf. 74. 
•679. 75.158. — Wasserabsperrventil. E. Biega. 
76. 228. Taf. 4. L. 76. 680. — Hauptabschloss. 
ventil. 0. Pos t. L. 76. 718. — Automatisches oder 
mechanisches Oeffnen u. Schliessen von Wasser- 
ventilen durch Anwendung elektrischer Ströme. 
F. Fried. 80. ♦282. — Einseitig entlastetes 
Absperrventil. R. M. Daelen. Pat 80. *525. 

— Absperrventil mit selbstthätiger Entleerangs 
Vorrichtung. G. Te inert Pat 82. 26. — Ab- 
schlussventü für Wasserpfosten. B erlin- An- 
halt ische Maschinenba u-Actiengesell- 
schaft Pat 87. •136. 

— Neuerungen an Absperrventilen . W. L. W i s e. 
Pat 75. 627. 0. Whitton. Fat 75. 626. L 
76.24 G. Dupuch. L. 77. 113. J. D. Keegan. 
L. 77. 647. Lefevre et fils et Denis. 79. 
199. G. L. Zimmer. Fat 81. *172. Her- 
mann u. Mannes. Pat 88. *570. 

— Selbstabschlussventil fOr Wasserleitungen. A. 
Berkowitsch. L. 78. 726. — Selbstihfttige 
Drosselventile für Hauptrohrleitungen« 79. 572. 

— Selbstschliessendes Ventil für Wasserleiton- 
gen. H. Stuckmann. Pat 80. *483. — Selbst- 
thatiges Hochwasserabsperrventil. O. M o e c k e. 
Pat 81. *795. — Selbstschliessendes Absperr 
ventil für Wasserleitungen. J. Mücke. Pat 81. 
•737. Fat 83, ^235. Pat. 84. •S^l. - Selten 
schliessendes Strassenbrunnen ventil. 0. Jacob. 
Pat. 82. ^572. — Selbstschliessendes Ventil mit 
bemessenem Spülraum. J. Kretschmann. 
Pat 86. *58. — Ventil zum Beguliren u. aato^ 
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matischen Absperren von Flüssigkeiten. F. Mu- 
ratori u. E. Gros. Fat. 86. ♦537. 
Tentile« Absperr¥9nti/e. Neaemngen an selbstschlies- 
senden Ventilen. J. H. n. J. 8 1 o r e y. Fat. 77. 1 9. 
Spanner. 79.574.Taf.l8.Fig.l.H.Fortin Her- 
mann. 79. 575. Tat 18. Fig. 2. Bouillon, 
Müller&Co. 79.576. Taf. 18. Fig. 6. Brock. 79. 
576. Taf. 18. Fig. 8. — Ozihal. 79. 576. Taf. 
18. Fig. 3. Herde vin. 79. 576. Tal 18. Fig. 7. 
M r 1 s- 79. 576. Taf. 18. Fig. 6. Q u i n i e r. 
79. 576. Taf. 18. Fig. 4. Biega. 79. 577. Taf. 

18. Fig. 9. Baumgärtner. 79. 596. Taf. 19. 
Fig. 5. Fat. 80. *291. Gratzner u. Enauth. 

79. 596. Taf. 19. Fig. 4. Leo pol der. 79. 596. 
Taf. 19. Fig. 6. Denans & Co. 79. 597. Taf. 

19. Fig. 7. Chameroy Fils. 79. 598. Taf. 19. 
Flg. 9. Dewrance. 79. 598. Taf 19. Fig. 10. 
Valentin. 79.; 598. Taf. 19. Fig. 11. Schra- 
bets. 79. 599. Taf. 19. Fig. 12. Broquin u. 
Lain^. 79. 600. Taf. 19. Fig. 14. Kummer. 
Fat. 80. •483. M. Fi eck. Fat 82. »870. Oh. 
D. Oehme. Fat. 82. *870. J. Mücke. Fat. 
85. »176. J. Essberger. Fat. 85. ♦569. Truss. 
Fat. 86. •454. 

— Selbetthätige Entwasserungsvorrichtungfür Ab- 
sperrventile. G. Teinert. Fat. 82.307. — Ent- 
lastongsventil für selbstthätig schliessende Ab- 
sperrventile. J. Mücke. Fat. 85. ^570. 

— Ueber Selbstschlussventüe mit Beziehung auf 
die Concnrrenz- Ausschreibung des Gemeinde- 
rathes der Stadt Wien vom Jahre 1878. A. 
Berkowitsch. 79. 571. 595. Taf, 18 u. 19. 

— Versuche mit Selbstschlussventilen. 79. 601 
602. — Ueber das Selbstschlussventil von Grützner 
n. Knauth. 0. Bach. 79. 687. — Ueber Selbst 
schlussventile. J. G. Rosenstingl. L. 79. 789, 

— AustaufventUe. Selbstthätig wirkendes Auslauf- 
ventil. C.Bach. L. 76. 150. — Wasserauslass- 
ventil. J. Leman. Fat. 80. ^524. — Auslauf 
Ventil. M. Möller. Fat. 88. «459. — Selbst 
Bchliessendes Auslaufventil £. Grüneberg, 
Fat. 86. ^312. — Ablassventil mit selbstthätigem 
Verschluss. H. Hntter. Fat. 86. •817. — öelbst- 
schliessendes Auslaufventil. M. Träger. Fat. 
87. *868. 

~ C/osetventife. J. F. Davies. Fat 77. 530. A. 
Ben gen. L. 78. 726. — Selbstschlnssventil für 
Ciosethähne. Bengen. 79. 599. Taf. 19. Fig. 13. 

— Selbstthätiges Ciosetventil. J.Wagner. Fat. 

80. ^525. F. Gab er t. Fat 81. ^794. — Closet- 
Spülventil. H. Goodson. Fat82. »27. — Langsam 
schliessendes Closetventil. G. Teinert Fat 82. 
♦571.--ClosetventU.E.BrabantPat82.*872.— 
Selbstschliessendes Closetventil. W. Geis s 1er. 
Fat 83. *457. — Closetventil mit abgemessener 
Spfllwasseimenge. F. Butzke. Fat 88. ^234« 



— Closetventil für bestimmte Wassermengen 
Kullmann u. Lina, A. Faas & Co. Fat 84. 
•327. 

Yentile« Contro/venti/e. Ventil zur Controle des Wasser- 
verbrauchs. W. Heaton. Fat 74. 346. — Ventil 
zum Messen von Flüssigkeiten. J. H. Fa ulken 
u. W. Tatters. Fat 74.611. — Verbesserungen 
an Ventilen, besonders für Apparate zur Ver- 
hütung von Wasserverschwendungen. J. S h a n k s. 
Fat 74. 667. — Ventil zur Verhütung von Wasser- 
verschwendung. J. Gordon. Fat 76. 524. — 
Stone's Ventil zur Verhütung der Wasserver- 
schwendung in Closets. L. 78. 551. 

— Druckreduci'rrenti/e, Ventil zur Beduction des 
Wasserdrucks. G. F. Deacon. Fat 77. 710. — 
Druckverminderungsventile für Wasserleitungen« 
Green u. O. Hillich. L. 80. 286. — Reduc- 
tionsventil für Flüssigkeiten. Th. Hahn. 80. 
♦680. — Druckreducir* u. Absperrventil. L. 
Beuther. Fat 81. ♦698. — Wasserdmck-Be- 
ductionsventil. F. Ros enthalt Fat 82. ♦lei. 

— Reducirventil für Flüssigkeiten a Gase. G. 
Fähler. Fat 85. ^419. — Druckreducirventil 
mit Schwimmer im offenen Gefässe. J. Easa- 
lovsky. Fat 87. •138. 

— £nt/aftunff$renttfB. Entlüftungsventil für Wasser- 
leitungen. Trübenba eh. L. 80.239. — Luft- 
ventil für Wasserleitungen. 0. Groos u. G. 
Forberg. Fat 82. ♦160. ^ Entlüftungsventil. 
H. Flottmann. Fat82.^d08. — Selbsttätiges 
Entlüftungsventil. A. Bode. Fat. 83. ^460. 

— JCautachukrenWe. Hochdruck - Eautschukventile. 
Collet u. J. B. Denans. Fat 78. 309. » 
Schulten's Spiral-Gummiventil. L. 79. 175. — 
Kautschukventil mit Federverschluss. J.C. Bauer. 
Fat. 81. ^796. 

— Mi9d9r9chraub¥Mtile. Niederschraubventil mit 
doppeltem Abschluss u. Entwässerungsvorricht- 
ung. Fr. Reese. L. 78. 604. — Neuerungen an 
Niederschraubventilen. L. 80. 238. 

— Pumpearentt/e. Verbesserung in der Art der Be- 
wegung der Dampfpumpenventile. J.E. Rogers. 
Fat. 74. 730. — Neuerungen an Fumpenventüen. 
M. Benson. Fat 75. 65. C. T. Colebrook. 
Fat 76. 300. Tometzek. L. 76. 560. — Ven- 
tile für Dampfpumpen. C. Mason. Fat 77. 238. 

— Selbstthätige Ventile für Fumpen. A. R i edl e r. 
Fat 88. ^680. ^829. 

— Ueber Fumpenventile. A. Riedler. L. 85. 172. 

— Ueber die Constructionsgrundlagen der Fumpen- 
u. Gebläse-Ventile. A. Riedler. L. 85. 631. — 
Versuche zur Klarstellung der Bewegung selbst- 
thätiger Fumpenventile. C. Bach. L. 86. 759. 
L. 87. 200. 

— ReguHrventUe, Ventil zur Regulirung des Wasser- 
laufes. G. Goold. Fat 75. 265. — Ventil zur 
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Begalirung des WaseersufluBses zu ReBervoiren. 
J. Woodcock. Pat. 76. 255. — Neuerung an 
Begulirventilen. F. Fnrness. Pat. 76. 685. — 
Begulirventil für Flüssigkeiten, Dampf oder Luft 
8. Turton, W. Jolley u. J. F. Birchall. Pat. 
76. 750. 
Yentlle. BQckBcMagventil. H. Matthews. Pat. 
76. 597. 

— Schi'e6er¥etttife. W. H. B ecket t Pat. 74. 836. 
M. H anner. L 79. 138. — Drehschieberventil. 
L. 79. 187. 

— SchwimmervenWe. Schwimmerventii zur Absperr- 
ung des Bückstaues in Hanswasserableitungen. 
Putzrath. L. 80. 238. — Schwimmerventil. 
Schaff er u. Budenberg. Pat. 86. •419. — 
Schwimmerventil mit Kniehebelübersetzung. A. 
Dehne. Pat. 86. *311. 

— S/cherheitsventih für Wasserleitungen. J. P at ri ck. 
86. •957. Pat. 87. »172. 868. — Sicherheitsventil 
für Hochdruckleitungen. H. Breuer & Co. Pat. 
88. »SSa 

Yereine s. a. im Raster für Beleuchtungswesen. 

— Congress für öffentliche ßeaundheitepffege in Brüssel. 
76. 462. 642. 

— Deutscher Verein für öffentliche Öesundheitepflege, 
Versammlungen in: Danzig. 76.290, Düsseldorf. 
76. 198. 405. 534 s. a. 76. 377. 510. 77. 155. 341. 
407. 456. 492, München. 76. 209, Nürnberg. 77. 
358. 624, Dresden. 78. 607, Hamburg. 80. 562, 
Wien. 81. 221, Berlin. 88. 877. 83. 80. 288. 485. 



542, Breslau. 86. 586. 731. 791, Frankfurt a. M. 
88. 65. 416. 
Yereine. Verein für Geeundheitstechnik. Versamm- 
lungen in: Hamburg. L. 80. 757, Frankfurt a. M. 
84. 608, München. 86. 706, Hannover. 86. 706, 
Wien. 87. 847. 

— Internationaler Verein gegen Verunreinigung der 
Flüsse, des Bodens u. der Luft. Versammlungen 
in: Frankfurt a. M. 78. 456, Kassel 78. 556. 
608, Köln. L. 79. 177, Baden-Baden. 79. 546, 
Mainz. 80. 563. 

— Internationaler Trinkwasserverein. Generalversamm- 
lung in Turin. L. 81. 96. 

— Verein von Wasserwerksingenieuren in Amerika. 
Vereinsverhältnisse. 86. 602. — Versammlung 
zu Minneapolis, Minnesota. L. 88. 228. 

— Britische Gesellschaft zur Beförderung der Wissen- 
schaften, Versammlungen in: Bristol. 75. 73^, 
York. 81. 674 

— Deutsche geologische Gesellschaft. Versammlang 
in Berlin. 80. 590. 

— Versammlungen deutscher Maturforscher u. AerztB 
in: München. 77. 472. 623, Salzbuig. 81. 673. 
Strassburg. 86. 672, Berlm. 86. 809, Wiesbaden. 
87. 520, Köln. 88. 416. 

Yersichemngsgesellschaft g^en Wasserleitongs- 
schäden in Frankfurt. 86. 819. 88. 624, s. a. 
Leipzig. 86. 880. 

Temiirelnigang der Flüsse siehe Reinigung. 



ll¥. 



Wftrme. Temperatur des Wassers u. deren Be- 
stimmung siehe Analyse. 

Waschanstalten« Oeffentliche Wasch- und Bade- 
anstalt für die Stadt Augsburg. H. Grüner. 
79. *389. — Die öffentliche Wasch- und Bade- 
anstalt in Metz. L. 87. 231. 

Waschelniichtungen siehe Badeeinrichtungen. 

Wasserabgabe s. a. im Ortsregister, lieber die Art 
der Wasserabgabe aus öffentlichen Leitungen. 
L. 74. 706. 76. 765. — Zusammenstellung der 
Wasserwerkstarife deutscher Städte. H. S c h ü 1 k e. 
76. 780. L. 75. 747. — Ueber Tarife städtischer 
Wasserwerke. G. Oesten. 77. 8. — Regula- 
tive u. Preistarife für die Wasserversorgung von 
51 Städten Deutschlands, Oesterreichs und der 
Schweiz. L. 83. 267. — Ueber die Art und Weise 
der Wasserabgabe. 84. 547. 

— Wasserabgabesystem u. Wasserpreis in Augs- 
burg. Endres. 88. 877. 

— Tarif des Wasserwerks in Barmen. 83. 236. 



Wasserabgabe. Regulativ für Bochum. 76. 405. 

— Bestimmungen für die Anlage u. Benutzung 
von PrivatzweigleituDgen vom städtischen Wasser- 
werk in Breslau. 74. 424. 76. 250. — Wasser- 
Steuer in Breslau. 79. 676. 762. 

— Ueber Wasserabgabe, speciell in Berlin. GiU. 
84. 664. 

— Grundsätze für die Wasserabgabe in Dreeden. 
Alfr. Stübel. 74. 306. — Bedmgungen forden 
Wasserbezug aus dem Dresdener Wasserwerk o. 
Tarif. 76. 334. 337. 

— R^^lativ für die Wasserversorgung in Flens- 
buig. 80. 488. 83. 23. 

— Bestimmungen über die Abgabe von Waseer 
aus dem städtischen Wasserwerke zu Iserlohn. 
77. 217. 

— Wassertarif in Kiel. 88. 447. 

— Regulativ bzw. Wasserpreise für die StadtLeiden. 
L. 88. 407. 

— Vorschriften für die Ausführung von Anlagen zur 
Benutzungder Stadtwasserkunst in Leipzig. 88. 911- 
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Wasaerabgabe« Bedingungen fflr die Wasaerliefer- 
ang an Private in Magdebuig. 77. 650. — Re- 
galativ in Magdeburg. 79. 613. 

— Die Wasserabgabe ans der städtischen Wasser- 
leitung in München. L. 83. 658. 

— Tarif fflr Wasserabgabe an Private in Paris. 
E. Grahn. 78. 161. 

— Die Wasserwerksordnung in Begensburg. L. 
75. 344. 

— Der Wassertarif in Remscheid. 83. 425. 

— Regulativ fflr Wasserabgabe an Private su Wies- 
baden. 75. 741. 

— Der Wassertarif in Wien. 88. 66. 
Wasserbedarf siehe Wasserverbrauch. 
Wasserbehälter siehe Reservoire. 
Wasserdruck s. a. Hähne, Rohrleitung, Ventile u. 

Wasserkraft. — Der Versorgungsdruck städtischer 
Wasserleitungen. A. Thiem. 83.689. — üeber 
den in den Leitungen nöthigen Druck mit Rflck- 
sieht auf Feuerlöschswecke. E. Grahn. 85. 942. 
86. 20.48.87.118. A. Thiem. 85. 948. Blum. 
85. 950. Salm. 85. 951. 

Wassergebläse u. Wasserstrahlpumpen fflr Labora- 
torien. H. Fischer. L. 76. 522. 

Wassergefahr s. a. Wassemoth. Selbstthätiger 
Wassergefahr- Alarmapparat P. Bambach. L. 
81. 236. 

Wassergeschwindigkeit siehe Wassermesser. Be- 
wegung des Wassers in Rohren siehe Rohrleitung. 

Wasserkraft s. a. Wassermotoren u. Wasser 
räder. — Kostenvergleich von Wasser- u. Dampf- 
kraft. Birkinbine. L. 79. 136. — Ueber 
Ausnutzung der Wasserkräfte. Frauenholz. 
L. 83. 375. — Hydraulische Aufzflge u. deren 
Betrieb durch Wasserleitungen. £. Blum. 83. 
763. Taf. 3. Oesten. 83. 767. — üeber die 
Versorgung mit Wasserkraft. E. B. Ellington. 
L. 84. 26. — Ueber Pneumatik bei Wasserver- 
sorgung. G. Stumpf. 85. *328. L. 85. 278. 

— Vertheilung von Kraft durch hydraulische 
Uebertragung. E. B. Ellington. L. 85. 337. 

— Ueber Wasserkraft unter hohen Pressungen 
und scbmiedeiseme Wasserleitungen nach H. 
Smith jun. O. Iben. 85. •437.467. - Methoden 
der Leitung des Wassers u. der Kraftflbertrag- 
ung nach H. Smith jun. 0. Iben. 85. 467. -— 
Ermittelung der Wasserkräfte im Quellengebiete. 
Sasse. L. 86. 92. -— Die Benutzung der Wasser- 
kräfte zur Erzeugung von Elektricität. M. Le- 
blanc. L. 84. 24. s. a. 87. 580. ^ Die Fortschritte 
in der öffentlichen Versorgung mit hydraulischer 
Kraft. B. B. Ellington. 87. •681. — Hydrau- 
lische Kraftübertragung. L. 88. 407. — Hydrau- 
lische Aufzflge mit hydraulischer Ausbalancirung. 
8. Chatwood. L. 88. 407. 



Wasserkraft« Ueber die Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte des Donaukanals. F.Klunzinger. 
L. 84. 281. — Die Verwerthung der Wasser- 
kräfte im Kinziggebiete. O. v. Giese. L. 87. 41. 

— Die hydraulische Kraftvertheilung in London. 
L. 84.624. Lestange. L. 85.172. — Hydrau- 
lische Kraftanlage in London. E. B. Ellington. 
85. *583. — Anlage fflr Wasserdruckbetrieb im 
neuen städtischen Freihafengebiet von Hamburg. 
88. 434. L. 88. 190. 1119. — Hydraulische An- 
lage des Oentralbahnhofs in Frankfurt a. M. 88. 
802. 

Wasserlavf siehe Bohrleitung u. Wassermesser. 
Wasserleitung siehe Rohrleitung. 
Wasserlnftpumpe, einfache. 0. N. Witt. L. 86. 

668. 
Wassermangel« Der Wassermangel im ober- 

schlesischen Industriebezirk. 79. 253. 
Wassermesser s. a. Hähne u. Ventile. 

— Apparat zum Messen der Ausflussgeschwindig- 
keit des Wassers in Rohren. G. F. Deacon. 
Pat 74. 346. 836. Pat. 76. 87. — Instrument 
zur Bestimmung der Wassergeschwindigkeiten. 
G. Lachner. L. 76. 355. — Der hydrometri- 
sehe Flflgel mit Zählwerk u. elektrischer Zeichen- 
ge>ung. Amsler-Laffon. L. 78. 71. 726. — 
Hydrometrische Apparate. Ph. Harlacher. L. 
78. 235. — Instrument zum Messen der Ge- 
schwindigkeit einer in Bewegung begriffenen 
Flflssigkeit de Perrodil. L. 78. 480. — 
Apparat zum Anzeigen der Geschwindigkeit eines 
Flflssigkeitsstromes. 0. Braun. Pat. 81. *104. 
^ Elektrischer hydrometriscber Flflgel. A. R. 
Harlacher. Pat. 81. *245. — Hydrometer. J. 
D e CO u d u n. L. 81. 435. — Apparat zum Messen 
der Stromgesohwindigkeit. Da ehr. Pat. 81. 
*660. — Apparat zum Messen, Controliren u. 
Registriren der Bewegung, Geschwindigkeit u. 
Quantität von Flüssigkeiten, Gasen, Pulvern u. 
anderen Körpern. J. J. u. W. A, Tylor. Pat. 
82. 305. — Anzeiger fflr abfllessende Flflseig- 
keitsmengen. G. Heckmann. Pat. 83. n69. 

— Apparat zum Messen der Geschwindigkeit 
von Flflseigkeiten in Rohren u. Ausflussmflnd- 
ungen. J. Zimmermann. Pat. 83. •421. — 
Instrument zum Anzeigen der Geschwindigkeit 
eines Wasserstromes auf grössere Entfernungen. 
H. Schlotfeld. Pat. 86. •537. 

— Apparat zum Messen von Flüssigkeiten. H. 
Fruemann. Pat. 75. 178. — Reactionsrad- 
Flflssigkeitsmesser. E. Lompert. Pat. 80. ^287. 

— Flflssigkeitsmesser, zugleich Motor. H. Hutter. 
Pat. 80. ♦288. J. C. Dennert u. G. G.Lind. 
Pat. 82. •129. — Apparat zum Messen des Vo- 
lumens flflssiger Körper. £. G. Becker. Pat. 
81. ^660. — Turbinen -Flflssigkeitsmesser. W. 
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G e r m u t «. 82. •767. Pat. 82. •457. — Volumen- 
messer für Flflssigkeiten. J. Brandt Pat 83. 
•346. •660. — Automatischer Flüssigkeitsmesser. 
Chr. Männern. Pat 83. ^660. — Fiflssigkeits- 
messer mit Zählapparat J. Thomson u. C. 
Barton. Pat 84. 831. — Niederdruckmesser 
für Flüssigkeiten. £. Breslaaer. Pat 84. 201. 
Pat 85. *416. — Apparat zur Controle a. Mes- 
sung des Durchlau£s von Flüssigkeiten. Fr. 
Hill. Pat 85. *586. 
Wassermesser« Neuerungen an Flüssigkeitsmessem. 
H.A.Bonneville.Pat74.668. J.Quicku.J.W. 
Restler. Pat 74. 756. Schmid. L. 75. 28. 
Ed. Dünn. Pat 75. ^92. N.H. Hughes. Pat. 
75. 255. X G. Jennings u. A. W. Pocock. 
Pat. 76. 524. B. J. B. Mills. Pat 76. 653. 
Pat 77. 17. W. R Lake. Pat 76. 691. Pat 
77. 18. T. Mathe WS. Pat 77. 19. A. V. Newton. 
Pat 78. 238. W. Smith. Pat 78. 288. H. 0. 
Ahrbecker. Pat 78. 309. J. M'Kendrik, 
H. W. Ball u. R. G. Wantson. Pat 78. 309. 
J. Walker. Pat 78. 309. R. H* Gould. Pat 
80. ^728. H. Schneider. Pat 81. ^514. J. 
Urquhardt Pat 82. *127. 0. Helbing. Pat 
82. »829. Fr. Hesse. Pat 84. »894. H. Frost 
Pat 85. *173. P. Samain. Pat 85. *759. 

— Verbesserung an Wasser- u. Flüssigkeitsmessem. 
J. Fischer. Pat 74. 765. J. G. Tongue. 
Pat. 74. 795. 

— Gas- u. Wassermesser. G. Haseltine. Pat 
74. 150. G. Pelücke u. Th. Hahn. Pat 87. 
*618. — Parenty's Gas- u. Flüssigkeitsmesser. 
L. 87. 681. 

— Regulir- u. Messapparat für Wasserabgabe. J. 
Imray. Pat 74. 668, s. a. Regnlatoren. — 
Apparat zur Regulirung u. Gontrolirung des 
Wasserverbrauchs. A.M. Clark. Pat 74. 708. 
— Apparate zum Messen, Reguliren u. Absperren 
von Flüssigkeiten. J. J. u. A. Tylor. Pat 76. 
104. — Apparat um Wasserverschwendung oder 
Abflusswasser zu messen. R. H. Hughes. Pat 
78. 309. — Oontrolapparat für Hauswasserleit* 
ungen. Val. Schneider. Pat 86. ^59. — Ap- 
parat zum selbstthätigen Festsetzen der Grenze 
für die Entnahme von Flüssigkeiten aus Leit- 
ungen. A. Kaiser. Pat 86. *561. 

— Apparat zur Wassercontrole bei Closets. £. W. 
Jobson. Pat 74. 846, s. a. Regulatoren. — 
Wassermesser für Closets. G. Dnty. Pat. 74. 
835. 

— Die amerikanischen Wassermesser auf der Aus- 
stellung in Philadelphia. L. Strohmayer. 78. 
•16. — Die Wassermesser auf der Pariser Welt- 
ausstellung. C. Lang. 79. 232. 

— Verbesserungen an dem Siemens'schen Wasser- 
messer. Werner. L. 74. 752. ~ Wassermesser 



zugleich Motor. £. P. Alexander. Pat 75. 
417. — Antike Wassermesser. M. B. Ried eil. 
L. 80. 720. ~> Wassermesser mit Hartgummi- 
Stemrad. Rosenkranz. 81. •760. — Wasser 
messer für kleine Wassermengen. L. 82. 452. 

— Cylinder- Wassermesser mit Wippensteuening. 
R. Weise u. A. Paul. Pat 82. •828. — Bo- 
tirender Wassermesser mit zusammenklappbaren 
Zellenwilnden. L. Haedecke. Pat 86. •536. 

— Amerikanische Wassermesser. L. 85. 631. — 
Wassermesser mit abwechselnd rotirender a. 
geradliniger Kolbenbewegung. H. Disston. Pat 
85. *759. 

Wassermesser. CubicirenderWassermeeser. Sc baf- 
fer u. Budenberg. L. 78. 604. — Cubidrender 
Hochdruckwassermesser. M a r o n. Pat 80. 287. 

— Wassermesser für Dampfkesselanlagen. £. Seid 
1er & Sohn. L. 75. 103. — Wassermesser für 
Dampfkessel C. Verdi er. Pat 76. 26. 

— Districtswassermesser. Deacon. 85. •öS. 

-T- Kapselwerkwassermesser. National Meter- 
Company. Pat 85. ^584 bis 536. — Kapselnid- 
Wassermesser. National Meter-Company. 
Pat 87. 1087. 

— Patentkolbenwassermesser. D. H. Tebay L. 
79. 790. — Kolbenwassermesser. H. Eggers 
u. J. Kernaul. Pat 84.^201. Schmid. L. 
84. 281. Berthon u. Debenoit L. 85.172. 

— Taschenwassermesser. Lamb. 87. •1067. 

— Neuerungen an Wassermessem. F. R Hol- 
lands, W. Maker u. C. H. Jefferies. P»t 
74.77. J. H. Johnson. Pat 74. 112. G. Hasel- 
tine. Pat 74. 150. J. Kinsey. Pat 74. 277. 
W. E. Gedge. Pat 74. 278. A. Müller. Pat 
74. 669. A. H. Robinson. Pat 74. 708. A. Fra- 
ger u. C. Michel. Pat 74. 730. 81. *16. Pat 
84. 647. S. Crosley. Pat 75. »13. W. Ponti- 
f ex jun. Pat 75. •13. W. Brnnton. Pat 75. 
•14. G. B. Paterson. Pat 75. •lö. Jos. Bar 
ker. Pat 75. 16. John Hanson. Pat 75 
♦16. Andr. Mc. Nah. Pat 76. •16. Defries 
u. Forthscue Taylor. Pat 75. 17. Thoni 
Edge. Pat 75. 17. John Hick. Pat 75. 17 
Ed. Hay. Pat 75. *64. Alex. Wright Pat 
75.54. Sam. Brown jun. Pat 75. •56.60. John 
Macintosh. Pat 75. 57. John Parkinson. Pat 
76.57. W.Parkinson. Pat 75. 57. Spray 
& G. Nevett Pat 75. 57. B. Donkin u. B. W. 
Farey. Pat 76. •58. JohnTebay. Pat 75 
59. Charles Roper-Mead. Pat 76. 92. Rieh. 
Roberts. Pat 75. 93. John Ramsbottom. 
Pat. 75. 94. 247. 332. Thomas Kennedy. Pat 
76. ^94. 97. 403. 520. Taf. 3. Fig. 2. L. 81. 617. 
Siemens. Pat 75. ♦%. Weems. Pat 75. 
97. H. Moseley, Pat 75. •97.371. B. Bai Hie. 
Pat 76. 98. Nicolas u. Ohamon. L. 76.10?. 
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WaMemesger. Keaerangen an WasBermessem. 
J. H« JohnBone. Fat. 75. 132. Ch. Ritchie. 
Pat 76. •133. Th. Tylor. Pat. 75. •133. 135. G. 
HandBon n. D. Chadwick. Pat. 75. 134. 
SiemeiiB u. Adamson. Fat. 75. 134. W. 
Rob john. Pat. 75. 136. W. H. Woodhouse. 
Pat. 75. 135. Ch. Barlow. Pat. 75. 135. 245. 
J. Atkin u. Miller. Pat. 76. 136. G. R. Chit- 
tenden. Pat 76. *1 69. Ed. Aldridge. Pat 
75. 171. D.U. J. Chadwick, H. Frost u. G. 
Hanson. Pat 76. 171. W. Smith u. N. F. 
Taylor. Pat 75. 171. 219. J. Ramsbottom 
u. J. Ch. Dickinson. Pat 75. 172. R. A. 
Brooman. Pat 76. 172. 246. 294. E. 0. W. 
White house. Pat 75. mS, Th. Taylor son 
Jopling, Pat 75. 174. R Worthington. 
Pat 75. *174. J. u. A. Sturgo. Pat 75. 175. 
G. A. Everett Pat 75. 177. J. Dixon. Pat 
75.218. Thom. Duncan. Pat. 75. 218. L. 81. 
166. Ch. W. Siemens. Pat 76. •219. ^295. 
•404. A. V.Newton. Pat 75. *221. W.E. New- 
ton. Pat 75. 221. D. Chadwick u. H. Frost 
Pat 75. 223. ♦292. John Beale. 75. •224. 
John Miller. Pat 75. 224. J. S. Barden, A. 
W. Bockwood, H. Hinkley n. D. Child. 
Pat 75. 225. A. Ch. Sacra. Pat 75. 245. 
James Jones. Pat 75. •246. Richmond, 
Quick u. Fräser. Pat 75. 247. D. Joy. 
Pat 75. ^248. A. Nobel. Pat 75. 248. 
Simm. Pat 75.249. J. A. Curley. Fat 75. 
250. A. H. Robinson. Pat 75. 254. A. V. 
Donnet Pat 75. 294. A. B. Jacout Pat 
75. 294. J. H. Johnson (Herland). Pat 75. 
294. A. V. Newton (Kober). Pat 75. 297. 
W. DingwalL Pat 75. *298. H. Frost 
Pat 75. ^329. 417. 457. W. Dicks. Pat 75. 
331. J. J. Gutknecht Pat 75. 331. F. J. 
Guyet Fat 75. 331. J. Ramsbottom u. G. 
H acking. Pat 75. 332. Cl ark (Forster). Pat 
75. 382. Clark (Frank). Pat 75. 332. W. 
Clark. Pat 75. 332. »372. Johnson (Voss). 
Pat 75. •333. R. Gott heil. Pat 76. 345. 
W. Payton. Pat 75. 369. ♦373. Broomann 
(Clement). Pat 75. •870. W. Richards. Pat 
75. 370. 402. 751. L. 76. 122. 492. L. 82. 683. 
W. E. Newton (Isham). Pat 75. 371. Ch. W. 
Orford. Pat 75. 371. Th. Walker. Pat 75. 
371. Ch. Horsley. Pat 75. 373. E. M. Du 
Bois. Pat 76. 402. 469. J. M. Heppel. Pat 
76.403. J.Parkes. Pat 76. 403. A.Ripley. 
Pat 76. 403. A. V. N e w t o n ( Westcott u. Crane). 
Pat 76. 404. A. Budenberg. Pat 76. 417. 
E. A. Pontifex. Pat 75. 417. Ch. B. Reitz 
(H. Schneider). Pat 75. 457. W. R. Lake. 
Pat 76. 457. 591. W. E. Newton (J. Mason). 
Pat 76. 458. L. Perkin. Pat 75. ^458. 



WaSBermegser. Neuerungen an WaBBermessem. 
H. A. Bonneville (J. u. A. Baretto). Pat 75. 460. 
Ch. Brakell. Pat 75. 460. 8. Hannah. Pat 

75. 460. W. Crookes (L. Hamar). Pat 75. 
461. A. V. Newton (Creuzbaur). Pat 76. 461. 
J. Winsborrow. Pat 76. 461. G. Davies 
(Schröder u. Cohn). Pat 75. 462. Br. Hunt 
(Sickels u. Thomdike). Pat 76. •SOB. Th.Cook 
u. J. Watson. Pat. 76. 505. Stock mann. 
Pat 75. 505. W.E. Gedge(A. Ch. Barre). Pat 75. 
506. H. E. Newton (G. Blackbnm Massey). 
Pat 75. 506. E. Seyd (Jenny). Pat 75. ^506. 
F. G. Fleury. Fat 76. 506. 593. Pat 77. 18. 
J.Withers. Pat 75. •589. Alb. Werkmeister. 
Pat 76. 591. A. V. Newton (J. F. Navarro). 
Pat 75. 591. 592. 593. A. Frankenberg. Pat 
75.692. Reid. Pat 76. 592. A. W.Pocock. 
Pat 75. 592. 593. A. Cr oll. Pat 75. 594. A. 
Tylor. Pat 75. 594, s. a. 74. 346. Johnson 
(ClausoUes). Pat 75. 617. L. Sterne (Aug. 
AlmquiBt). 75. 617. Th. A. Curtis (E. T. 
Hughes). Pat 75. 618. Br. Hunt (Copeland). 
Pat. 75. 618. D. H. Brandon (Fogerty). Pat 
76. •619. Jos. Bray. Pat 75. 619. W.Mather. 
Pat 75.751. J. Bohnenberger. Pat 75. 777. 
Rosenkranz. 75. ^889. J. A. Müller. Pat 

76. »6. C. M. Elborough. Pat 76. 217. 424. 
J. Quick jun. u. W. W. Restler. Pat 76. 
317. J. Robertson. Pat 76. 524. Fowler. 
L. 76. 689. Frag er. 76. •737. L. 76. 689. L. 
80. 685. L. 81. 94. Hasler. L. 77. 12. F. 
Wirth. Pat 77. 17. A. M. Clark. Pat 77. 
19. Pat 78. 238. A. Caldwell. Pat 77. 239. 
P. Jensen. Pat 77. 239. A. Maleroy. Pat 

77. 239. J. Macneill. Pat 77. 676. C. L. 
Taverdon. Pat 77. 709. Marsland. 78.^17. 
W. E. Desper & Co. 78. •IS. Fales, Jenks 
& Sons. 78. •la Spooner. 78.20. J.Barnes. 
Pat 78. 309. Dreyer, Rosenkranz u. Droop. 

78. 396. Tal 8. Pat. 81. ^244. Pat. 82. *831. 
J. Slavik. 78. 397. Taf. 7. Fig. 8 u. 9. Pat 
82. ^829. Dülken. L. 78. 409. J. Valentin. 
78. •507. BuBB, Lombart & Co. L. 78. 726. 
Donnert L. 80. 236. Möwes u. May. Pat 
80. 288. Th. Melling. 80. 289. C. H. Bacon. 
Pat 80. 389. J. H. Coombs. Pat 80. ^482. 
H. Kessler. Pat 80. •482. F. u. J. Oswald. 
Pat 80. ^616. H. Kroger. Pat 80. ^728. 
J. Pickering. Pat 80. ♦728. J. W. Körb er. 
Pat 80. •729. F. Charles. Pat 81. •lOS. H. 
Ducenne u. Pollack & Holtschneider. 
Pat 81. •514. Pat 82. ♦268. U, Bosshard. 
Pat 81. •515. C. O. Müller. Pat 81. •661. 
L. Langlois. Pat 82. •416. F. de P. Isaura 
y Fargas, P. G. y Corbera u. J. Barrufet 
y Yeciana. Pat 82. ♦456. Jacques. X. 
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82. 788. C. Oldenburg. Pat. 82. •829. J. 
Stoll. Fat. 82. *830. Michel & Sohn. L. 

83. 103. L. Jacquet. Pat 83. *347. Hart- 
ford Meter Co. L. 83. •736. J. Stawitz. 
Pat. 84. •201. J. Leh u. G. Langenbacb. 
Pat 85. •417. Felix K et t er er. Pat 86. •395. 
Heinrich Oeser. Pat 86. *39b. R. Grnis. 
Pat 86. 790. G. Fulda. Pat 88. "^Sl. F. 
Tuerk juo. u. James u. John Hunter. Pat 
88. •554. J. Thomson. Pat 88. 774. 

Wassermesser. Wassermesser neuerer Constmction. 
L. 80. 720. L. 82. 529. L. 85. 846. 

— 2jählwerk für Wassermesser. Ch. Schreiber. 
Pat 84. •893. — Einrichtung zur Regulirung 
von Wassermessem. National Meter Com- 
pany. Pat. 87. 617. — AVassermesseranlage 
für Hauswasserleitnngen. B. Heicke. Pat 87. 
*136. 

— Zur Entwicklungsgeschichte der Wassermesser. 
75. 154. — Obligatorische Einführung. 75. 242. 
— Classification. 75. 644. — Ueber Wasser- 
messer. 76. 606. 79. 725. G. Oesten. L. 74. 
687. Karl Kohn. L. 74. 705. Salbach. 75. 
519. 76. 574. A. Berkowitscb. L. 77. 198. 
Gill. 77. 597. Rosenkranz. L. 83. 414. -- 
Zur Wassermesserfrage. P. H. Rosenkranz. 
75. •884. Assmann. 78. 511. Salbach. 78. 
518. Kümmel. 78. 519. — Aichungsfähigkeit 
der Wassermesser, Zuschrift der kaiserl. Normal- 
Aichungscommission in Berlin u. Beantwortung 
derselben. 78. 509. — Zur Frage der Wasser- 
messer-Aichung. 80. 367. — Notizen über die 
Benutzung der Wassermesser. 80. 380. 

— Ueber Petroleumwassermesser. S c h i e 1 e. 74. 468. 

— Ueber den patentirten Wassermesser Kennedy. 
Nicolas u. Chamon. L. 74. 215. — Ueber 
den Wassermesser von Dreyer, Rosenkranz & 
Droop. van Dwelshauvers-Dery. L. 74. 
386. P. H. Rosenkranz. L. 74. 388. — Ueber 
den Wassermesser von Everett. L. 74 706. — 
Ueber Wassermesser System Faller. Spanner. 
79. 667. 671. — Ueber Burton u. Wesfs Wasser- 
messer. W. H. Thomas. L. 79. 790. — Ueber 
den Syphon- Wassermesser von W. & B. Cowan. 
Engels. 88. *1116. 

— Prüfung einiger Wassermesser für Kesselspei- 
sung. C. H. Schneider. L. 75. 830. — Zur 
Wassermesserprüfung. Dis seihoff. 79. 670. 
Gill. 79. 672. — Dauerversuche mit Wasser- 
messern in der Prüfungsanstalt der städtischen 
Wasserwerke in Berlin. 79. 695. 726. — Ver- 
suche mit Wassermessem. Noak Dollfus. L. 
83. 621. — Wassermesser-Untersuchungen der 
Mühlhauser Gesellschaft. L. 84. 504. — Prü- 
fung verschiedener Wassermessersysteme. 87. 
1115. 



Wassermesser. Versuche mit Wassermessem aus 
der Gattung der Diaphragma • Apparate tod 
aansoUes-Mayer. 79. 726. Taf. 25. Flg. 14 u. 15. 

— Der Wassermesser von DIU u. Versuche mit 
demselben. S a 1 b a c h. 76. 575. Tal 18. Fig. 1. 

— Der neue Wassermesser von Dreyer, Bosenkranz 
u. Droop, mit u. ohne Oelfüllung, u. Versuche mit 
demselben. Salb ach. 76. 578. 78. 396. Tal 8. 
— Siehe auch unten Wassermesser von Rosen 
kränz. 

— Der Wassermesser von Everett u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 75.526. Taf. 4. Fig. 7. 
8 u. 9. 

— Der Wassermesser von Faller u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 75.525. Taf. 4. Fig. 5 
u. 6. — Der neue Wassermesser von Faller u. 
Versuche mit demselben. Salb ach. 76. 577. 
Taf. 18. Fig. 3 u. 4. 77. 551. — Versuche mit 
dem Faller*schen Wassermesser. Disselhoff. 
79. 669, s. a. 79. 728. Taf. 25. Fig. 12. u. 13. 

— Der Wassermesser von Fischer u. Versuche mit 
demselben. B. Salbach. 78. 397. Taf. 7 a. 8. 

— Der Wassermesser von Frost u. Versuche mit 
demselben. Salb ach. 75. 520. Taf. 3. Fig. 1. 
8. a. Stumpf. 75. 545. 

— Der Wassermesser von Guest u. Chrimes n. 
Versuche mit demselben. Salb ach. 75. 524. 
Taf. 3. Fig. 10. 

— Der Wassermesser von Hager u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 76. 577. 

— Der Wassermesser von Heinrich u. Versuche 
mit demselben. Salbach. 76. 577. 

— Der Wassermesser von Kennedy u. Versuche 
mit demselben. Salb ach. 75. 520. Taf . 3. 
Fig. 2, s. a. Stumpf. 75. 545. 

— Der Wassermesser von Leopolder u. Versuche 
mit demselben. Salbach. 75. 526. Taf. 4. 
Fig. 10. 11 u. 12. 

— Der Wassermesser von Leopolder, StreifiF-Becker 
& Comp. u. Versuche mit demselben. Salb ach. 
77. 549. Taf. 6. Fig. 2 u. 4, s. a. 79. 697. 
Taf. 24. Fig. 3. 4 u. 5. 

— Versuche mit dem Wassermesser von Meinecke. 
Salbach. 75. 520, s. a. Kümmel 75. 544. 
— Neuer Meinecke'scher Wassermesser u. Ver- 
suche mit demselben. S a 1 b a c h. 77. 553. Taf. 6. 
Fig. 9 u. 10. Klönne. 77. 594. 

— Der Cubicirapparat von Prüsmann n. Versuche 
mit demselben. B. Salb ach. 78. 398. Tal 7 n. 8 

— Der Wassermesser von Rosenkranz u. Versocbe 
mit demselben. Salb ach. 75. 523. Taf. 3. 
Fig. 7 u. 8, s. a. Kümmel. 75. 544. Dissel- 
hoff. 79. 669, 8. a. 79. 698. Taf. 24. Fig. 6. u 
7, sowie 80. 60. — Siehe auch oben Wassermesser 
von Dreyer, Rosenkranz u. Droop. 



üigitized by 



Google 



WasBerversoi^gang. — I. Sachregister. 



333 



Wassermesser. Der Wassermesser von Schmid 
a. Versuche mit demselben. Salbach. 75. 
523. Tai 8. Fig. 6, s. a. 79. 696. Taf. 24. 
Fig. 1 u. 2. 

— Der Wassermesser von Schülke & Co. n. Ver- 
sache mit demselben. Salb ach. 77. 551. Taf. 6. 
Fig. 5, 8. a. 79. 700. Taf. 25. Fig. 10 u. 11. 

— Der Wassermesser von Siemens n. Halske n. 
Versache mit demselben. Salb ach. 75. 525. 
Taf. 4 Fig. 1 u. 2. 77. 554. 78. 397. Taf. 8. 
Kümmel. 75. 544. 77. 596. Stampf. 76. 
545. Klönne. 77. 594. Disselhoff. 79. 
668. 

— Der Wassermesser von Sigl n. Versuche mit 
demselben. Salb ach. 77. 554. Taf. 6. Fig. 
13 a. 15. 

— Der Wassermesser von Slavik u. Versuche mit 
demselben. B. Salbach. 78. 397. Taf. 7u. 8. 

— Der Wassermesser von Tylor u. Versuche mit 
demselben. Salb ach. 75. 525. Taf. 4. Fig. 8 
u. 4. 75. 607. J. Tylor & Sons, 75. 568. 

— Der Wassermesser von Valentin u. Versuche 
mit demselben. B. Salbach. 78. 395. Taf . 7 
u. 8. 78. »ÖOT. 

— Der Wassermesser von Witt u. Versuche mit 
denselben. S al b a c h. 75. 527. Taf. 4. Fig. 13. 

— Der Wassermesser der deutschen Wasserwerks- 
gesellschaft zu Frankfurt a. M. u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 76. 578, s. a. 79. 727. 
Taf. 24. Fig. 8 u. 9. 

— Erfahrungen über die Wassermesser von Ken- 
nedy, Frost, Siemens u. Tylor bei dem Wasser- 
werk in Wiesbaden. 0. Muchall. 76. 236.- 

— Erfahrungen mit den Wassermessern von 
Meinecke. 79. 764. — Erfahrungen mit den 
Wassermessem von Siemens u. Halske. 79. 764. 

— Betriebsdauer u. Vergleichung der in München 
in Betrieb befindlichen Wassermesser der Systeme 
Dreyer, Bosenkranz u. Droop, Spanner, Valentin, 
Zacharias u. Germutz mit den zur Reparatur 
ausgeschalteten Wassermessem. 87. 874. 

— Einfluss des Districtswassermessersystems auf 
die Wasserveigeudung. Lindley. ^6. •49. 85 
Gill. 85. 86. Schmick. 85. 87. Oesten 
85. 88. — Einführung von Districtswassermes- 
sem in Essen a,. d. Buhr. 86. 158. — Erfahr- 
ungen mit Districtswassermessem. 86. 449. E. 
F. Busch. 86. 869. — Ueber Districtswasser- 
meßser. Rosenkranz. L. 87. 798. 

— Die Fabrik hydraulischer Apparate zu Worthing- 
ton u. ihre Erzeugung von Wassermessem. L. 
80. 654. 

— Verbreitung der Wassermesser von Dreyer, 
Bosenkranz u. Droop. 84. 131. — Der 20000. 
Patentwassermesser von Dreyer, Rosenkranz u. 
Droop. 86. 540. 



Wassermessung. Wassermessungen bei Schützen- 
Ofibiungen unter Wasser. A. Linnenbrügge. 
L. 79. 459. — Ueber das Messen des in unregel- 
mässigen Betten fliessenden Wassers. L. 79. 478. 

— Ueber die Grenauigkeit der Wassermessung 
durch Cubicirang. O. Iben. 80. 715. 

Wassermotoren s. a. Wasserkraft u. Wasserräder. 

— Motoren, zugleich Wasser- oder Flüssigkeits- 
messer siehe unter Wassermesser. 

— Die Verwendung des Wassers als bewegende 
Kraft. J. Parry. L. 78. 632. — Ueber Nutz- u. 
Kraftwasser, ein Kostenvergleich des Betriebs 
von Kleinmotoren durch Wasserleitungen mit 
anderen Motoren. Oelwein. L. 84. 241. — 
Kurzes Lehrbuch der Wasserkraftmaschinen. J. 
Glynn. L. 86. 151. — Hydraulik u. hydrau- 
lische Motoren. Haton de la Goupilli^re. 
L. 87. 732. 

— Ueber Wassermotoren neuerer Gonstraction. L. 
76. 356. — Ueber Wassermotoren. H. Fon- 
taine. L. 78. 632. — Ueber kleine Wasser- 
motoren. A. Slaby. L. 79. 175. 

— Die Wassermotoren auf der Pariser Weltausstell- 
ung. L. 79. 175. — Die hydraulischen Motoren 
auf der Pariser Weltausstellung. G. M e i s s n e r. 
L. 79. 174. 789. 

— Geräuschloser Wassermotor. Wyss u. Studer. 
L. 74. 609. — Hydraulische Motoren. Schmid. 
L. 76. 28. Wyss u. Studer. L. 75. 465. K. 
Heimpel. 80. ^745. — Haag's patentirte Mo- 
toren. L. 75. 342. — Wassermotor mit Expan- 
sion. Ph. Mayer. L. 75. 655. 86. 112. — 
Wasserdruckmotor mit Kolbenschubregulator. 
Hastie. L. 78. 632. 727. L. 79. 759. — Der 
Wassermotor mit drei Gylindem, System Ham- 
bruch u. seine Leistungen. L. 79. 760. — Wasser- 
motor für Wasserleitungen. L. Walter u. G. 
Eberhardt. Pat. 86. MöO. — Wasserdruck- 
motor mit veränderlichem Hub u. veränderlicher 
Leistung. Arth. Bigg. L. 88. 407. — Wasser- 
motor mit Präcisionssteuerang. 0. Hoppe. 88. 
1056. 

— Wassermotor für die Kleinindustrie. L. 74. 44. 

— Wassermotor von Schmid, die kleinste Be- 
triebs- oder Kraft-Maschine. 74. 743. L. 74. 215. 

— Wasserdmckmotoren für das Kleingewerbe. 
L. 76. 414. — Hydraulische Klein-Motoren. L. 
79. 412. — Wassermotoren zum Betrieb von Näh- 
maschinen. C. Schaltenbrand u. E.Möller. 
L. 82. 154. 

— Neuerangen an Wassermotoren. J. J. Kun- 
stadter. Pat 75. 626. J. E. F. Ludeke. Pat. 
75. 668. W. Mather. Pat. 75. 751. W. R. Lake. 
Pat. 77.18. Brown. L. 80. 239. B.Schwickert. 
Pat. 81. *796. Pat. 83. •349. H. Blank. L. 82. 
683. H. Frost. Pat. 85. •173. 
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Wassermotoren« Begulator für Wassermotoren. 
A. Pranier File. PatSl. *173. — Hahnstener- 
UDg für Wassermotoren. Th.Hahn, G.Pflücke 
u. Wilscheck. Pat. 85. »iöO. 

Wassemoth s. a. Wasserschaden. — Die Wasser- 
noth in den Stromgebieten des Bheins a. der 
Donan n. die Gasanstalten. 83. 46. 79. 93. 125. 

Wasserpfosten siehe Hydranten. 

Wasserpreise siehe Wasserabgabe. 

Wasserräder s. a. Wasserkraft u. Wassermotoren. 

— Die Waeserradanlage für die Wasserleitung 
der Stadt Cette. L. 84. 504. — lieber Wasserräder 
nach H.Smith. 0. Iben. 85.437.467. 

Wasserschaden. Frankfurter Versicherungsgesell- 
schaft gegen Wasserschaden. 85. 819. s. a. Leip- 
zig. 86. 880. Geschäftsbericht der Gesellschaft. 
88. 624. 

Wasserständer siehe Hydranten. 

Wasserstandsanaelger. Wasserstandsanzeiger fflr 
Dampfkessel. M. Henry. Pat 74. 277. — Diffe- 
rentialmanometer. J. Nicholas. Pat. 76. 691. 

— Mechanischer Wasserstandszeiger. Chandra. 
79. 293. — Das Manometer bei der Bestimmung 
der hydraulischen Stdsse bei Wasserleitungen. 
0. Leonhardt. L. 83. 230. — Vorrichtung zur 
Angabe des Standes einer Flüssigkeit G. Nash. 
Pat 88. •953. 

— Elektrische Wasserstandsanzeiger. G. Hasler. 
L. 78. 22. W. E. Fein. 81. ^42. Tai 2. L. 81. 
617. — Die elektrischen Wasserstandsanzeiger. 
L Eohlfürst. L. 81. 237. — Ueber den neuesten 
elektrischen Wasserstandsanzeiger von Siemens 
u. Halske. v. Hef ner-Alteneck. 88. *d22. 

— üeber elektrische Wasserstandsanzeiger. 
Dietrich. L. 82. 339. — Elektrischer Wasser- 
standsanzeiger. A. Hempel. Pat 88. *554. 

— Wasserstandstelegraph. Hasler. 85. 906. — 
Elektrischer Wasserstandsmesser. H.Sesemann. 
Pat. 84. *506. — Wasserstandsmesser auf weite 
Entfernungen. Schaf fer & Walker. 86. *507. 

Wasserstrahlrentilatoren siehe Ventilation im 
Begister für Beleuchtungswesen. 

Wassertarif siehe Wasserabgabe. 

Wassertemperatur u. deren Bestimmung siehe 
Analyse. 

Wasserthnm siehe Beservoire. 

Wasseryerbrauch s. a. Wasserabgabe u. im Orts- 
register. — Ueber Wasserverbrauch. Gariel. 
L. 78. 579. — Einfiuss von Schwemmkanalanlagen 
auf den durchschnittlichen Wasserbedarf. B e e s e, 
78. 598. — Ueber Wasserbedarf u. Wasserver- 
brauch. P. Schmick. 81. 724. 84. 657. 665 
Friedrich. 81. 728. Grohmann. 81. 729 
Salzenberg. 81.730. Gr ahn. 81. 730. Dissel 
hoff. 81. 731. Frey. 84. 661. Gill. 84. 662. 
Oe s ten. 84. 667. — Berichte der Wasserbedarfs- 



commission zur Ermittlung der Einheiten des 
Wasserverbrauchs. 83. 720. Taf. 4 84 543. - 
Der Wasserbedarf für den Privatgebranch, för 
öffentliche Anstalten, für communale Zwecke n. 
für Gewerbe u. Industrie. 84. 545. Ber. 665. 

Wasserverbrauch. Tabellarische Zusammenstellung 
desWasserverbrauchs in Berlin. 74. 658.693,B.a.84. 
663. 88. 302. — Wasserverbrauch amerikanischer 
Städte. £. Gr ahn. 78. 45. — Ueber den Was8e^ 
verbrauch verschiedener Städte. 0. Iben. L 
81. 94. — Wasserverbrauch der Brauereien in 
München. 81. 176. — Wasserverbrauch in PaiiB. 
82. 578. 617. — Wasserverbrauch in London. 82. 
612. A. Birk. L. 84. 728. — Tabellen über 
die künstlich u. natürlich geförderten Verbranchs- 
mengen deutscher Wasserwerke, sowie über 
deren Jahres-, Monats- u. Tages- Verbrauch, unter- 
schieden nach Verwendungsswecken in absoluten 
n. relativen Werthen. A. Thiem. 84. 468. 
494. — Einfiuss der Wassejmesser auf den 
Wasserverbrauch in Basel. Frey. 84. 661. — 
Der Wasserverbrauch für Feuerlöschzwecke in 
Berlin. 85. 945. — Wasserverbrauch bei Bran- 
den in mehreren Städten. E. Grahn. 86. 20. — 
Wasserverbrauch verschiedener Stftdte vor a. 
nach Einführung von Districtswassermessern. 
86. 870. 

Wasservergendung siehe Wasserverschwendung. 

Wasserverlast s. a. Begulatoren, Wassermesser n. 
Wasserverschwendung. — Daten über den Waseer- 
verlust in Liverpool. Deacon. L. 74. 41. 

— Wasserverlust u. constante Wasserversorgung:. 
G. F. Deacon. L. 74. 110. — Ueber Wasser 
Verluste durch Undichtigkeiten der Bohmetzc 
u. Mittel zur Entdeckung derselben. 0. Muchall. 
77. 267. — Verluste bei stadtischen Wasser 
Versorgungen u. deren Vermeidung. L. 77. 346. 
C. Muchall. 77. 267. — Ueber Wasserverlast. 
Gariel. L. 78. 579. — Ueber Wasserverlnst 
u. den Wasserverlustanzeiger von G. Oesten. 
Schulze. 83. *d27. G. Oesten. 88. 331. - 
Ueber Wasserverlust Frey. 84. 661. — Die 
Wasserverluste , hervorgerufen durch Schwimm- 
kugelhfthne. H. Gill. 85. 86. — Ueber Wasser 
Verluste u. deren Auffindung. W. Kümmel 
86. »685. *865. 871. E. F. Busch. 86. 869. 

— Apparate zur Verhütung von Wasserverlast. 
0. Carter. Pat. 74. 708. F. G. Underhav 
u. A. E. Carter. Pat. 74. 796. — Wasserver 
lust-Anzeiger. G. Oesten. Pat 88. *416. 83. 
*3d0. — Telephonischer Wasserveriustanxeiger. 
A. Paris. Pat. 88. 160. 

Wasserverschwendung s. a. Begulatoren, Ventile, 
Wassermesser u. Wasserverlust. 

— Ueber Hauswasserversorgung u. Wasserrer- 
schwendung. F. J. Bramwell. L. 74. 636. — 
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Beflchränkung der Wasserrergeadnng unter dem 
System der Districtswassermeeser. Lindley. 
85. M9. 86. GilL 85. 86. Schmiok. 85. 86. 
Oe sten. 85. 88. 
Wasserrenchw endung* Apparate zum Messen, Re- 
guliren u Absperren vonFlüssigkeiten u. zarVerhüt- 
ung von Veigeudung. J. J. u. A. T y 1 o r. Pat. 75. 104. 

— Apparat zur Verhütung von Wasserverschwend- 
nng bei Olosets, Pissoirs u. Bädern. J. W. Powe 1 1. 
Pat. 76. 87. — Selbstthfttige Vorrichtung zur 
Verhfitung der Wasserverschwendung. J. P. 
Duckett. Pat. 78. 239. — Apparat zur Con- 
trole von Wasserverschwendung. R. H. H u gh es. 
Pat 78. 809. ~ Das Mikrophon zur Aufsuchung 
bez. Verhfitung von Wasserverlusten. Di s sei- 
hoff. 85. »So. 86. 928. A. Paris. 86. •865. 
Th. Seubel. 86. •921. 

— Apparate u. Vorrichtangen an Hähnen, Hy- 
dranten etc. zur Verhütung der Wasserver- 
schwendung. E. A. Pontifex u. S. Bar ton. 
Pat. 74. 148, F. G. ünderhay. Pat. 74. 148, 
W. Wright. Pat. 74. 150. P. J. Davis. Pat. 

74. 638. J. Shanks. Pat. 74. 667. A. Sweet. 
Pat. 74. 756. Denis & Co. L. 74. 792. P. 
Charles. Pat. 75. 104. T. H. P. Dennis. 
Pat. 75. 177. A. H. Robinson. Pat 75. 254. 
A. Crawf ord. Pat 75. 345. F. G. ünderhay. 
Pat 75. 417. B. Harries. Pat 76. 524. A. 
Tylor. Pat 76. 525. 8.S.Hellyer. Pat 76. 
692. J. Howard. Pat 77.239. E.E.Furney. 
Pat 82. •459. 

Wasserversorgnng s. a. Analyse, Brunnen, Filtrar 
tion, Gesetze, Hygiene, Literatur, Maschinen, 
Pumpen, Reinigung, Rohre, Rohrleitung u. Wasser- 
versorgungs-Anlagen. 

— Die Wasserversorgung. L. Franzius. L. 75. 
411. — Das Waaser in industrieller und gemein- 
nütziger Beziehung. L. Lenz. L. 77. 629. — 
Die städtische Wasserversorgung. E. Grahn. 
78. 57. — Zur Geschichte der Wasserversorgung. 
M. Beigrand. L. 78. 108. — Fanning's Hand- 
buch der Wasserversoigung. Grahn. 78. 368. 

— Vorkommen, Beschaffenheit u. Bedeutung des 
Wassers. A. F. Wagner. L. 86. 172. 653. — 
Der Waeseringenieur , eine praktische Abhand- 
lung fiber Messung, Auf sammlung, Vertheilung 
u. Verwendung des Wassers zur Versorgung 
von Städten, für Wassermotoren oder andere 
Zwecke. C. Slagg. L. 88. 918. 

— Ueber Quellwasser- u. Flusswasserleitung. E. 
Reichardt 75.290. L. 75. 843. Schmick. L. 

75. 344. — lieber Quell- u. Flusswasserversorg- 
ung. 75. 437. 617. 801. E. Grahn. 75. 447. 
Salbach. 76. 537. — Fluss- u. Quellwasser, 
künstliche u. natürliche Filtration. S. C. Homers - 
h am. L. 75. 622. -— üeber physiologische Wirk- 



ung verschiedener Trinkwasser. Cooper. 75. 
739. — Ein Mineralwasser als Trinkwasser. Fr. 
Stolba. L. 76. 651. — Die Wasserversorgung 
im Vereine für öffentliche Gesundheitspflege. 76. 
209. 634. 77. 407. 456. — Ansprüche an städti- 
sche Wasserversoigungen vom hygienischen 
u. technischen Standpunkte aus. G r a h n. 76. 377. 
610. 77. 461. 88. 486. Verein für öffentliche 
Gesundheitspflege. 76. 534. F. Sander. 
77. 407. Varrentrapp. 77. 456. Hobrecht 
77. 468. Schmick. 77. 459. Wolffhügel. 
77. 492. — Ueber Wasserversorgung. A. S. 
Churchill. L. 77. 41. — Ist Flusswasser 
Trinkwasser im Sinne der Gesundheitspflege? 
£. Reichardt L. 77. 44. — Flusswasser kein 
Trinkwasser. 77. 706. — Wasser- u. Quellenfrage 
mit Rücksicht auf Städte Versorgung. 0. V o 1 g e r. 
L. 78. 74. — Zur Frage der Wasserversorgung. 
Guillery. L. 78. 108. — Ueber den unange- 
nehmen Geschmack mancher Wasser. 78. 449. 
— Nationaler Wasserversoigungs-Congress in 
London. L. 78. 521. L. 79. 603. ^ Wasser u. 
Wasserversoigung. D. T. Ans t ed. 79. 392. — 
Ueber die Wasserversoigung der Gegenwart. A. 
Thiem. 80. 472. — Wasserversorgung u. Beig- 
bau. V. Hauer. 80. 590. — Ueber Wasserversorg- 
ung. W. R. Nichols. L. 80. 654. — Wasser- 
versoigung nach Gerson's System. N. Noreck. 
L. 88. 410. — Die moderne Waaserversorgung. 
O. Smreker. L. 82. 629. — Ueber Trübungen 
bei Quellen. H. Becker. 87. *818. — Einfluss 
auf Typhusmortalität F. Hueppe. 87. 983. 
Wasserversorgung. Die Wasserversorgung auf dem 
Lande. Hüll. 75. 740. H.AlbrechtL. 76.104.— 
Die Wasserversorgung von Städten. A.S. Hughes. 
L. 76. 747. W. H umher. 76. 684. L. 76.629. 
L. 77. 202. G. J. Symons. L. 77. 201. Bau- 
meister. L. 77. 744. — Artesische Brunnen 
zur Wasserversorgung einer Stadt C. Boysen. 
L. 76. 719. — W^asserversoi^gung u. Wasserver- 
theilung in grossen Städten. J. Morer. L. 77. 
647. — Hausentwässerung u. Wasserversorgung 
in Städten, Dörfern etc. C. Bayles. L. 78. 
579. — Versorgung der Gebäude mit Wasser. 
Salb ach. L. 81. 618. — Zur Wasserversorgung 
der Städte unter Benuteung fliessenden Wassers 
als Motor. Rühlmann. L. 88. 163. — Zur 
Wasserversorgung der Theater. Thometzek. 
82. 637. ~ Die Wasserversorgung in den Städten 
während des Alterthums. W. C. E. Atlee. L. 
88. 811. — Ueber Trmkwasserleitungen. E. 
Reichardt L. 85. 278. — Die Wasserversorg- 
ung grösserer Fabriken. Bockelberg. L. 85. 
278. •— Die Wasserversorgung der Wohngebäude. 
O. Spetzler. L. 85. 338. 447. — Zur Wasser- 
versorgung mittels artesischer Brunnen. Dörich. 
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88. 49. Happach. 88. 50. — Qaellenfinder, 
Warnung. 88. 626. — Wassergewinnang durch 
Brunnen. Taoks. L. 88. 648. — Ueber Wasser- 
beschaffung für Städte. A. Thiem. L. 88. 335. 
WasserTergorgmig^UeberQuellengebieteu.Wasser- 
versorgung d. OdeBsa-Balta-Eisenbahn. Askenasy. 
L. 74.40. — Wasserversorgung von Eisenbahnstati- 
onen. A. B or od i n. L. 78. 631 . — Ueber die Wasser- 
versoi^ng auf den Istrianer u. Dalmatiner Staats- 
bahnen. G. Plate. L. 78. 236. — Die Wasser- 
versorgung der Stationen auf der Karstbahn von 
Laibach nach Triest. J. Ribar. L. 82. 453. 

— Wasserstation mit Pulsometerbetrieb auf dem 
Bahnhof Schmiedeberg. Suck. L. 83. 168. — 
Die Wasserversorgung des Bahnhofs Limbuig 
o. Lahn. Alken. L. 85. 337. 

— Gewinnung von Trinkwasser u. Anforderungen 
an dasselbe. F. Fleischmann. L. 76. 314. 

— Ueber Wassergewinnung. Reese. 76. 572. 

— Leistungen im Wasserfach in Deutschland im 
Jahre 1877. S. Schiele. 78.466. — Rückblick 
auf die Fortschritte im Wasserfach. S. Schiele. 

81. 492. — Das Wasser versorgnngswesen auf 
der Patent- u. Musterschutz- Ausstellung zu Frank- 
furt a. M. C. Blecken. 81. 547. — Das eng- 
lische Wasserversorgimgssystem. W. Rippl. L. 

82. 789. — Die Wasserförderung. N. Mohr. L. 

83. 378. 

— Mittheilungen über Untergrundwasser. 0. E. 
Ranke. 75. 740. — Grundwasser in der Neu- 
roth-Sandstein- u. Permischen Formation in Eng- 
land. C. E. de Rance. L. 76. 718. — Entwick- 
lung eines Gesetzes für den Widerstand bei der 
Bewegung des Grundwassers. O Smreker. 
L. 78. 521. — Das Grundwasser u. seine Ver- 
wendung zur Wasserversoigung. 0. Smreker. 
L. 80. 52. — Ueber Grundwasserströmung. 
Lueger. 81. 433. — Ein Beitrag zur Kenntniss 
der Grundwasserverhftltnisse im norddeutschen 
Tieflande. A. Thiem. 81. •686. Taf. 7. — Ge- 
schwindigkeit des strömenden Wassers in ver- 
schiedenen Tiefen. G. Hagen. L. 88. 738. — 
Die Erscheinungsform des Grundwassers. O. 
Smreker. L. 83. 811. — Ueber Forchheimer's 
Theorie der Grundwasserbew^^ng. H o 1 z m ü 1 1 e r, 
87. 388. — Neue Messungsart natürlicher Grund- 
wassergeschwindigkeiten. A. Thiem. 88. *18. 

— Zur Wirkungsweise von Grund wasserfassungen. 
A. Thiem. 81. 782. Taf. 12. 82. 111. 225. Be- 
richtigung. 81. 848. G. Oesten. 82. *83. 224. — 
Ueber Grundwasserfassung durch Brunnen. 
Oesten. L. 82. 788. — Neues über Grundwasser- 
gewinnung. Sonne. L. 86. 208. — Grundwasser- 
fassung. L. 88. 675. 

— Wasser-Stauung u. -Gewinnung im Thale der 
Gileppe. E. Bodson. L. 76. 688. s. a. Wasser- 



Versorgungsanlagen. — Ueber die zeitweilige 
Vermehrung der Ergiebigkeit von Quellwasser- 
leitungen durch Aulstau des Wassers in den 
Gebirgsspalten. Winter 80. *515. Dissel 
hoff. 80. 523. — Ueber Regulirung von Ge- 
biigsflüssen u. Anlagen von Thalsperren in Bayern 
u. in der Schweiz. Th. Nosek. L. 81. 618. - 
Ueber Thalsperren. Klett. L. 82.340. O.Jatze. 
L. 82. 788. — Zur Gefährlichkeit der Sammel- 
teiche. M. Kraft. L. 83. 737. 
Wasserrersorgung. Bestimmung der Wassermenge 
in Flüssen u. Kanälen. 0. Schmidt. L. 76. 
151. — Die Ergiebigkeitsbestimmung eines arte- 
sischen Beckens. A. Thiem. 79.518. 

— Ist der Bau u. der Betrieb eines Wasserwerb 
einer fernstehenden Gesellschaft zu überlassen? 
Gutachten bei dem Bau des Dresdener Wasser- 
werks. Alfred Stübel. 74.301. — Die Wasser- 
versorgung durchPrivatgesellschaften. W.Ren die. 
L. 76. 52. 

-- Zur Statistik der städtischen Wasserversoigang. 
A) Wasserversorgung mit künstlicher Hebung des 
Wassers (Pumpen). B) Wasserversoigung mit 
natürlichem Gefälle (Gravitation). C) Wasser 
versoi^gung, theils Gravitation, theils Pompbe^ 
trieb. D) Tabellarische Zusammenstellung aas 
vorstehenden Daten. E. Grahn. 74. 808 n. 
Beilage zu Nr. 15. 74. 525. — Die Wasserver- 
sorgung deutscher Städte. L. 75. 465. — Zur 
Statistik der Wasserwerke. 76. 161. 82. 655. 

83. 633. 87. 629. — Zur Statistik der Wasser- 
versorgung Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs d. 
der Schweiz. E. Grahn. 76. 518. 574. 77. 55 
mit Tabellen. 77. 520. — Statistische Mittheil 
ungen aus England. L. 81. 436. — Verkaaf 
von Wasserwerken mit statistischen Angaben 
über die Wasserversorgung Londons. A. Sil- 
vert hörne. L. 81. 618. — Statistik der Wasser- 
werke Amerikas. 83. 719. — Zur Wasserver- 
sorgung der Städte des deutschen Beiches mit 
mehr als 5000 Einwohnern. E. Grahn. 83.522. 

84. 693. 721. — Tabellarische Zusammenstellung 
der Wasserversoigung nach Art u. Einwohner- 
zahl in Städten des deutschen Reiches mit mehr 
als 5000 Einwohnern. E. Grahn. 84. 722. — 
Die Wasserwerke des deutschen Reiches nach 
der Benifsstatistik für Unfallversicherung. 85. 
59. — Statistik der Wasserwerke u. Hydrologie 
von England, Canada, Egypten n. Indien. L 
Jackson. L. 86. 152. 

— Die Wasserversorgung in verschiedenen Ländern. 
— Die Wasserversoigung in der figyptischenWüste. 
L. 85. 27«. 477. 

— Die Wasserversoi^ng amerikanischer Städte, 
Malezieux. L. 77. 13. — Wasserversoigung 
u. Wasserverbrauch in Amerika. L. 77. 15. — 
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Waaserversoigang des Staates New-Yersey. A. 
R. Lee da. L. 70. 178. — Die Wasaerleitangen 
in den hydraolischen Beigwerkadistricten Cali- 
fomiena. O. Specht. L. 86. 991. L. 86. 92. 
WaflserTenorgniig. Die Wastwveraorgung in ver- 
achiedenen Ländern. Fortaetiang und Schloaa. 

— Zur Waaserversorgang in Baden. Lnb- 
berger. 88. 251. 

— Hydrographische üntersnchnng des Bednita- 
thales zwischen Bibertmttndong a. Bahnbrflcke 
bei Fflrth. A. Thiem. 81. 573. — Zar Wasser- 
versoigcing in Bayern. 86. 167. d21. 

— Anbahnung einer rationellen Wasserwirthschaft 
in Böhmen. 75. 2. — Enqudte über die Ver- 
besserung der Wasserwirthschaft in Böhmen. 
L. 84. 550. 

— Die Wasserversoigung im Elsass. 87. 279. 

— Die Wasserwirthschaft in England. J. Bailey 
Denton. 75. 122. 136. s. a. 326. — Programm 
für die auf Wasserwirthschaft in England be- 
zflglichen XJntersuchungen. 75. 364. — Die 
Wasserversoigung in England. L. 75. 656. L. 
76. 123. F. R. Oonder. L. 79. 768. — Die 
Trinkwasser -Versorgung Grossbritanniens. E. 
Grahn. 76. 271. — Nationale Wasserversoig- 
ung m England. Grahn. 78. 366. 79. 356. — 
Hydrographie von England n. Wales. An st ed. 
L. 79. 540. — Die Wasserversoigung von Eng- 
land u. Wales. E. de Rance. L. 88. 120. 

— Üeber die Dtknenwasserversorgung einiger hol- 
Iftndischer Stftdte. E. Schmitt. L. 80. 22. 

— Die Bewässerungsanlagen Oberitaliens. Hess. 
L. 74. 75. — Stand der Wasserversoigung in 
Italien. L. 88. 621. 

— Die Wasserversoigung in Japan. L. 88. 1086. 

— Die Wasserversoigung des oberschlesischen In- 
dnstriebedrks. 78. 607. 80. 592. 81. 626. 84. 
605. B. Salbach. 82. 491. Tal 4 u. 5. L. 82. 
118. — Der Wasermangel im oberschlesischen 
Indnstriebezirk. 79. 258. -— Schutz von Brunnen- 
anlagen im oberschlesischen Industriebesirke. 
80. 527. — Die Wasserverhftltnisse in Schlesien. 
J. Riedel L. 82. 410. 

— Die Wasserversorgung in Russland. 82. 450. 

— Die Wasserversoigung in Ungarn. 88. 1000. 

— Das Wasserversorgungswesen in Württemberg. 
Landgraf. L. 76. 492. — Die Wasserversorg- 
ung in Württemberg, v. Eh mann. L. 76. 719. 
L. 81. 617. 82. 5. s. a. 79. 422. — Gegenwärtiger 
Stand der Alb Wasserversorgung, v. Eh mann. 
L. 76. 150. L. 81. 617. 82. 269. — Die Wasser- 
Versorgung der Rauhen Alb im Königreich Würt- 
temberg. F. Kapaun. L. 79. 760. -- Das 
Wasserversoigungswesen u. seine Entwicklung 
im Königreich Württembeig. L. 79. 522. — Die 
Wasserversoigung des oberen Härtsfeldes. 80. 

Genenl-Beg. b. Jotim. f. Oasbel. u. Waaierven. 



171. — Oeffentliches Wasserversorgungswesen 
in Württembeig. 82. 758. — üeber die Vor- 
projecte sur Wasserversoigung hochgelegener 
Ortschaften des württembergischen Heuberges. 
0. Kröber. 84. •457. — Das Wasserversorg- 
ungswesen in Württemberg» Ehmann. 88.573. 
809. 

Wasserversorgung* Die Wasserrereorgung verschie- 
dener Städte, 

— Die Wasserversorgung von Abbazia. 85. 685. 

— Zur Geschichte der Wasserversoigung in Augs- 
buig. Endres. 79. 374. — Die Wasserversorg- 
ung der Stadt Augsbnig. Endres. 88. 871. 

— Von der Berliner Wasserversorgung. L. 81. 434. 

— Zur Wasserversorgung Berlins. 0. G r e i n e r. 
L. 81. 791. Veit-Meyer. 82. 100. Gill. 82. 
101. P. Schmick. 82. 163. — Versuche sur 
Gewinnung eines reinen Brunnenwassers in 
Berlin. 88.900. 

— Sechster Bericht der Wasseroommission in 
Boston. L. 83. 738. 

— Beiträge sur Schwemmkanalisation u. Wasser- 
versorgung der Stadt Breslau. F. Hnlwa. 88. 
630. 667. — Die Wasserversorgung Bieslau's 
früher u. jetst. V. Schneider. L. 86. 791. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Brüssel. Ver- 
straete. L. 74. 386. 

— Die Wasserversorgung von Budapest. J. W e in. 
L. 83. 738. 

— Zur Darmstädter Wasserversorgungsfrage. 
Pfannmüller. L. 76. 122. — Die Wasser- 
versorgung von Darmstadt. Lueger. 79.97. — 
Zur Frage der Wassergewinnung für die Stadt 
Darmstadt u. für Orte mit verwandten Boden- 
verhältnissen. E. S o nn e u. N. S i m o n s. L. 79. 
327. 

— Die Wasserversorgung Dorpats. C. Schmidt 
L. 76. 720. 

— Die Trinkwasserfrage mit Rücksicht der Trink- 
wasserverhältnisse der Stadt Düren. H. C a s par i. 
L. 83. 267. 

— Die Quellwasserleitung von Frankfurt a. M., 
Bericht Über die wissenschaftlichen Untersuch- 
ungen n. Arbeiten, betr. die Beschaffenheit des 
Wassers u. die Erhaltung seiner Qualität Gg. 
Kern er. 74. 371. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Glogau. A. 
Wingen. L. 87. 583. 

— Die Fluss- u. Bodenwasser Hamburgs, ein Beitrag 
' zur Wasserversorgung grosser Städte. F. Wibel. 

'L. 76. 560. — Project sur Wasserversoigung 
Hamburgs. F. A. Meyer u. S. A. Samuelson. 
79. 501. Taf. 17. — Zur Wasserversorgung Ham- 
burgs. H. Gill u. A. Fölsch. 81. 190. 224. 
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WasserTersorgiiikg. Die Wasserversorgung verschie- 
dener Städte. Fortsetzung. 

— Die Wasserversorgung zum Betrieb von Motoren 
in HuU. L. 77. 42. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Iserlohn in 
sanitarischer Beziehung. L. Dis seihoff. 78. 
471. 

— Die Wasserversorgung in Karlsbad. 82. 378. 
F. Cuntze. L. 83« 414. 

— Wasserversorgung u. Eanalwasser zu Kiddor- 
minster. J. F. Fairebank. L. 77. 41. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Kiel. H. S p e c k. 

79. 218. — Zur Geschichte der Wasserversoig- 
ung der Stadt Kiel. 88. 853. 

— Zur Wasserversorgung von Koblenz. 83. 334. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Leipzig. F. 
H Ofmann. L. 78. 308. A. Thiem. L. 80. 
18. 28. s. a. unten bei Naunhof. 

— Vorschläge zur Versorgung von London mit 
reinem Wasser. J. Lucas. L. 74.705. — Die 
Wasserversorgung von London. Pr. Williams 
u. W. Shelford. L. 77. 414. — F. J. Bram- 
well u. Ed. Easton. L. 77. 599. 745. — 
Wasserversoigung des Themsehafens. L. 79. 
790. — Die Flusswasserfrage in London. Tidy. 

80. 272. — Die Wasserversorgung Londons u. 
der Uebergang der Wasserwerke an die Stadt. 
Jos. Quick jun. L. 80. 614. — Die Wasserver- 
soigung von London. W. Orookes. L. 83. 
738. 

— Beiträge zur Wasserleitungsfrage in Mainz. A. 
D. Rautert. L. 80. 419. 

— Vorarbeiten für das Wasserwerk der Stadt Mann- 
heim. O. Smreker. L. 85. 529. L. 86.26. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Marseilles. F. 
Spiece. 80. 143. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Mühlhausen 
i. E. L. 86. 552. 

-— Die Wasserversoiigung von Städten mit Berück- 
sichtigung der Wasserverhältnisse Münchens. 
W. V. Schellhass. L. 76. 214. — Ueber 
Wasserversorgung, Kanalisation u. Abfuhr in 
Bezug auf München. A. Schuster. L. 77. 767. — 
Project einer Wasserversorgung der Stadt Mün- 
chen aus den Quellen des Mangfallthales. B. 
Salbach. L. 78. 671. — Referat der Wasser- 
versoigungs-Subcommission über die vorliegen- 
den Projecte einer Wasserversoigung in Mün- 
chen. 80. 81. 122. — Zur Wasserversoigung 
Münchens. A. Thiem. 80. 596. 

— Hydrologische Untersuchung der Umgebung 
von Naunhof. A. Thiem. L. 81. 695. Anm.. 
^ Zur Wasserversorgung der Stadt Neapel. 86. 
356. 

— Ueber die Wasserversorgung von Newark u. 
Jersey-Oity. H. Wurtz. L. 74. 491. 



Wasserversorgung. Die Wasserversorgung nrschie- 
dener Städte. Fortsetzung. 

— Zur Wasserversoigung von New-York. L. 82. 
529. 

— Die Wasserversoigung des Artillerie-Lagers bei 
Oldebrock. H. Hi n k e l m a n n. L. 88. 799. s. a. 
L. 88. 1120. 

— Die Wasserversorgung von Paris. B. Grahn. 

78. 99. 127. 159 mit einer Tafel. — Vertheilung 
des Wassers der Seine in sieben verschiedene 
Gemeinden. G. Dumont u. H. Doat. L. 78 
578. — Wasserversoigung der Anlagen u. Ge 
bftude für die Ausstellung in Paris. L. 78. 237. 

— Zur Wasserversorgung von Paris. 83. 59. 

— Die zukünftige Wasserversorgung von Philadel- 
phia. L. 80. 139. H. P. M. Birkinbine. L. 

79. 136. — Die Wasserversoi^ng von Phila 
delphia. J. F. Smith. L. 80. 22. R Hering. 
L. 85. 35. Ludlow. L. 86. 92. — Untersach 
ungen über die das Trinkwasser beeinflussenden 
Umstände mit Beziehung auf die Wasserversorg 
ung von Philadelphia. A. Leeds. L. 83. 731 

— Zur Wasserversorgung von Philadelphia. 87. 
761. 

— Zur Wasserversorgung Prags. £. Grahn. 77. 
162. 299. 78. 655. 697. — Denkschrift über die 
Wasserversoigung der Stadt Prag. A. Huppert. 
L. 78. 108. — Die künftige Wasserversorgnng 
der Stadt Prag. M. D. Popper. L. 78. 108. 
^ Die Wasserversorgung des alten Bom. Th. 
Beck. 87. 1102. 

— Ueber die neue Wasserversoigung von Saar- 
brücken. 0. Till. L. 76. 152. 

— Zur Wasserversoigung Strassburgs. 75. 213. 
716. — Resultate des Versuchsbrunnens für die 
Wasserversoigung der Stadt Strassbnig. A. 
Thiem. 76. 707. 

— Zur Wasserversorgung Triests. E. J.G ei rin- 
ge r. L. 82. 341. Joh. Finetti. L. 87. 55L 

— Die Wasserversoigung der Stadt Venedig. 85 
412. 

— Die Wasserversoiigung von Versailles u. Um 
gegend. Armengaud. L. 80. 285. 

— Die Wasserversoigung der Stadt Weissenfcls. 
G. Henoch. L. 88. 736. 

— Die Wasserversoigui^ der Stadt Wien nach 
amtlichen Quellen. 74. 12. 37. 65. — Zur Wie 
ner Wasserversorgung. E. Grahn. 78. 406. - 
Die Wasserversorgung der Stadt Wien vor In- 
angriffnahme des Pottschacher Wasserwerks. R. 
V. Gunesch. L. 79. 541. — Die Wienregulir 
ung u. das Project der Wienthalwasserleitung. 
A. Oel wein. L. 80. 552. — Ueber die Wasser 
Versorgung Wiens. Süss, 84.71. — Zur Wasser- 
versorgung von Wien und dessen Vororten. H. 
Gravö. 88. 463. 
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WaBflerrersorgimg* Dh Wasserversorgung verschie- 
dener Städte. Schlass. 

— Die Waaserversorgung von WieBbaden in Ge- 
genwart, Vergangenheit a. Zukunft. £. Wi nte r. 
L. 86. 364. — Waaserveraoigung u. Entwässer- 
ung der Stadt Wiesbaden. £. Winter u. Brix. 
L. 87. 1083. 

Wasserrersorgniigs- Anlagen s. a. Feuerlöschwesen 
u. Wasserversoigung. 

— Die Anlage von stftdtiBchen Wasserleitungen. 
L. 74. 548. — Die Wasserleitung in ihrem Bau 
u. ihrer Verwendung in Wohngebäuden. B. 
Salbach. 76. 199. — Die Herstellung von 
Wasserversorgungs-Anlagen. L. 77. 602. — An- 
lage u. Ausführung von Wasserleitungen u. 
Wasserwerken. Fr. König. L. 78. 410. — Be- 
merkungen Aber die Abschätzung von Wasser- 
werken beim üebeigang privater IJntemehm- 
ungen in städtische Verwaltung. J. Quick. 
L. 80. 285. — Kosten der Wasserwerke in den 
grösseren Städten der Vereinigten Staaten. 81. 
508. — Verwendung von Beton «u einer Wasser^ 
leitiing. L. 82. 52. — Stauwehr aus Beton Aber 
die Eger zum Betrieb des Karlsbader Wasser- 
werks. Cuntz. L. 82. 528. — Ueber die Ver- 
wendung der Puzzuolane bei Wasserversoigungs- 
bauten. M. Kovatsch. L. 83. 737. — Ueber 
die Beurtheilung centraler Wasserversoignngs- 
anlagen vom hygienischen u. bacteriologischen 
Standpunkte aus. F.Hueppe. 88.315. Thiem. 
88. 365. Grahn. 88. 405. — Die Ermittelung 
der Durchflussprofile mit besonderer Berück- 
sichtigung der Gebirgs- u. WOdbäche. L. E. 
Tiefenbacher. L. 88. 622. — Die Bedeutung 
der Wasserwerke für die Städte. Beese. 88. 
627. 

— Steuerbefreiung der Wasserwerke in Braun- 
schweig. 88. 303. — Vorschriften für die Aus- 
führung von Anlagen zur Benutzung der Stadt- 
wasserkunst in Leipzig. 88. 911. 

— Herstellung eines Metallsyphons über den Thal- 
einschnitt bei Saint-Paul. Bricka. L. 78. 409. 

— Die Thalsperre der Gileppe bei Verviers. F. 
Kuhn. L. 79. 413. Funk. L. 79. 540, s. a. 
Wasserversoigung. — Eine Thalsperre bei Knsel 
in der Bheinpfalz. J. Biedel. L. 80. 22. — 
Der Bau der Wasserstube am Aglsboden bei 
Sterzing in Tyrol. J. Riedel. L. 81. 617. — 
Die Thalsperre bei Liverpool. 85. 1005. L. 86. 
150. 606. — Die Thalsperre des Furens u. die 
Wasserversoi^ng von St Etienne. L. 83. 811. 

— Die zur Erweiterung der Königsbeiger Wasser- 
leitung anzulegende Thalsperre bei Wiekau. 
Naumann. L. 87.270. — Thalsperranlagen im 
Elsass. L. 88. 1143. — Die Thalsperre bei Bem- 
schdd. Intse. 88. 1152. 



Wasserversorgnngs- Anlagen. Apparaten. Anlagen 
von Wasserleitungen auf der Wiener Weltaus- 
stellung. C. Frischaui L. 74. 637. 704. — 
Angaben über die Wasserversorgungs-Anlagen 
von Paris, Hambuig u. der schwäbischen Alb; 
Amtlicher Bericht der Wiener Weltausstellung. 
Herrm. Sternberg. L. 74. 728. — DieWasser- 
versoiigungsanlagen auf der Pariser Weltausstell- 
ung. 78. 533. — Wasserleitungsapparate auf 
der Berliner Gewerbeausstellung. B. Oelrich. 
L. 80. 757. 

— Ueber einheitliche Tabellen für Betriebseigeb- 
nisse von Wasserwerken. Grohmann. 78. 
469. Beese. 78. 470. Lang. 78. 471. Gill. 
78. 506. — Anlage u. Betriebseigebnisse deutscher 
Wasserwerke. A. Thiem. 84. 411. 467. 494. 
518. Ber. 608. — Die Rentabilität kleinerer Wasser- 
leitungen. H. Becker. 88. 748. 

— Die Abschätzung von Wasserwerken. W. Farr. 
L. 77. 56. — Kostenvergleich zwischen Wasser- 
u. Dampfkraft bei Wasserwerken. 78. 148. 

— Das erste Wasserwerk der vereinigten Staaten. 
L. 75. 748. — Die Wasserwerke der Alten. L, 
75. 745. — Aeltere u. neuere Wasserwerke. E, 
H. d'Avigdor. L. 76. 421. — Das Wasser 
werk eines hochgelegenen Fort. A. Picard 
L. 76. 315. — Aeltere u. neuere Wasserbau- 
werke in Böhmen. F. Steiner. L. 82. 788, 

— Einige bedeutende neuere Wasserwerke der 
Schweiz. Rühlmann. L. 84.550. — Wasser- 
werk für das nördliche westfälische Kohlen- 
revier. 85. 543. — Die Wasserstationsanlagen 
der Galizischen Transversalbahn. L. 85. 756. 

— Die Wasserleitung des Eupalinos auf Samos. 
E. Fabriciua L. 85. 920. 

— Die Wasserwerke verschiedener Städte. 

— Zeichnungen u. Hauptdaten der Wasserwerke 
von 26 Städten. L. 88. 622. 

— Das Wasserwerk der Stadt Aachen. J. S t ü bb e n. 
77.489. L. 77. 529. Thometzek. L. 81. 329. 

82. 726. 

— Die Wasserwerke in Altona. W. Kümmel 
L. 76. 214. — Arbeiter- Wohnhäuser der Altonaer 
Wasserwerke in Blankenese. 88. *1083. 

— Das Wasserwerk der Stadt Arnsberg. L. D i s s e 1 - 
hoff. L. 88. 883. 

— Die Wasserwerke von Atlantic City. L. 75. 
749. 

— Das Wasserwerk von Amsterdam. 79. 17. 

— Die Wasserwerke in Antwerpen. Anderson. 

83. 191. L. 83. 168. 

— - Project der Wasserversoigungsanlage für Auge- 
burg. Grüner u. Thiem. 74. 640. — Das 
Wasserwerk in Augsburg. L. 79. 794. 

— Die Wasserversoigungs-Anlage von Auxerre. 
Moreau u. Duj ardin. L. 84. 550. 
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Waaserrersorgungs- Anlagen« Die Wa88en¥erke yer- 
schiedener Städte. Fortsetzung. 

— Wasserleitung fflr Baden in Baden. L u e g e r. 
L. 78. 236. 

— Die Wasserwerke von Baltimore. R. E. Mart in. 
L. 79. 603. 

— Das Bambeiger Wasserwerk. 75. 87. 

— Das Wasserwerk der Stadt Barmen. H. Gl a s s. 
L. 86. 756. 

— - Projeet der neuen Wasserwerksanlagen fflr die 
Stadt Berlin. 74. 654, Wasseigewinnungsanlagen. 
660, Wasserhebungsanlagen. 668. 687, Zusammen- 
stellung der Kosten. 702. — Die Wasserwerke 
der Westendgesellschaft K. Quistorp & Co. bei 
Oharlottenbuig. F. Schmelzer n. Mannea 
L. 74. 637. — Anlage eines Rohrtunnels für die 
Berliner Wasserwerke. Genth. L. 77. 308. — 
Tief brunnenanlage auf dem Bahnhofe der Berlin- 
Anhalter Eisenbahn. Wiedenfeld. L. 77. 346. 

— Bericht über die Erweiterungsbauten der 
Wasserwerke in Berlin. Gill 78. 109. — Die 
Wasserwerke der Stadt Berlin am Tegeler See. 
G. Anklamm. L. 86. 759. 

— Das Wasserwerk der Stadt Bembuig. 76. *18. 
— Der Aqnaeduct d. Kaisers Augustus bei Bologna. 
74. 669. — Der Aquaeduct von Bologna. L. 82. 
339. 

— Braunschweiger Wasserwerk. 75. 18. 

— Das Wasserwerk der Stadt Bremen. Böttger 
u. Ohnesorge. L, 76. 628. — Die Wasser- 
versorgung von Bremerhaven. 85. 495. 

— Das Wasserwerk zu Brieg. Förster. 76.381. 

— Die Wasserwerke der Stadt Budapest. G. 
Schmidt. L. 81. 202. 

— Einrichtung u. Kosten des Wasserwerkes Char- 
lotteville in Amerika. 86. 637. 

— Die Wasserversorgung von La Chaux de Fonds. 
88. *979. L. 88. 798. 

— Die Wasserwerke in Chicago. L. 81. 434. 

— Der Wasserwerkstunnel in Gleveland. L. 74. 44. 

— Das Wasserwerk der Stadt Cöthen. 85. 472. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Colmar im 
Elsass. G. Kern. 85. 351. 

— Die Hochdruckwasserleitung in Olberg. Bachs- 
mann. 88. 239. 

— Die Wasserleitung in Danzig. v. W i n t e r. 75. 
291. L. 75. 344. — Die Wasserleitungs-, Kanali- 
sations- u. Bieselanlagen in Danzig. L. 79. 177. 0. 
Helm. L. 76. 558. Veitmeyer. L. 78. 137. 

— Das Wasserwerk der Stadt Darmstadt. J. A. 
Aird u. Marc. 81. 89. 

— Das Wasserwerk der hochgelegenen Gemeinde 
Dennach im württembergischen Schwarzwald. 
C. Kröber. 87. •30. 

— - Beschreibung der Wasserwerke zu Dortmund. 
74. 279, die Brunnen-Anlage. 281, die Ma- 



schinen-, Pumpen- u. Kessel- Anlage. 282, die 
Reservoirs. 283, die Rohrleitung. 284. — Ent- 
stehung a. Entwicklung des Wasserwerks za 
Dortmund. Reese. 78. 177. 211. 
Wassenrersorgungs- Anlagen« Die Waaeerwerke ver- 
schiedener Städte. Fortsetzung. 

— Das Wasserwerk der Stadt Dresden. B.Sal- 
bach. Einleitende Versuche. 74. 207. Tal 12. 
13. 14. Versuchsarbeiten zur Constatirung der 
gewinnbaren Quantitäten natürlich filtriiten 
Grundwassers an dem Eibstromufer u. über 
die Qualität des gewonnenen Wassers. 74. *2bi 
Kostenüberschlagung. 74. 267. 

— Die Wasserwerke in Dublin. L. 78. 671. Parke 
Neville. 79. 322. 358. Taf. 6. L. 78. 632. 

— Das Wasserwerk der Stadt Düren. 86. 334. 
Lenze. L. 87. 200. 

— Das Wasserwerk von Duisburg. 75. 559. Weg- 
ner. L. 78. 137. 

— Die Wasserwerke der Stadt Edinbuigh. A. 
Leslie. L. 83. 622. 

— Das Quellwasserwerk der Stadt Eisenach. Fr. 
Ziegler. 75. 161. 

— Die Rheinthalwasserleitung der Stadt Elberfdd. 
V. Schneider. 82. 6. L. 80. 720. L. 83. 811. 

— Die städtische Wasserleitung zu Erfurt 75. 
20. 60. 

— Die Wasserversoigungsanlagen d^ Krupp'schen 
Gussstahlfabrik in Essen. 82. 443. — Das Wasser 
werk der Stadt Essen. L. 87. 113. 

— Das Wasserwerk der Stadt Flensbuig. 83. *20. 
Taf. 1 u. 2. 

— Bericht Über den Bau der Frankfurter Quell- 
wasserleitung. 74. 576. 584. A) Quellenfassangen 
u. Zusammenleitungen. 578. B) Zuleitungsrohre 
u. Nebenobjecte. 595. 0) Anlassen u. Probiren 
der Zuleitung. 604. — Die QueUwasserieitung 
der Stadt Prankfurt a. M. Fr. Marx. L. 78. 
480. -- Die Klftrbeckenanlage der Stadt Frank 
fürt a. M. Lindley. L. 84. 550. 

— Das Wasserwerk in Frankfurt a. d. 0. F. 
Schmetzer. L. 76. 428. 

— Die Wasserversorgung in Freibeig i. ß. o. die 
hiezu vorgenommenen Teichbauten. M. Kraft 
L. 82. 117. 

— Das Wasserwerk der Stadt Fürth in Bayern. 
H. Kullmann. 88. 1046, s. a. L. 88. 1120. 

— Die Wasserversorgungsanlage in Glessen. C. 
Rosenfeld. 84. 679. Ber. 736. 

— Das Wasserwerk der Stadt Gravenhage. R v 
Pichler. L. 79. 477. 608. 

— Das Wasserwerk der Stadt Groningen. B. Sal 
bach. L. 82. 683. 

— Die Wasserwerke in Hamburg. F. A. Meyer. 
79. 661. — Unterführung der Saugleitung für 



üigitized by ^ 



.OOgtv 



Wasaerversorgong. -— I. Sachregister. 



341 



das Hambuiger Wasserwerk zu Bothenbui^sort. 
L. 88. 1120. 

^aflserTenorgiing8.Aiilage]i, Die Wasserwerke wer- 
schiedener Städte. FortsetKong. 

— Die neaen Wasserwerke in Hannover. 77. 314. 
B er g. L. 80. 284. — Die Erweiterung der Wasser- 
werke von Hannover. Bocke Iberg. L. 85. 
815. L. 86. 207. 

— Das Wasserwerk der Stadt Henley an der 
Themse. J. G hur eh. L. 88. 736. 

— Das Quellwasserwerk von Hohenlimbuig. L 
Disselhofl L. 86. 417. 

— Die Wasserversorgungsanlagen von Horsens. 78. 
♦267. 

— Das Quellwasserwerk zu Iserlohn. 77. 779. L, 
Disselhofl 76. 44. *76. L. 81. 609. 

— Das Wasserhebewerk zu Ivry. L. 83. 737. 

— Das Wasserhebungswerk zu Julienhöhe. 
Kopka. L. 74. 145. 

— Umbau der Kasseler Wasserleitung. O.Wert 
heim. L. 78. 137. 

— Das neue Wasserwerk der Stadt Kiel. 81. 395 

— Das Wasserwerk der Stadt Koblenz. E. Grahn. 

87. 332. 

— Das Wasserwerk der Stadt Krefeld. B. Sal 
bach. L. 81. 829. 

— Das Wasserwerk der Gemeinde Laiz bei Sig- 
maringen. Fritz. 84. 355. 

— Die Erweiterung der Lancaster Wasserwerke. 
J. Mansergh. L. 82. 683. 

— Das Wasserwerk der Stadt Leyden. 70. 16. L. 

88. 407. 

— Das Wasserwerk der Stadt Liegnitz. W. 
Pfeffer. L. 80. 653. 

— Der Aquaeduct von Lissabon. M. M. v. Weber. 
L. 81. 542. 

— Die Wasserwerke in Liverpool. G h. H. B el o e. 
77. 331. •370. — Bau der Wasserversoigung in 
Liverpool L. 86. 606. 

— Das Wasserwerk der Gemeinde Löffelstelzen. 
G. Kröber. 88. 186. 

— Geschichte u. Beschreibung der Londoner 
Wasserwerke. F. Bolton. L. 88. 918. 

— Die Wasserwerke von Louisville. L. 77. 200. 

— Das neue stadtische Wasserwerk in Ladwigs- 
bui^. 81. 53. 

— Die Wasserwerke Magdeburgs. Sturmhöfel. 
77. 24. L. 80. 139. 

— Das Wasserwerk der Stadt Mfilheim a. d. Buhr. 
77. 640. 

— Die Wasserwerke zu Nagpoor. L. 74. 44. 

— Die neue Wasserleitung in Neapel. 85. 483. 
508. 

— Das Wasserwerk zu Neunkirchen i. d. Pfalz. 
8L 576. 



Wasserversorgiuigs- Anlagen. Die Wasserwerke wer- 
schiedener Städte, Schluss. 

— Die neue Groton-Wasserleitung der Stadt New- 
York. 86. »388. L. 86. 583. 

— Das Wasserwerk der Stadt Nflmberg. A. T h i e m. 
L. 80. 18. 23. 

— Das Wasserwerk der Stadt Nymwegen. C. 
Seh ml d. L. 88. 697. 

— Wasserversorgung des Artillerie-Barackenlagers 
von Oldebrock (ITiederlande). L. 88. 1120. H. 
Hinkelmaun. L. 88. 799. 

— Die Wasserversorgungs - Anlagen von Paris. 
Alp band. L. 74. 490. — Das unterirdische 
Paris. Beigrand. L. 75. 745. — Werth der 
Wasserwerke in Paris. 86. 615. 

— Die neuen Wasserwerke von Petersburg. J- 
Thomson. L. 81. 96. 

— Das Potsdamer Wasserwerk. W. H. L. G ree n. 
L. 78. 727. 

— Die neue Wasserleitung in Prag. 6. . . L. 78. 
108. 

— Das Pressbuiger Wasserwerk. Salbach u. v. 
Wessely. L. 87. 552. 

— Das Wasserwerk in R^^nsburg. 75. 871. 

— Das städtische Wasserwerk zu Remscheid- L. 
Disselhofl 85. 22L Taf. 5. L. 85. 278. 

— Die Wasserwerke in Bochester. L. 88. 788. 

— Wasserversoigungsanlagen im alten Rom. T. 
Sechhi. L. 77. 236. — Die Wasserleitungen 
Roms. L. 86. 760. 

— Die Quellwasserleitung der Stadt Salzburg. 76. 
846. Taf. 12. 

— DieWasserversoigungsanlage von Sandringham. 
79. 778. L. 79. 478. 

— Die Wasserversoi^gungsanlage des^fOrstl. Resi- 
denzschlosses zu Sigmaringen. G. Kroeber. 
77. 35. — Das Wasserwerk in Sigmaringen. 82. 
382. s. a. oben Laiz. 

— Die Wasserversorgungsanlagen in Stuttgart 
ZobeL 88. *836. 

— Greschichtliche Mittheilungen über das Wasser- 
werk der Stadt Ulm. 81. 672. 

— Die Wasserversorgimgsanlage von Virginia Gity 
u. Gold Hill (Nevada). L. 74. 272. 

— Der Trinkwasserapparat im Hafen von Vlies- 
singen. Fr. Kapaun. L. 80. 613. 

— Das Wasserwerk in Warschau. 86. 882. 

-— Das Wasserwerk der Stadt Weimar. L. 85. 
477. 920. 

— Mitwirkung der k. k. Genietruppe beim Bau 
der Wiener Hochquellenleitung. A.Makowiczka. 
L. 74. 386. — Der Bau der Wiener Hochquellen- 
leitung. G. Mihatsch. L. 77. 168. L. 81. 793. 
82. 6. — Geologie der Kaiser Franz Josephs- 
Hochquellwasserleitung. F. Karrer. L. 77. 648. 

— Das neue Wasserwerk in Pottschach bei Wien. 
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L. 79. 478. — Die Wiener- Neüstfldter Tief- 
qaellenleituDg. A. Oelwein. 84i 141. L. 84. 
125. 

— Das Wasserwerk zu Witten a. B. B. Oelert 
L. 77. 309. 
WassenrerBorgnngg- Anlagen. Neue Wasserwerke 
a. Projecte in: 

Freiburg i. Br. 74. 46, Ulm. 74. 48, Darmstadt. 
L. 74. 110. 74. 151, Erakaa. 74. 152, Begensboig. 
74. 156, Chemnitz. 74. 279, Langenberg. 74. 676, 
Erfurt. 74. 771, Qrflnbeig. 74. 771, OelsniU. 74. 
772, Hermerdingen. 74. 798, Inowrachiw (Provinz 
Posen). 74. 798, RottweU. 74, 799, 
Liegnitz. 74. 798. 75. 34, Oberhausen. 75. 36, 
Beuthen. 75. 68, Klagenfurt. 75. 69, Mülheim 
a. d. Buhr. 74. 799. 841. 75. 78, Strassbuig. 76. 
150, Basel. 75. 227, Dresden. 74. 207. 254. 267. 
75. 144. 228, Pforzheim. 74. 491. 75. 238, Char- 
koff. 75. 467, Geisslingen. 76. 468, Eünzelsau. 
75. 470, Bonn. 76. 510, Hannover. 74. 739. 797. 
75. 512, Oels i. Schi. 75. 516, Beichenbach i. Schi. 
75. 516, Duisbnig. 75. 559, Goslar. 75. 560, 
Hoerde. 75. 601, Memmelsdorf. 75. 699, Bocken- 
heim. 75. 720, Habelschwerdt. 75. 752, Neisse. 
75. 764. 838, Salzbuig. 75. 839, Troppan. 75. 
840, Kissingen. 76. 897, 

Wilhehnshafen. 76. 32, Krefeld. 76. 56, Pots- 
dam. 74. 799. 75. 310. 603. 76. 64, Königsberg. 

75. 562. 76. 219, Schwelm. 76. 223, MOnsterbeig. 

76. 459, Bio Janeiro. 76. 459, Hirschberg. 76. 567, 
Sulzbach (Oberp&lz). 76. 696, Elberfeld. 75. 
108. 76. 727, QörUtz. 74. 552. 797. 75. 32. 287. 
601. 76. 60. 318. 363. 728, 

Liesthal (Schweiz). 77. 24, Sulzbach bei Saar- 
brücken. 77. 48, Tettnang. 77. 152, Nieder- 
stotzlngen. 77. 188, Znaim.77. 188, Bnighausen. 77. 
215, Bozen. 77. 252, Baisingen (Württemberg). 

77. 282, Naefels (Schweiz). 77. 284, Esslingen. 
77. 310, Kleve. 77. 347, Baden-Baden. 77. 378, 
Tanger (Marokko). 77. 384, Agram. 77. 414, 
Bautzen. 77. 414, Flensburg. 77. 464, Horsens. 

77. 466, Neustadt a. d. H. 77. 469, Tiflis. 77. 
472, Banders. 77. 506, Karlsbad. 77. 617, Tü- 
bingen. 77. 621, Toigau. 77. 684, 
Wachendorf. 78. 32, Tuttiingen. 78. 184, Dor- 
nach (Schweiz). 78. 344, Lauffen a./N. 78. 351, 
Winden. 78. 352, Zug. 78. 352, Lichterfelde. 78. 
495, Verviers. 78. 588, Erlenbach (Württemberg). 

78. 676, Alfeld. 78. 710, Bayreuth. 78. 731, 
Blei (Schweiz). 79. 24, Hofingen. 79. 142, Im- 
menstadt 79. 143, Guntersried. 79. 218, 
Meiringen (Schweiz). 80. 31, Gladbach. 80. 79, 
Zazenhausen (Württemberg). 80. 80, Baden. 80. 
141, Oelerino (OberEngadm). 80. 142, Cann- 
Btadt 80. 170. 



Wasserversorgiuigs- Anlagen. Neue Wasserwerke 
und Projecte in: 

Groningen. 81. 210, Halberstadt. 81. 310, Marien 
bad. 81. 210, Bannen. 76. 465. 81. 281, £^r. 

81. 296, Gummersbach. 81. 296, BevaL 81. 448, 
Dettingen (Württemberg). 81. 814, 
München. 74. 81. 287 bis 289. 82. 39, Brück a. d. 
Mur. 82. 103, Prag. 75. 563. 82. 104, Stuttgart 

82. 386, Sigmaringen. 80. 360. 775. 82. 71. 383, 
Oberkassel. 82. 658, Halberstadt. 82. 835, Lahr. 

82. 836, 

Konstantinopel. 8B. 781, Limburg a. d. Lahn. 

83. 876, St. Wendel 88. 876, Trier. 74. 48. 83. 
824. 876, 

Giessen. 84. 68," Hagenau. 75. 237. 84. 69, 
Malstatt-Burbach a. d. Saar. 84. 254, Bemscheid. 
82. 578. 84. 255, Weimar. 74. 114. 84. 368. 
Wittenbeig. 84. 448, Jftgemdorf . 84. 680, Falken- 
stein i. y. 84. 102. 734, Hanau. 84. 839, 
Lüdenscheid. 85. 23, Wohlau. 86. 80, Beat- 
lingen. 74. 842. 85. 136, Koblenz. 85. 198, Fürth. 
80. 171. 85. 264, Hamehi. 85. 264, Bdchen- 
bach i. E. 85. 365, Amheim. 85. 391, Neapel. 

85. 393, Frankfurt a. M. 86. 570, Köln. 86. 570 
Reichenhall. 85. 610, Palermo. 85. 702, Dieden- 
hofen. 86. 790, Mannheim. 86. 852, Beigedorf. 

86. 903, Ohur. 86. 970, 

Bad Nauheim. 86. 95, Fulda. 86. 126, Langen- 
dreer. 86. 126, Mainz. 86. 127, Bemcastel a. d. 
M. 86. 154, Freising. 86. 217, Plressbuig. 82. 
618. 86. 219, Brunn. 86. 245, Emmerich. 86. 
342, Hambuig. 86. 371, Passan. 86. 380, Aussig 
a.d.£lbe. 86. 538, Wandsbeck. 86. 540, Maastricht 
86. 563, Hamm. 86. 342. 611, KOsen. 86. 644, 
Ehrenfriedersdorf in Sachsen. 86. 704, Mflhl- 
hansen in Thür. 86. 707, Schmalkalden. 86. 707, 
Wiener -Neustftdter Tiefqnellenleitung. 86. 63. 
128. 707, KattowitK. 76. 883, 86. 736, Glats. 86. 
185.479.852, Minden a.W. 86.127.864, Werdan. 

86. 644. 854, Soest. 86. 881, Grftfenroda. 86. 
912, Harburg a. d. Elbe. 86. 912, Leipsig. 86. 
481. 588. 913, Rudolstadt. 83. 787. 86. 707. 914, 
Siebenlehn. 86. 914, Nürnberg. 86. 942, Geis- 
Weiler bei Saarbrücken. 86. 970, Wesel 86. 62. 
971, Belgrad. 86. 989, Hagen. 86. 853. 1060, 
Greifswald. 87. 23, Annabeig. 87. 116, Holz- 
minden. 87. 118, Paderborn. 87. 178, Minden. 

87. 405, Wetter a. d. R, 87. 406, Jauer. 87. 442, 
OlmütK. 87. 442, Saarburg. 87. 443, Tilsit 87. 
443, Bahnhof Hannover. 87. 656, Meraebnis. 
86. 641 87. 659, Beichenbach 1. V. 87 659, 
Borna. 87. 690, Iglau. 87. 693, Waldheim i. S. 
87. 624. 768, Altena. 87. 802, Gütersloh. 87. 845, 
Meran. 87. 873, Neviges. 87. 875, Peine. 87. 904, 
Plauen. 87. 926, Worms. 87. 928, Bad Elster. 
87. 953, Hasself elde a. Han. 87. 954, Schöningen. 
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87.959, Sangerhaoaen. 87.1060, Sinzig. 87.1060, 
Kiel. 79. 218. 87. 477. 1000. 1111, Tepüt». 87. 
1144. 

WaflserrersorgmifB-ABlageii. Nene Wasserwerke 
u. Frojecte in: 

La Ohanx de Fonds. 88. 34, Lörrach. 88. 35, 
Aschaffenbnrg. 88. 59, Ehingen. 88. 65, Apolda. 
88. 162, Oronenberg. 88. 165, Garmisch. 88. 
166, Wittenhei^. 88. 172, Döbeln. 88. 202, No1^ 
demey. 88. 203, Nenstftdtel. 87. 1059. 88. 236, 
Stassfnrt. 83. 315. 88. 236, Einheck. 88. 306, 
Hildesheim. 86. 611. 912. 88. 308, Nöschenrode. 
88. 346, Oldenburg. 78. 56. 88. 346, Werden. 

85. 702. 88. 347, Werdohl (Westfalen). 88. 478, 
Zwickau. 87. 696. 88. 596, Amsterdam. 88. 746, 
Laibach. 88. 776, Oppenheim a. Rh. 88. 776, 
Ane, Königreich Sachsen. 88.830, Grimmitschaa. 
88. 933, Ulm. 88. 927, Kobuif^. 86. 912. 88. 
962, Markneukirchen. 88. 272. 595. 963, Leipzig 
fQr Lindenau n. Plagwitz. 86. 515. 88. 804. 963, 
Kappel bei Chemnitz. 88. 1024, Gera. 83. 903. 

86. 766. 912. 88. 719. 1063, DOrkheim. 88. 1131, 
OschaU. 86. 707. 88. 346. 1152. 

— Erweiterungen u. darauf bezügliche Frojecte in : 
Altona. 74. 279, Düsseldorf. 74. 612, Kassel. 74. 
732, 

Berlin. 75. 193. 555, Philadelphia, L. 75. 465, 
Lübeck. 75. 871, 

Berlin. 76. 27. 54. Göttingen. 76. 60, Breslau. 
76. 126. 154, Frankfurt a. M. 76. 196, Düssel- 
dorf. 76. 403, Ludwigsburg. 76. 696, 
Breslau. 78. 176. 452, 
Frankfurt a. M. 80. 456, 
Dortmund. 81. 176, 

Breslau. 82. 61, Frankfurt a. M. 82. 65, Halle. 
82. 67, KöhL 82. 168, 
Essen. 83. 208, 
Liverpool. 85. 1005, 

Wien. 86. 63. 220. 404, München. 86. 95. 127, 
Iserlohn. 86. 126, Bunzlau. 86. 341, Chemnitz. 



86. 341, Barmen. 86. 425, Berlin (Tegel u. Char- 
lottenbuig). 86. 456, Kiel. 86. 480, Blasewitz. 
86. 538, Görlitz. 86. 540, Sagaa 86. 615. 

Wasserrersorfungs-Anlagen. Erweiterungen u. 
darauf bezügliche Projecte in: 
Frankfurt a. M. 87. 396, Magdeburg. 87. 404, 
Bemburg. 87. 656, Hagen. 87. 734, Iserlohn. 87. 
735, Münster. 87. 804, Aachen. 87. 839, Alten- 
essen. 87. 869, 

Altena. 88. 85, Berlin. 88. 124, Freiburg i. B. 
88. 417. 

— Uebergang der Wasserwerke in stadtische Ver- 
waltung ZU: 

Berlin.74. 171.231, Nordhausen. 74.491, Zwickau. 
75. 80, Regensburg. 79. 340, Kissmgen. 88. 626. 
Wasserwerksgesellschalten s. a. im Ortsregister. 
— Gesellschaften für Gas- u. Wasserversorgung, 
siehe im Ortsregister für Beleuchtungswesen. — 
Die Londoner Wasserwerk^esellschaften. L. 74. 
170. L. 80. 21. — Die Ausdehnung der Wasser- 
werksgesellschaften in London. E. Grahn. 76. 
229. 

— Continental Union Waterworks Comp. 88. 124. 
-— Wasserleitungs-Betriebsgesellschaft zu Rotter- 
dam. 86. 30. 

— GeschAftsberichte der Rheinischen Wasserwerks- 
gesellschaft in KöhL 74. 522. 76.^469. 699. 76. 
60. 77. 650. 

— Betriebseigebnisse der Rheinischen Wasser- 
werksgesellschaft m Bonn. 84. 335. 510. 85. 
360. 86. 398. 87. 440. 88. 624. 

— Geschäftsmittheilungen der deutschen Wasser^ 
Werksgesellschaft in Frankfurt a. M. 77. 648. 
88. 546. 85. 544. 86. 586. 87. 734. 88. 719. 

— Neptun, Continental-Wasserwerks-Actien-Gesell- 
schaft in Berlin. 75. 31. 509. 832. 77. 214. 

— Stoiberger Wasserwerksgesellschaft in Stolberg. 
88. 956. 

— Oesterreichische Wasserwerksgesellschaft in 
Wien. 88. 508. 84. 255. 



Zerstftabnngsapparat siehe Strahhohre. 
Zlmmerspringbrnnnen« E. Kremer. 
♦359. 



Pat. 85. 



Zink. Zink im Trinkwasser. F. P. Venable. 
L. 85. 783. — Vorkommen in Leitungswasser. 
H. Bunte. 87. 131. 
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Abel C. D* Anwendung der Gasmotoren cum 
Heben von Flflssigkeiten. Fat. 77. 19. 

Adalr W. Pompe. Pat. 77. 239. 

AdametE L. Die Bacterien der Trink- u. Nntz- 
wasser. L. 88. 1087. 

Adams. Entwicwening bewohnter Districte. L. 
81. 140. 

Adams J. W. Anleitung znr Bestimmung der Di- 
mensionen von Eanftlen. L. 80. 350. 

Adamson n. Siemens siehe Siemens a. Adamson. 

Ahrbeeker H. C. Flflssigkeitsmesser. Pat 78. 309. 

Aigner. Die Fabrikation von Gementrohren. L. 

76. 491. 

Aird A. n. Kunath E. siehe Eunath E. n. Aird A. 

Aird J. u. A« n. Mark. Bnmnenstftnder für Drack- 
wasserleitangen. Pat. 80. *483. -- Langsam 
öffnender n. schliessender EOkenhahn. Pat. 80. 
*618. — Das Wasserwerk der Stadt Dannstadt. 
81. 89. 

Akeroyd J. B.^ Safar-Masgrave J. M. n. Ward 
D. siehe Sagar-Musgrave J. M., Akeroyd J. B. 
CL Ward D. 

Albreekt H« Die Wasserversorgung auf dem Lande. 
L. 76. 104. 

Aldridge Edw. Wassermesser. Pat. 75. 171. 

Alexander E. P« Wassermesser, zugleich Motor. 
Pat 76. 417. 

Alken. Die Wasserversorgung des BahnhoÜB Lim- 
burg o. Lahn. L. 85. 837. 

Allalre u. Aitler siehe Antier u. AUaire. 

Allan A. Druck- u. Vacuummessapparate. Pat 

77. 676. 

Alley St« lieber die Erhaltung eines gleichmftssigen 
Druckes in Wasserleitnngsrohren. L. 79. 758. 

Alllott J. B. Maschinen fflr Dampf- u. Wasser- 
druck. Pat 76. 256. 

Allmayer L. Die Verwerthung des Gloaken- 
Inhalts u. der Dungstoffe Wiens. L. 83. 737. 

Almqnlst Ang. Wassermesser. 76. 617. 

Alpluuid. Die Wasserversorgungs - Anlagen von 
Paris. L. 74. 490. 



Amsler-Laffon. Der bydrometrische Flügel mit 
Zfthlwerk u. elektrischer Zeichengebung. L. 78. 
71. 726. 

Anderson. Die Wasserwerke in Antwerpen. 83. 
191. L. 88. 168. 

Anderson B. C. Hähne sur Bednction des Wasser- 
drucks. Pat. 78. 809. 

Anderson ft Easton siehe Easton & Anderson. 

Andrews J. Beobachtungen Aber Verftnderungen 
des Fiusswassers. L. 76. 149. 

Anklamm G. Die Wasserwerke der Stadt Berlin 
am Tegeler See. 86. 759. 

Ansted D. T, üeber die Behandlung der Aus- 
wur£9toffe u. Abwasser in Manchester. L. 77. 
235. — Wasser u. Wasserversorgung. 79. 392. 
— Hydrographie von England u. Wales. L. 79. 
540. 

Anthon. Die Entgypsung des Wassers durch 
Oxalsäuren Baryt L. 76. 354. 

Armengand. Die Wasserversorgung von Versailles 
u. Umgegend. L. 80. 285. 

Armley, Halsworth S. u. Balles B. siehe Hals- 
worth S., Armley u. Bailes R 

Armstrong. Wasserdruckmaschinen. L. 78. 307. 

Aschemann A. Waesercloset Pat. 80. 731. 

Ashton D. u. Sperryn J. Ventil. Pat 88. *234. 

Askenasy. Ueber Quellengebiete u. Wasserversorg- 
ung der Odessa-Balta-Eisenbahn. L. 74« 40. 

Assmann. Zur Wassermeeserfrage. 78. 511. 

Atkln J. n. Miller. Wassermesser. Pat 75. 136. 

Allee W. G. £. Die Wasserversoigung in den 
Stftdten w&hiend des Alterthums. L. 88. 811. 

Ansten F. T. u. Wllber F. A. üeber die Beinig- 
ung von Trinkwasser durch Alaun. L. 85. 783. 

Antler u. Allaire. Centrifugalfiltrirapparat L. 
76. 213. 

Averle T. u. Satre. Horizontale Ck)ndensations- 
maschine mit variabler Expansion nach Depres's 
System. L. 74. 550. 

Avlgdor E. H. d'. Aeltere u. neuere Wasser- 
werke. L. 76. 421. 
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Bach €• Selbstthätlg wirkendes Auslanfventil. L. 
76. 150. — lieber das Selbstschlnssventil von 
Grützner u. Knaath n. den Knaust'schen Spar- 
hahn. 79. 687. — Mundstück mit r^olirbarer 
Strahlstärke. L. 82. 85. — Die Gonstraction der 
Feuerspritzen. L. 83. 414. ^ Versuche zur Klar- 
stellung der Bewegung selbstthätiger Pumpen- 
ventile. L. 86. 759. L. 87. 200. 

Bach 0* Untersuchung der Eirchhofbrunnenwasser 
Leipzigs. L. 74. 385. — Untersuchung der Leip- 
ziger Flusswasser. L. 76. 627. 

Bachsmann. Die Hochdruckwasserleitung in Col- 
beig. 88. 239. 

Bacon C, H, Wassermesaer. Fat 80. 389. 

BSsel €• W« Apparat zum Ausgleichen des Wasser- 
schlags in Bohrleitungen. Fat 80. 618. 

Baier J. u. Moore B. siehe Moore B. u. Baier J. 

Balles B.^ Armley u. Halsworth S. siehe Hals- 
worth S., Armley u. Balles B. 

Balley. Begistrirapparat für die Wasserstände in 
Behältern. L. 78. 726. 

Batlef W. H. Ueber das Flatzen der Wasser- 
leitungsrohre. L. 75. 745. 

Baillie Be^J. Wassermesser. Fat. 75. 98. 

Baillf X. Verschlussdeckel für Gullys. Fat. 87. 
•114. 

Baiard« Ueber die Einwirkung des Wassers auf 
Blei. L. 74. 665. 

Bau H. W. y Kendrik M.' J. uu Wantson B. G. 
siehe Kendrik M.'J., Ball H. W. u. Wantson 
B. G. 

Ballo M. Zur Frage der Erwärmung bzw. Ab- 
kühlung des Wassers im Boden. L. 86. 638. 

Baltzer B. & Sohn. Spülvorrichtung für Glosets 
Fat. 83. »236. 

Bambaeh P. Selbstthätiger Wassergefahr-Alarm- 
apparat. L. 81. 236. 

Bamberger M. Wirkung des Cementes auf Wasser- 
leitungsrohre. L. 82. 561. 

Barden J« S*. Bockwood A. W., Hinkley H. u. 
Ghild D. Wassermesser. Fat. 75. 225. 

Baretto J. u. A« Wassermesser. 75. 460. 

Barker Jos. Wassermesser. Fat. 75. 16. 

Barley W« Die Wasserreinigung nach B^renger 
u. Stingel. L. 77. 55. 

Barlow Oh. Wassermesser. Fat 75. 135. 245. 

Barlow H. B. Filterconstruction. Fat. 77. 20. 

Barnell A. u. G. B. u. Swindell J. G. siehe 
Swindell J. G. u. Barnell A. u. G. B. 

Barnes J. Verbesserungen an Wassermessem oder 
Motoren. Fat. 78. 309. 

Barnes F. Ueber die Filtration des Wassers für 
industrielle Zwecke. L. 82. 339. 



Barre A. Gh. Wassermesaer. 75. 506. 

Barmfet y Tedana J.^ Isanra j Fargas F. de F. 
u. Corbera P. G. j siehe Isaura y Fargas F. 
de F., Corbera F. G. y u. Barrufet y Vedana. 

Bartelt K. Abdichtung bei Schlauchverbindongen. 
Fat. 81. •178. 

Barth M. Die hygienische Bedeutung des Trink- 
wassers u. rationelle Frincipien für dessen Unter- 
suchung u. Beurtheilung. L. 82. 561. 

Barton Ch.C« Druckregulator für WasserleitongeiL 
Fat. 80. •526. »617. 

Barton €. u. Thomson J. siehe Thomson J. u. 
Barton 0. 

Barton J. u. Pontifex E. A. Verbesserter Ap- 
parat, um Wasservergeudnng zu verhüten. Fat 
74. 148. 

Bartmm W. E. Botationsmaschine. Fat 77. 18. 

Baner J. €. Kautschukventil mit Federveiscblass. 
Fat. 81. ♦796. 

Banmann E. Analyse des Wassers eines Versuchs- 
brunnens in Strassburg. 76. 717. 

Banmeister. Die Verunreinigung der Flüsse. L. 
76. 491. •— Die Verunreinigung der Flüsse n. 
amerikanische Beobachtungen darüber. 77. 107. 
137. — Kritische Besprechung von Wibel's Fluss- 
u. Bodenwasser Hamburgs \i. David's Wasser- 
versorgung grosser Städte. L. 77. 744. — Ueber 
Wiede's Entwurf eines Kanalisationssystems ffir 
Königsberg. L. 81. 236, — Die Abfuhr u. Ver- 
werthung der Fäcalstoffe in Stuttgart. L. 81. 769. 

Banmgärtner. SelbstschlussventiL 70. 596. Tai 19. 
Fig. 5. Fat 80. •291. 

Bayles €. Hausentwftsserung u. Waaserversoi^- 
ung m Städten, Dörfern etc. L. 78. 579. 

Bauügette G. N. Die Kanalwasserfrage. L 77. 
307. 

Bazalgette J» N. Vorschlage zur Abführung n. 
Beinigung des Londoner Kanalwassers. L. 86. 
920. 

Beach H. Hochdruckhähne. Fat. 77. 17. 

Beale J. Maschine zum Fumpen von Gas, Loft 
u. Flüssigkeiten. Fat. 74. 730. 76. 417. — Wisser- 
messer. Fat. 75. *224. 

Beck Th. Heron der Aeltere und seine Vorgänger. 
L. 86. 848. — Zur Wasserversorgung des alten 
Bom. 87. 1102. 

Becker. Denkschrift über die WasserversoigoDg 
Darmstadts. L. 74. 151. — Kanaleinlauf. Fat. 
82. ♦468. 

Becker B. Sprengapparat Fat. 84. *675. 

Becker K. G. Apparat zum Messen des YolniDS 
flüssiger Körper. Fat. 81. *660. 
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Beeker H. üeber Trabnngen bei Quellen. 87. 

•818. — Die RentabilitÄt kleinerer Wasaerleilr 

ungen. 88. 743. 
Becker a. Frohweln. Selbstthätlger Wasserleit- 

ungsverschluBS vor Aoslaalhähnen. L. 79. 327. 
Beckett W. A* Verbesserungen an Ventilen. Fat. 

74. 836. 
Beckmann. Ventilhahn mit Selbstentleemng. L. 

79. 327. 
BedelL Verschluss fflr das Hausableitungsrohr 

gegen das Eindringen der Kanalgase. L. 76. 688. 
Beer M. üeber einige Trinkwasser Königsbergs. 

L. 77. 198. 
Beer H. u. Gelssler E. Wasserleitungshahn. Fat. 

86. ♦789. 
Belelsteln W« Die Wasserleitung im Wohngebftude. 

L. 86. 172. 447. 
Beissel J. Der Aachener Sattel und die aus dem- 
selben hervorbrechenden Thermalquellen. L. 86. 

728. 
Beigrand M* Das unterirdische Faris. L. 76. 745. 

— Ueber Bestimmung der Trflbung des Wassers. 
L. 78. 36. — Zur Geschichte der Wasserversoig- 
ung. L. 78. 108. 

Beigrand u. Lemoine. Das Hochwasser der Seine 

im Mftrz 1876. L. 78. 409. 
Beloe Ch. H* Die Liverpooler Wasserwerke. 77. 

331. »370. 
Belsky J. Die Frager Wasserversoigungsfrage. 

L. 76. 745. — Die Frager Wasserversoigung. L. 

76. 740. 
Bengen A. Closetventil. L. 78. 726. — Selbst- 
schlussventil für Olosethähne. 79. 599. Taf. 19. 

Fig. 13. 
Bennet* Auslaufbrunnen fflr Wasserleitungen. 

L. 76. 101. 
Bennet S. Bleirohrverbindung. Fat. 82. *307. 
Bennison. Botationspumpe. L. 76. 411. 
Benson ]|. Fumpenventil. Fat. 76. 65. 
Berg« Das neue Wasserwerk in Hannover. L. 80. 

284. 
Berger Fr« Die Haltbarkeit der verschiedenen Bau- 

materialen in den Wiener Kanälen. 80. 215. 

— Mittheilung über die Bodenverhältnisse in 
Wien. 81. 769. 

Berger B. Heizbare Badewanne. Fat. 83. *235. 
Bergner £• Wasserhahn für Hausleitungen. Fat. 

81. ♦736. 

Bergstein H« Mundstück fflr Strahhrohre. Fat. 

82. »öö. 

Berkowitsch A» Ueber Wassermesser. L. 77. 
198. — Selbstabschlussventil fflr Wasserleitungen. 
L. 78. 726. — Ueber Selbstschlussventile mit 
Beziehung auf die Concurrenz- Ausschreibung des 
Oemeinderathes der Stadt Wien vom Jahre 1878. 
79. 571. 595. Taf. 18 u. 19. 



Berller. Fneumatisches System. L. 83. 378. 

Berlin- Anhaltische- Maschinenbau - Actiengesell- 
schaft« Abschlussventil fflr Wasserpfosten. Fat. 
87. •136. 

Bemays W. Bäder, Kanalisation u. Aborte auf 
der Fariser Weltausstellung. L. 79. 327. 

Bemdt« Geschichtliches Aber die Leipziger Was- 
serkunst. L. 81. 771. 

Berthen u. Devenoit. Kolbenwassermesser. Fat. 
86. 172. 

Bertrand J« Belgrand's Thätigkeit in Bezug auf 
die Wasserversorgung von Faris. L. 81. 18. 

Betclie* Klappenverschluss fflr Wasserciosets. 
Fat. 84. ♦897. 

Betche H. Absperrvorrichtung für Wasserleit- 
nngsrohre vor den Ablasshähnen. Fat 80. *526. 

Betche u. Knanir M. siehe Knauff M. u. Betche. 

Bezold W« T. Ergebnisse der meteorologischen 
Beobachtungen. L. 88. 836. 

Biber F. Feuerspritze. L. 78. 71. 

Biega. Selbstschlussventil. 79. 577. Taf . 18. Fig. 9. 

Biega £. Wasserabsperrventil L. 76. 680, s. a. 
76. 228. Taf. 4. 

Bigge L* Die Leistung u. Gonstruction der Flnn- 
ger- u. Kolbenpumpen. L. 87. 40. 

Bllleter J« Differenzialkolbenmaschine. Fat 86. 
♦421. 

Binder 0* Wasserreinigung mit Kalk n. Soda. 
L. 88. 549. 

Birch B. W. F. Wasserregulator. Fat. 76. 301. 

Birch B. W. Kanalwasserberieselung für land- 
wirthschaftliche Zwecke, fünfzig Beispiele vor- 
theilhafter Verwendung von Abwasser. L. 79. 
177. 

Birchall J. F., Tnrton S. u. Jollj W. siehe 
Turton 8., JoUy W. u. Birchall J. F. 

Birk A. London's Wasserversorgung. L. 84. 728. 

Birkinbine H« M. F. Der Wasserthurm zu Bloo- 
mington. L. 76. 84. — Regenfall des ShuyUdll 
River-Beckens. L. 76. 314. — Die zukünftige 
Wasserversoigung von Fhiladelphia. L. 79. 136. 
— Kostenvergleich von Wasser- u. Dampfkraft. 
L. 79. 136. 

Bischof« Einfluss des Bodens auf galvanisirte 
Bohre. 87. 1066. 

Bischof C. Ueber die Corrosion von Blei durch 
Wasser der New River-CJompany. L. 77. 376. — 
Bericht über die chemischen u. mikroskopischen 
Untersuchungen der T^eler Wasser. L. 81. 331. 

Bischof G. Ueber das Beinigen des Wassers u. 
Über die Wirkung des Eisenschwammes auf un- 
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Fig. 2. 
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Pat. 76. 65. 
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render Regenmesser. L. 84. 643. — Die Berech 
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Frankenberg A. Wassermesser. Pat. 75. 592. 
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Trinkwasser-Analysen. L. 76. 491. 522. — Ueber- 
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Chadwick D. u. J., Frost H. u. Hanson G. 
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Pat 87. ♦IIOS. 
Geiringer B. J. Die Wasserversorgung Triests. 

L. 88. 341. 
Geissler E* u. Beer H« siehe Beer H. u. Geissler E. 
Geissler W. Selbstschliessendes Ciosetventil. Pat. 

83. ^457. ^ ^ 

Digitized by VjOOQIC 



360 



Waaserveraorgung. — ü. Namensregister. 



denth« Anlage eines Rohrtunnels für die Ber- 
liner Wasserwerke. L. 77. 308. 
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Goodall B. Methode zur Behandlung u. Klärung 
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Motoren. L. 87. 732, 
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Grahn E. Zur Statistik der städtischen Wa88e^ 
Versorgung. 74. 808. — üeber Quellwasser u. 
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u. technischen Standpunkt aus. 76. 377. 510. 
77. 461. 83. 485. — Zur Statistik der Wasser- 
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versorgung in Städten. 76. 684. — Zur Wasser- 
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land. 78. 366. 79. 356. — Fanning's Handbach 
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serwerk der Stadt Koblenz. 87. 332. — Zur Be- 
urtheilung centraler Wasserversorgungs- Anlagen 
vom hygienischen u. bacteriologischen Stand- 
punkte aus. 88. 405. 

tirahn E. u. Mayer F. A. Ueber centrale Sand- 
filtration zur Wasserversoigung von Städten u. 
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Grflndler H. u. Schmidt G. siehe Schmidt G. u. 
Gründler H. 
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Gmner H. Oeffentliche Bade- u. Waschanstalt 
für die Stadt Augsburg. 79. *389. — Resultate 
von Taucherarbeiten bei Herstellung grösserer 
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•536. 

Haerle A. Selbstthätiger Füllapparat für Reser- 
voire. L. 76. 558. 
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Hagemann G. A« Die Aggregatzustände des 
Wassers. L. 88. 948. 

Hagen« Aufstellung u. Anwendung horizontaler 
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Hagen L. u. Richters Th» siehe Richters Th. u. 
Hagen L. 

Hager H« Empirisches Prflfungsverfahren zur Er- 
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81. 27. 51. 175. — Zwangsanschluss an die Wasser- 
leitung. 80. 293. 
Berlin« Etat für Reinigung n. Besprengung der 
Strassen. 75.-256. 346. 79. 203. — Ueber Strassen- 
besprengung. 75. 466. 78. 412. 80. 590. 81. 283. 
85. 670. — Bewässerung der Alieebftnme. 76. 
561. — Strassenbesprengung, Kanalisation u. 
Strassenreinigungswesen. 86. 876. 

— Polizeiverordnung u. Ortsstatut für die Kanalisa- 
tion. 76. 525. — Bohrbezug für Kanalisation 
u. Wasserleitung. 76. 720. — Mittheilungen über 
die Kanalisation. 77. 252. 569. 80. 78. 169. 391. 
81. 282. L. 83. 267. 86. 313. 734. - Die 
Kanalisation der Stadt. J. Hobrecht. L. 85. 
172. L. 87. 1046. 

— Kanalisation u. Berieselungsfrage. Grüne- 
berg. L. 76. 522. — Die Kanalisations- u. Be- 
rieselungsanlagen. L. 83. 696. 

— Rieselfeld-Anlagen in Osdorf. 78. 581. 81. 118. 
282. — Zur städtischen Spüljauchenberieselung. 
Alex. Müller. L. 80. 653. — Mittheilungen 
über die Rieselfelder. 80. 391. 81. 74. 82. 235. 
83. 199. 88. 717. — Die Rieselfelder im Norden 
der Stadt Fuhrmann. L. 83. 168. 

— West-Berlin u. Potsdam Waterworks- Company. 

74. 836. — Westend-Gesellschaft H. Quistorp 
& Co. 75. 106. 877. 686. — Pensionsverhält- 
nisse der Beamten der Wasserwerke. 76. 95. 

— Aufsichtspersonal der Wasserleitung. 77. 
282. 

— Wasserverbrauch. 74. 658. 693. 83. 43. 84. 
334. 631. 88. 302. 969. 

— Wasserlieferung zu Feuerlöschzwecken. 76. 153. 

— Wasserverbrauch zu Feuerlöschzwecken. 78. 
375. 80. 450. 84. 383. 85. 945. 86. 20. — Das 
Feuerlöschwesen in Berlin. 83. 108. 84. 333. 
W. D öhrin g. L. 83. 63. ~ Einrichtung der 
Berliner Feuerwehr. 85. 283. 

— Maassregeln für die Feuersicherheit der Theater. 
81. 546. 

— Anleihe für Kanalisation u. Wasserwerke. 76. 
95. 124. 78. 49. — Antrag Stryk einer Reform 
der Kostendeckung für Wasserversorgung u. 
Kanalisation. 80. 78. 

— Wasserwerk u. Stempelsteuer. 78. 49. 556. — 
Steuerfreiheit der Wasserwerke. 79. 4H2. 525. 

— Wasserwerke u. Gewerbesteuer. 82. 655. 

— Etat der Wasserwerke. 76. 27. 78. 452. — 
Verwaltungsberichte der städtischen Wasserwerke. 

75. 658. 76. 493. 77. 169. 240. 603. 78. 732. 
79. 546. 81. 107. 82. 93. 88. 69. 628. 84. 
62. 627. 87. 204. 88. 301. 957. — Verwalt- 
ungsberlcht der Kanalisationswerke. 83. 198. L. 
83. 230. 



Berlin* Kohlensubmission für die Wasserwerke. 
78. 78. 

— Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Ge- 
biete der Hygiene u. des Rettungswesens. 81. 
489. 585. L. 82. 51. L. 83. 620. — Versamm- 
lung des deutschen Vereins für öffentliche Ge- 
sundheitspflege. 82. 877. 83. 80. 288. 485. — 
Naturforscherversammlung. 86. 797. 809. 

Bern. Wasserversorgung aus dem Scherlibach. 
78. 487. 

Bernbnrg. Das städtische Wasserwerk. 76. 18. 

— Kanalisation. 84. 447. — Wasserverbrauch 
zu Feuerlöschzwecken. 86. 20. — Vergrösserung 
des Wasserwerks. 87. 656. 

Bemcagtel a* d. M* Wasserleitung. 86. 154. 

87. 22. 

Beuthen. Erhebung von Wasserzins u. Fertig- 
stellung des Wasserwerks. 75. 68. 378. — Aus- 
dehnung der Wasserversorgung. 84. 447. 778. 

85. 132. — Wasserverbrauch zu Feuerlösch- 
zwecken. 86. 20. 

Biel (Schweiz). Wasserleitung. 79.24. — Wasser- 
mangel u. Wasserversorgung. 84. 900. — Aus 
dem Verwaltungsbericht der Wasserwerke. 85. 
157. 

Bielefeld. Wasserversorgung. 77. 753. 83. 349. 
593. — Wasserverhältnisse der Stadt. 86. 851. 

Birmingham. Wasserversorgung. 83. 633. 

Bloomington. Der Wasserthurm. H. M. P. Bir* 
kinbine. L. 76. 84. 

Boctaiim. Regulativ des Wasserwerks. 75. 405, 
s. a. 781. 782. 783. 784. 785. 787. 788. 789. 791. 

— Rohrvergebung des Wasserwerks. 77. 378. 
530. — Obligatorische Einführung von Wasser- 
messem. 79. 329. — Wasserlieferungsvertrag 
zwischen der Stadt u. der Gussstahlfabrik. 79. 
329. — Zusammensetzung des Ruhrwassers in 
der städtischen Leitung. F. Muck. 87. 162. 
335. — Betriebsergebnisse des Wasserwerks. 
75. 347. 79. 253. 80. 355. 81. 484. 88. 875. 

86. 851. 87. 622. 764. 88. 339. 1060. 
BockeBhelm. Wasserleitung. 75. 720. 76. 125. 

— Kanalisation. 77. 149. — Wasserversorgung. 

88. 1063. 

Bologna« Der Aquaeduct des Kaisers Augustus. 

74. 669. — Der Aquaeduct. L. 82. 339. 
Bonn. Bau u. Betriebseröffnung des Wasserwerks. 

75. 510. — Die Maschinen u. Pumpen des Wasser- 
werks. V. Schneider. 76. 545. — Wasser- 
werkstarif. 75. 781. 783. — Die Entwässerung 
der Stadt. J. Stubben. L. 81. 542. 

Borbeck. Wasserversorgung. 82. 656. — Abhilfe 

g^en Wassermangel. 87. 898. 
Borna. Vorarbeiten zur Wasserleitung. 87. 690. 
Boston. Jahresbericht über die Wasserversorgung. 

L. 78. 108. — Eutwässeruiigöttulage^. 86. 150. 
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— Das Vertheilongssystem der Bostoner Wasser- 
werke. 86. *724. 

Bozen. Wasserleitung. 77. 252. 

Bradford. Die Pampen des Wasserwerkes. L. 
Hajnis. L. 87. 40. 

Brannschwelg siehe auch Wolfenbüttel. Wasser- 
werkstarif. 76. 781. 788. 789. 790. — Jahres- 
bericht Aber das städtische Wasserwerk. 75. 18. 

77. 20. 78. 50. — Zur Wasserversoigangsfrage. 
82. 718. — Verwaltung der Wasserwerke. 83. 
779. — Wasserverbrauch zu Feuerlöschzwecken. 
86. 21. — Steuerbefreiung der Wasserwerke. 88. 
303. 

— Die Kanalisation der Stadt. L. Mitgau. L. 

78. 25. — Liemur's System mit Bezug auf die 
städtischen Verhältnisse. L. Mitgau. L. 79. 
327. 

Bremen. Güte des filtrirten Flusswassers für die 
neue Wasserleitung. 74. 837. — Erweiterung 
der Wasserkunst. 75. 378. — Das Rohmets des 
Wasserwerks. 75. 598. — Wasserwerkstarif. 75. 
782. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. - Das städti- 
sehe Wasserwerk. Böttger u. Ohnesorge. 
L. 76. 628. — Wasserverbrauch zu Feuerlösch- 
zwecken. 86. 21. 

Bremerhaven. Bohrvergebung für die Wasser- 
leitung. 84. 510. — Die Wasserversorgung. 85. 
495. 

Breslau« Systematische Untersuchungen verdäch- 
tiger Brunnen. 75. 688. 77. 214. — Schliessung 
gesundheitsgefährlicher Privatbrunnen. 76. 218. 
77. 214. — Zur Frage der Selbstreinigung der 
Oder. Hulwa. 83. 630. 667. — Analysen des 
filtrirten Leitungswassers. 85. 938. 86. 911. 86. 
126. 1148. Berichtigung. 86. 60. 

— Wasserversorgung des oberschlesischen Industrie- 
bezirks siehe Wasserversorgung u. Wasserver- 
ßorgungsanlagen im Sachregister. 

— Bestimmungen für die Anlage u. Benutzung 
von Privatzweigleitungen vom städtischen Wasser- 
werk. 74. 424. 75. 68. 107. 193. 250. — Prüfung 
der Wassermesser, sowie Prüfung u. Controle der 
Hauswasserleitungen. 75. 257. — Beschaffung 
von Wassermessem. 75. 378. 76. 859. — Das 
Wasserhebewerk, Bau u. Betriebseröf^ung. 76. 
358. — Erweiterung der Wasserwerke. 76. 126. 
154. 78. 176. 452. 82. 61. — Wasserconsum. 76. 358. 

. — Wasserverbrauch zu Feuerlöschzwecken. 86. 
21. — Wasserentnahme u. Wassertarif. 77. 149. 
379. 464. 78. 176. 277. — Die städtische Wasser- 
versorgung früher u. jetzt V. Schneider. L. 
86. 791. Anm. 

— Schadenersatz beim Springen von Wasserrohren. 
76. 102. 126. — Bruch des Hauptwasserrohrs. 
79. 554. — Einwirkungen des Frostes auf Wasser- 
leitungen u. Closetanlageu. 80. 391. 



— Versuche mit verschiedenen^ Kohlensorten an 
dem neuen Wasserwerke. 74. 318 ; s. a. 75. 419. 
76. 561. — Etat der städtischen Wasserwerke. 
75. 31. 306. 76. 154. 79. 203. — Closet u. Wasser- 
steuer. 7». 676. 762. — Betriebsberichte über 
das städtische Wasserwerk. 77. 768. 79. 762. 80. 
658. 82. 61. 83. 109. 139. 84. 94. 99. 915. 85. 
936. 994. 86. 911. 938. 88. 126. 199. 1148 - 

— Zur Abfuhr der Fäcalien. 75. 31 . — Antrag auf 
Einführung der Schwemmkanalisation. 75. 69. 

— Ortsstatut, betreffend die Schwemmkanali- 
sation. 76. 427. -> Eanalwasser-Pumpwerk. 76. 
454. — Berichte über die Kanalisation. 77. 23. 
46. 214. 252. 254. 282. 499. 78. 376. 79. 639. 82. 
235. 85. 110. ^ Kanalisationssteuer. 77. 378. 
464. — Berieselungsfrage. 78. 340. 453. 491. - 
Beiträge zur Schwemmkanalisation u. Wasser- 
versoigung der Stadt. Hulwa. 83. 630. 667.- 
Die Kanalisations- u. Berieselungsanlagen. 85. 
HO. 132. L. 83. 696. — Kosten der Schwemm- 
kanalisation. 86. 154. 

— Schlachthofangelegenheit. 80. 693. — Vereamm- 
hing des Deutschen Vereins für Gesundheits- 
pflege. 86. 791. 793. 

Brieg. Aufstellung von Wassermessem. 75. 144. 

— Betriebsbericht des städtischen Wasserwerke. 
75. 689. — Hochreservoir der Wasserleitung. 76. 
55. 398. — Das Wasserwerk. Förster. 76. 
381. — Etat der Wasserwerke. 78. 30. — Wasser 
geld. 78. 30. — Neue Filteranlage. 86. *234. 

Brighton. Wasserversoigung. L. 76. 739. 

Bromberg« Wasserversorgung. 85. 263. 

Brookljn. Wasserconsum. 77. 214. — Wasser 
Versorgung durch Bohrbrunnen in eigenthüm- 
licher Weise. 84. 734. — Gekuppelte Rohr- 
brunnen der Wasserwerke. 88. •881. 

Brück a. d. Mnr. Quellwasserleitung. 82. 103. 

BrUnn. Vorarbeiten u. Project für die Wasser- 
versorgung. 84. 248. 734. 86. 245. — Dividende 
der Wasserwerksgesellschaft. 85. 341. 87. 176. 

— Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung 
des städtischen Trinkwassers. A. Bzehak. L. 
86. 729. L. 87. 271. 

Brüssel. Ausstellung für Gesundheitspflege il 
Bettungswesen. 76. 298. — CJongress für Ge^ 
sundheitspfl^e u, Bettungswesen. 76. 4*^2. 642. 

— Die Organisation der Löscheinrichtungen u. 
die Kanalisationsanlage. L. 77. 307. — Das 
Kanalsystem der Stadt, van Mierlos. 77.748 

— Kanalisation der Senne. Stubben. L. 78. 
24. — Versuch der Kanalwasserreinigung nach 
Whitthread. A. Peter mann. L. 78. 108. - 
Ausstellung von Closets. 87. 734. 

Budapest. Feuerlösch Vorrichtung für das National- 
theater in Pest. K. Hengstenberg. 76. 165. 

— Project zu einem Wasserwerk in Ofen. 76. 
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365. — Anleihe für die Kanalisation u. Wasser- 
versorgung in Pest. 77. 88. — Zur Wasserversorgung 
von Pest, 80. 594. 85 320. 87. 119. — Die 
Wasserwerke der Stadt. G. Schmidt. L. 81. 
202. — Die Wasserversorgung der Stadt. J. 
Wein. L. 83. 738. — Anleihe für die Wasser- 
leitung. 87. 803. -— Prospect für das neue 
Wasserwerk. 88. 718. 
Bukarest« Wasserversorgung. 86. 94. 



Bmizlan. Zur Geschichte der Rieselfelder. 83. 
593. — Die Wasserleitungs-, Kanalisations- u. 
Berieselungs- Anlagen der Stadt. Dörich. 84. 
823. — Abhilfe des theilweisen Wassermangels. 
86. 341. — Projecte zur Abhilfe von Wasser- 
mangel. 87. 78. 

Bnrg. Wasserleitung u. Kanalisation. 87. 441. 

Bnrgbrohl« Wasserentziehung. 83. 780. 

Bnrgtaansen. Wasserleitung. 77. 215. 



€• 



Calais. Bruch des Wasserreservoirs. L. 82. 408. 

Callao (Peru). Wasserversorgimg. L. 77. 527. 

Calw* Wasserversorgung. 80. 55. 

Canstatt. Wasserversorgung. 80. 170. 

Carlsbad siehe Karlsbad. 

Carlsmhe siehe Karlsruhe. 

Cassel siehe Kassel. 

Celeriiio(Ober-£ngadin^. Wasserversorgung. 80. 142. 

Cette. Wasserradaulage. L. 84. 504. 

Charkoff. Neue Wasserleitung. 75. 467. 

Charlottenbnrg siehe Berlin. 

Charlotteville (Amerika). Wasserwerk. 86. 637. 

Chemnitz. Wasserversorgung. 74. 279. 75. 467. 
726. 751. 79. 97. — Wassersteuer. 76. 175. — 
Erweiterung der Hydrantenanlage für Feuerlösch- 
u. Strassensprengzwecke. 84. 734. — Vergrösser- 
ung der Wasserleitung. 86. 341. 

Chicago. Die Wasserhebnngdmaschinen. L. 78. 
72. — Die Wasserwerke. L. 81. 434. — Project 
für die Kanalisation der Stadt. Mathewson. 
L. 81. 329. — Project für die Wasserversorgung 
der Stadt Golding. L. 82. 117. — Erweiterung 
der Wasserversorgungsanlage. L. 88. 548. 



Clinr. Wasserversorgung. 79. 554. 85. 970. 
Cleve siehe Kleve. 

Cleveland. Der Wasserwerks-Tunnel. L. 74. 44. 
Coblenz siehe Koblenz. 
Coburg siehe Koburg. 
Cöln siehe Köln. 

Cöthen. Wasserversoi^gnng. 82. 834. 84. 181. — 
Das Wasserwerk der Stadt. 85. 472. 

Coliasset bei Boston. Grundwasserfassung. L. 88. 
675. 

Colberg. Wasserversorgung. 83. 593. — Die Hoch- 
druckwasserleitung. Bachsmann. 88. 239. 

Colmar i. £• Wasserversoigung. 81. 176. — Die 
Wasserversorgung der Stadt. G.Kern. 85. 351. 

Constantliiopel siehe Konstantinopel. 

Constanz siehe Konstanz. 

Crefeld siehe Krefeld. 

Criminitsclian. Vorarbeiten zum Bau einer Wasser- 
leitung. 88. 923. 

Cronenberg. Bau eines Wasserwerkes. 88. 165. 

Croydon. Eotwässerung u. Abwasserbehandlung 
in der Stadt. B. Latham. L. 79. 760. 



B. 



Danzig. Versammlung des deutschen Vereins für l 

öffentliche Gesundheitspflege. 75. 290. ! 

— Anschluss von Privathäusem an die Wasser- j 

leitung bei fortschreitender Kanalisation. 74. | 

837. — Die städtische Wasserleitung v. Winter. ; 

75.291. L. 75. 344. — Wasserwerkstarif. 75. 780. | 

783. 785. 787. 788. 790. — Wasserquantum der 1 

Quellen. 76. 495. — Die städtischen Wasser- | 

leitungs-, Kanalisations- u. Rieselanlagen. L. 79. j 

177. O. Helm. L. 76. 558. — Pelonker Wasser- | 
leitung für die Vorstädte Langefuhr u. Neufahr- 
wasser. 77. 710. 78. 343. 523. — Einige auf 
die städtische Kanalisation bezügliche Analysen. 

0. Helm. L. 78. 108. — Die Kanalisation u. I 



Wasserleitung der Stadt. Veitmeyer. L. 78. 
137. — Berichte über Wasserleitung u. Kanali- 
sation. 76. 692. 78. 342. 79. 256. 82. 380. — 
Kanalisation u. Rieselfelder. 84. 248. ~ Wasser- 
verbrauch zu Feuerlöschzwecken. 86. 21. 
Darmstadt. Vorarbeiten für die Wasserversorgung. 
L. 74. 110. 74. 151. 75. 599. 76. 154. — Aus- 
führung eines Versuchsbrunnens durch J. u. A. 
Aird. 74. 771. — Zur Darmstädter Wasser- 
versorgungsfrage. Pfannmüller. L. 76. 122. 
E. Sonne u. N. Simons, L. 79. 327. — Mit- 
theilungen über die Wasserversorgung. 78. 379. 
739. 79. 203. 80. 772. 81. 28. 208. — An- 
nahme des Lueger'schen Projects zur Wasser- 
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Versorgung. 79. 24. — Die Wasserversorgung 
der Stadt. Lueger. 79. 97. — Das Wasser- 
werk der Stadt. J. A. Aird u. Marc. 81 89. 

— Pumpversuche. 82. 198. — Die Maschinen- 
anlage des Wasserwerks. L. 82. 683. — Wasser- 
verbrauch zu Feuerlöschzwecken. 86 22. — 
Betriebsberichte des Wasserwerks. 83. 460. 84. 
553. Ber. 606. 86, 512. 87. 690. 88. 341. 

— Analyse der städtischen Brunnenwasser. £. 
Schulze. 74. 151. — Zusammensetzung und 
Temperatur des Wassers vom neuen Wasser- 
werk. Wagner. 82. 200. 

Dennach (Württemberg). Das Wasserwerk. 0. 
Kr ober. 87. •30. 

Dettingen. Eröffnung der Wasserleitung. 81. 814. 

Diedenhofen. Wasserleitung. 85. 790. 

Dieiix« Wasserleitung. 76. 496. 

Ddbeln. Ausführung der neuen Wasserleitung. 
88. 202. 

Donauwörth. Brauchwasserversorgung. 79. 394. 

Dornach (Schweiz). Wasserleitung. 78. 344. 

Dorpat. Die Wasserversorgung. C. Schmidt. 
L. 76. 720. 

Dortmund. Die Wasserwerke der Stadt. 74. 279. — 
Entstehung u. Entwicklung des städtischen 
Wasserwerks. Reese. 78. 177. 211. —Wasser- 
werkstarif. 75. 780. 781. 782. 783. 786. 787. 788. 
790. 791. 77. 847. — Erweiterungsbauten der 
Wasserversorgungsanlagen. 80. 170. 81. 176. — Die 
Compound-Receiver-Pumpmaschine für das Was- 
serwerk. L. 85. 172. — Rohrbruch. 86. 637. 

— Betriebsergebnisse des Wasserwerkes. 78. 
635. 79. 330. 554. 80. 662. 81. 841. 82. 606. 
83. 671. 84. 677. 85. 637. 86. 852. 87. 1088. 

— Kanalisationsproject. 77. 533. — Die Kanali- 
sation der Stadt. Marx. L. 82. 788. — Klär- 
anlage für die Kanalisation der Stadt. Marx. 
L. 88. 191. 

— Die städtische Schwimm- u. Badeanstalt. Marx. 
L. 79. 603. — Betriebsberichte der Badeanstalt. 
80. 665. 81. 843. 82. 608. 83. 672. 84. 678. 
86. 734. 87. 734. 

Dresden. Etat der älteren Wasserleitung. 76. 56. 

— Aeltere Wasserleitungen u. Brunnen. 79. 
643. 

— Das städtische Wasserwerk. B. Salb ach. 74. 
207. *254. 301. Taf. 12. 13. 14. — Eingaben an 
den Rath der Stadt, die Wasserversorgungsfrage 
betr. 74. 268. — Gutachten über die Frage 
„Ist der Bau u. der Betrieb des Wasserwerks 
einer englischen Gesellschaft zu überlassen." 
Alfred Stübel. 74. 301. — Grundsätze der 
Wasserabgabe. Alfred Stübel. 74. 306, s. a. 
75. 108. — Wasserbecken auf dem Albertplatz. 
75. 348. — Rohrbruch. 75. 348. — Mitteilungen 
über das Wasserwerk. 76. 144. 228. 2öü. 556. 751. 



78. 79. — Anlegen von Water-aosets. 75. 866. 
— - Springen derZinnrohre mit Bleimantel. 75.866. 
76. 30. — Verzinnte schmiedeiseme Rohre. 76. 
286. 359. — Das Rohmetz der Wasserleitung. 
76. 218. — Uebernahme des Wasserwerks. 76. 
218. 398. — Absperrung der Wasserleitangs- 
hauptrohre durch die Feuerwachen. 77. 86. — 
Explosion im Maschinenhause des Wasserwerks. 
79. 683. — Die Verbesserung der Dampfmaschinen 
im Wasserwerk. P. Herz. L. 83. 736. - Ab- 
gabe von Wasser an Blasewitz. 86. 538. 

— Flussverunreinigung. 77. 569. 78. 30. — Die 
Waterclosetfrage in Dresden u. das M. Friedrich- 
sehe Desinfectionsverfahren. H. A. Richter. 
80. 23. 

— Antrag auf Wasserprüfung. 76. 556. — Tem 
peraturmessungen u. Analysen des Leitungs- 
wassers. 76. 557. 77. 423. 424. 78. 416. 417. 

79. 642. 80. 735. 82. 167. 83. 206. 84. 287. 
86. 179. 86. 156. 820. 88. 129. 

— Wasserwerkstarif. 76. 780. 783. 784. 785. 787. 
788. 790. 792. 76. 29. 632. — Statut für das 
Wasserwerk. 76. 528. 561. — Strassenbespreng 
ung. 76. 510. 752. 76. 57. 359. 727. 77. 2a. 
570. 78. 56. 79. 28. — WasserverbraacL 75. 
556. 77. 380. 78. 413. 79. 641. 80. 733. 82. 
165. 83. 205. 84. 285. 86. 178. 86. 155. 819. 

— Ueber die Neustadter, Weisseritz- u. Leub- 
nitzer Wasserleitung siehe Betriebsberichte. 

— Etat für die Wasserwerke. 76. 632. 692. - 
Finanzbericht des Wasserwerks. 76. 154. — 
Betriebsberichte des Wasserwerks. 76. 454. 77. 
415. 78. 412. 79. 639. 80. 732. 82. 164. 83. 
204. 84. 284. 86. 178. 86. 154. 819. 88. 127. 

Dnblin. Die Wasserwerke der Stadt. L. 78. 671. 
Parke Neville. 79. 322. 358. Taf. 6. L. 78. 
632. 

Dflren. Die Trinkwasserfrage. H. Caspari. L 
83. 267. — Das städtische Wasserwerk. 86. 334. 
Lenze. L. 87. 200. 

Dürkheim. Neue Wasserieitung. 88. 1131. 

Düsseldorf. Erweiterung des städtischen Wasser- 
werks. 74. 612. 76. 403. — Wasserwerkßterif. 
76. 780. 783. 784. 785. 787. 788. 789. 790. 84. 
607. — Betriebsberichte des städtischen Wasser- 
werks. 74. 321. 76. 421. 76. 428. 77. 535. 78. 
493. 79. 525. 80. 558. 81. 773. 82. 609. 83. 
781. 84. 606. 86. 790. 87. 176. 1088. 88.996. 

Duisburg. Das Wasserwerk. 74. 796. 75. 559. 
Wegner. L. 78. 137. — Wasserveraoigung. 83. 
350. — Wassertarif. 87. 22. — Betriebsergeb- 
nisse des Wasserwerks. 7». 527. 80. 560. 81. 
738. 82. 795. 83. 704. 86. 183. 87. 147. 88. 
130. — Zusammenstellung der Betriebseigebnisee 
in den Jahren 1876 bis 1880/81. 81. 742. 
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Eastbonme. Die PumpmaBchine des Wasser- 
werks. L. 84. 891. 

Ebingren. Herstellung einer Hochdmckwasserleit- 
nng. 88. 65. 

Edinbnrg (Edinbni^h). Die Wasserwerke der Stadt. 
A. Lesslie. L. 83. 622. — Die Reservoire zur 
Wasserversorgung. 88. *51. 

Eger. Wasserleitung. 81. 296. 

EbrenMedersdorf (Sachsen). Erbauung einer 
Hochdruckwasserleitung. 86. 704. 

Einbeck. Wasserleitung. 88. 306. 

Elsenacb. Das stftdtische Quell Wasserwerk. Fr. 
Ziegler. 75. 161. — Wasserwerkstarif. 76. 
782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 790. 792. - 
Wasserleitung nach der Wartburg. 86. 998. 

Elberfeld. Mittheilungen über die Wasserver- 
sorgung. 75. 108. 76. 727. 77. 86. 215. 501. 
78. 379. 79. 100. 715. 80. 26. 81. 816. - 
Ueber die Wasserwerke der Stadt. V. Schneider. 
L. 80. 720. 82. 6. L. 88. 811. — Wassertarif. 
81. 409. — Betriebsberichte des städtischen Was- 
serwerks. 81. 845. 85. 938. — Wasserverbrauch 
zu Feuerlöschzwecken. 86. 22. 

Elbing« Zur Wasserversorgungsfrage. 74. 796.— 
Verwendung von Thonrohren zur Verbindung 
einer Sammelstube mit dem Reservoir. 78.337. 

Elster (Bad). Eröffnung der Wasserleitung. 87. 
953. 



I Emden« Wasserversorgung. 8d. 545. — Das Ab- 
I fuhrwesen u. Tonnensystem der Stadt L. 85. 529. 

Emmerieb. Wasserwerk. 86. 342. — Bohr- 
lieferang für das Wasserwerk. 86. 430. 
^ Enge siehe Zürich. 

Erftart. Ausführung der Quellwasserleitung. 74. 
771. 79. 257. ~ Wassertarif. 76. 561. — Die 
stadtische Wasserleitung. 75. 20. 60. — Kanali- 
sation. 77. 215. 

Erlenbaob (Württemberg). Wasserleitung. 78. 676. 

Escbwege« Wasserversorgung. 83. 172. 

Essen. Wasserwerkstarif. 75. 780. 783. 784. 787. 
788. 789. 790. — Die Wasserversorgung der Stadt 
früher u. jetzt No eidecke. 84. 149. — Er- 
weiterung des Wasserwerks. 83. 208. 84. 510. 

— Einführung von Districtswassermessem. 86. 
158. —Das Wasserwerk der Stadt L. 87. 118. 

— Die Reinigung der städtischen Abwasser. 
Wiebe. L. 87. 471. 88. 945. — Vertrag mit 
der Stadt Steele in Betreff der Wasserleitung. 
88. 131. 

— Die Wasserversorgung der Krupp'schen Guss- 
stahlfabrik. 84. 148. — Die Versuchsanlage 
der Firma Krupp zur Reinigung der Hausab- 
wasser. L. 85. 815. — Wasserverbrauch der 
Krupp'schen Gussstahlfabrik für Feuerlösch- 
zwecke. 86. 23. 

Esslingen. Wasserversorgung. 77. 310. 

Entingen bei Pforzheim. Wasserleitungen. 83. 673. 



F. 



Falkenstein i. T. Wasserversorgung 84. 102. 734. 

Flensburg. Wasserversorgung. 77. 464. 78.4^)5. 
79. 527. — Wassertarif. 80. 488. — Das Was- 
serwerk der Stadt. 88. •20. Taf. 1 u. 2. — 
Probe der Pumpmaschinen. 83. 53. — Die Städte- 
reinigungssysteme mit Berücksichtigung der 
Stadt Flensburg. P. Henningsen. L. 88. 738. 

— Wasserverbrauch zu Feuerlöschzwecken. 86. 22. 
Frankfürt a« M. Erklärung der Herren J. u. A. 

Aird bezüglich der Quellwasserleitung. 74. 347. — 
Gegenerklärung der Direction der Actiengesell- 
schaft Fftinkfurter Quellwasserleitung. 74. 431. 

— Darstellung des Verhältnisses der Quellwasser- 
leitung zu den Herren J. & A. Aird von dem 
Verwaltungsrath der Frankfurter Quellwasser- 
leitung. Extrabeilage zu Nr. 13. 74. 445. — Ant- 
wort der Herren J. u. A. Aird. Extrabeilage 
zu Nr. 19. 74. 645. — Bau der Quellwasser- 
leitung. 74. 576. 584. 76. 109. 194. 897. 76. 



362. 561. — Einstellung der alten Quellwasser- 
leitung. 75. 194. — (Jebemahme der Quell- 
wasserleitung durch die Stadt 75. 144. 76. 362. 
771. 77. 570. — Die Spessartquellen. 75. 511. 

— Aichung der Quellen. 75. 600. 76. 31. 58. 

— Störungen im Betrieb der Quellwasserleitung. 
76. 31. — Rohrauswechslung. 76. 156. ~ Mit- 
theilungen über die Quellwasserleitung. 76.431. 
458. 496. 695. 78. 278. 80. 392. 84. 102. — 
Erweiterung der Quellwasserleitung. 76. 196. 
80. 456. 84. 102. — Ankauf neuer Quellen. 82. 
65. 83. 115. 84. 173. — Die Quellwasserleitung 
der Stadt Fr. Marx. L. 78. 480. — Messung 
des Quellwasserzuflusses. 85. 20. — Rohrbrüche 
bei der Quellwasserleitung. 87. 872. 

- Giesswasserleitung. 84. 608. 85. 20. 

- Die Grundwasserleitung u. ihre Eröffnung. 85. 
570. 640. — Erweiterung der Grundwasserleitung. 
87. 396. 
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- Wasserleitung in Bornheim. 76. 493. 78. 31. 

- Schenkung einer Fontaine. 75. 280. 600. — 
Strassenhydranten. 75. 308. 833. — Gasexplo- 
sion in einem Wasserleitungssehacht. 76. 31. — 
Process wegen des Dr. Volger'schen Brunnens. 
76. 59. 78. 380. — Ausbeutung des Dr. Volger'schen 
Brunnens. 78. 789. — Thonrohre für Druck- 
leitungen. 78. 387. 420. — Wassersammelbeh&lter. 
79. 218. — Ausbesserung des Hochreservoirs an 
der Friedbeiger Warte. 80. 593. — Wassermesser. 
83. 115. — Districtswassermesser. 84. 447. ~ 
Das Pumpwerk mit Hydrantennetz im Opern- 
hause. K. Wagner. L. 85. 847. — DiePump- 
maschinenanlage für die Flusswasserleitung. 
Kost er. L. 87. 731. — Hydraulische Anls^e 
des Centralbahnhofs. 88. 802. 

- Strassenbesprengung. 75. 350. 76. 362. 78. 31. 
79. 142. — Strassenreinigung. 79. 142. 

- Wasserverschwendung. 75. 467. 510. 84. 103. 
86. 765. — Wassertarif. 75. 782. 783. 784. 786. 
787. 788. 789. 790. 791. 76. 219. 87. 306. — 
Ortsstatut für die Wasserleitung. 88. 1096. 

- Bau u. Betrieb der stadtischen Wasserwerke. 
79. 179. 80. 104. 81. 409. — Generalversamm- 
lung der Frankfurter Quellwasserleitungs-Gesell- 
schaft. 75, 109. — Betriebsberichte der Quell- 
wasserieitung. 75. 228. 378. 727. 76. 430. 78. 
607. 80. 695. 773. — Geschäftsbericht der Wasser- 
versorgung. 88. 33. 

- Einleitung des Kanalwassers in den Main. 76. 
632. 654. 78. 79. 79. 460. — Kanalisation von 
Sachsenhausen. 77. 125. 380. 617. 79. 460. — 
Mittheilungen über den Stand der Kanalisation. 
78. 31. 79. 79. 142. 82. 834. — Die Anlage 
von Rieselfeldern. W. Lindley. 78. 80. — 
üeber das städtische Schwemmsielsystem. Lind- 
ley. 78. 571. 589. — Die Klftrbeckenanlage der 



Stadt. Lindley. L. 84. 550. — Die KlArung 
der städtischen Kanalwasser. Lindley. 88. 943. 

— Feuerlöscheinrichtung im Theater. 81. 51. 82. 
167. — Der Feuerwehrdienst in dep Theatern. 
84. 576. — Die Feuerlöschanlagen im Opem- 
hause. C. Friedrich. 85. 716. Tal. 7. 

~ Versammlung des Vereins gegen Verunreinig- 
ung der Flüsse, des Bodens u. der Luft. 78. 
456. — JahresTersammlung des Vereins für Ge- 
sundheitstechnik. 84. 608. — Versammlung des 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. 88. 
65. 416. 

— Versicherungsgesellschaft gegen Wasserleitungs- 
schäden. 85. 819. 88. 624. 

FrankAirt a. d« 0« Das Wasserwerk. F.Schmetzer. 
L. 76, 423. — Betriebsbericht des Wasserwerks. 
77. 311. — Wasserverbrauch zu Feuerlöschzwecken. 
86. 22. 

Freiberg L S. Die Wasserversorgung der Stadt 
u. die hiezu vorgenommenen Teichbauten. M. 
Kraft. L. 82. 117. 

Freibnrg L B« Project zur Verbesserung der 
städtischen Wasserversorgung. 74. 46. — Wasser- 
geldtarif für die neue Brunnenleitung. 74. 838. 
s. a. 75. 782. 783. 784. Y85. 786. 7ö7. 788. 789. 
790. -^ Die neue Wasserleitung. 75. 424. 77. 
125. — Erweiterung der Wasserleitung. 88. 417. 

Freising. Versuchsbrunnen. 86. 217. 

Freudeiistadt. Quellwasserleitung. 77. 126. 80. 
696. — Feueriöschwesen. 86. 22. 

Fürth« Mittheilung über die Wasserversoi^gong. 
80. 171. 81. 572. 82. 348. 84. 214. 85. 264. — 
Die Pumpstation des Wasserwerkes. H. Kull- 
mann. L. 88. 799. — Das Wasserwerk. H. 
Kuli mann. 88. 1046. L. 88. 1120. 

Fulda. Kostenvoranschlag für die Wasserversorg- 
ung. 86. 126. 



C}. 



Oarmisch. Neuanlage einer Wasserleitung. 88. 
166. 

Oeestemünde« Wasserversorgung. 83. 546. 

Geisslingen. Brunnenfrage. 75. 468. — Wasser- 
leitung. 80. 56. — - Albwasserversorgung. 80. 
697. 

Gelsenkirchen. Wasserwerkstarif. 75. 781. 783. 
784. 786. 787. 788. 789. 791. — Betriebsresultate 
des Gelsenkirchen-Schalker- Wasserwerks. 75. 833. 
76. 632. 77. 619. 

Genna« Die Wasserleitung de Ferrari-Galliera. 87. 
81. 

Gera« Thonrohre für Druckleitungen. 78. 338. — 
Wasserversorgung. 83. 903. 84. 174. — Project 



einer Trinkwasserleitung. 86. 766. 912. — Neues 
Wasserwerk. 88. 719. 1063. 

Gersweiler bei Saarbrücken. Eröffnung der Wasser- 
leitung. 86. 970. 

Glossen. Wasserversorgung. 83. 350. 84. 68. 
679. Ber. 736. 

Gladbach. Wasserversorgung. 80. 79. 142. 

Glasgow. Erinnerungsfeier zur 20 jährigen Erc>ff- 
nung der Wasserversoi^ng. 80. 27. 

Glaiz. Wasserversorgung. 86. 185. 479. 852. 

Glanchan. Feuerlöschwesen. 86. 22. 

Glogan. Die Wasserversorgung der Stadt. A. 
Win gen. L. 87. 583. 
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65rlitz« Mittheilungen Ober den Bau des Wasser- 
werks. 74. 652. 797. 76. 32. 237. 601. 76. 60. 
318. 863. 728. 77. 126. 570. 649. 683. 78. 31. 456. 
713. 79. 742. — Strassenbesprengung. 78. 608. 

— Kosten der Wasserversorgang und deren 
Deckung. 78. 81. 80. 27. — Wassernns-Regulativ. 
81. 296. — Betriebsmittheilangen der Wasser- 
werke. 84. 68. — Wassermesser. 85. 159. 87. 47. 

— Ausdehnung der städtischen Wasserleitung auf 
das rechte Ufer der Neisse. 86. 540. 

GSttingen. Anlage eines Hochdruckbassins. 76. 

60. — Mittheilungen über die Wasserleitung. 76. 

431. 77. 215. 78. 56. — Wassermangel. 87. 

1142. 
Goslar. Wasserleitung. 75. 560. 697. 76. 127. 

654. 
Gotha. Wasserleitung. 75. 468. 76. 632. — Be- 

triebsergebnisse der Actiengesellschaft f Or Wasser- 

versoigung. 75. 468. 78. 380. 79. 527. 80. 392. 

— Kanalisation. 76. 363. 431. 632. 78. 344. — 
Die Feaerlöscheinrichtnng im Hoftheater. 77. 
233. 



Gothenbnrg. Wasserversorgung. 77. 779. 

Gräfenroda. Neue Wasserleitung. 86. 912. 

GraTenhage. Das städtische Wasserwerk. R. v. 
Pich 1er. L. 79. 477. 603. 

Greifswald. Vorarbeiten zur Wasserversorgung. 
84. 534. 87. 23. 

Groningen. Vollendung des neuen Wasserwerks. 
81. 210. — Das Wasserwerk der Stadt B. Sal 
bach. L. 82. 683. 

Gross-Lichterfelde. Reparatur der Tiefbrunnen- 
anlage für das Wasserwerk. C. R o s e n f el d. 86. 
207. 

GrIInberg i. Schi. Ausführung der neuen Wasser- 
leitung durch J. u. A. Aird. 74. 771. Mittheil- 
ungen über die Wasserleitung. 75. 379. 425. 469. 
697. — Brunnenschliessung. 76. 160. 

Grttnheln. Absterben der Fische in einem Teiche. 
75. 379. 

Gfitersloh. Neuanlage einer Wasserleitung. 87. 
845. 

Gommersbach. Wasserversorgung. 81. 296. 

Gnntersried. Wasserversorgung. 79. 218. 



H. 



Haag. Der Zusammenbruch des Hochreservoirs 
für die Wasserleitung. M. v. Pichle r. 84. 
•155. L. 84. 126. 

Hagen. Vorarbeiten u. Bau der Wasserleitung. 
80. 28. 83. 824. 85. 544. 86. 853. 1050. 87. 
442. Ber. 520. ~ Die Pumpmaschinen des Wasser- 
werkes. B. Stein. L. 87. 781. — Erweiterung 
des Wasserwerkes. 87. 734. — Sitzung des Be- 
zirksvereins „an der Lenne". 87. 338. 

Hagenan. Project der Wasserversorgung. 75. 2S1. 

84. 69. 

Halbenschwerdt. Das neue Wasserwerk. 75. 
752. 

Halberstadt. Wasserversorgung. 79.- 368. 555. 
80. 697. 81. 210. 82. 835. 

Hall (Württemberg). Wasserversorgung. 79. 420. 

Halle. Wasserwerkstarif. 75. 782. 783. 784. 786. 
787. 788. 789. 792. — Wasserwerksetat. 76. 319. 
— Erweiterungsbauten u. Neubeschaffungen für 
das Wasserwerk. 80. 698. 82. 67. — Das Hoch- 
reservoir. Lo hausen. L. 82. 788. — Die 
Dampfnuuschinenanlage für das Wasserwerk. L. 

85. 172. — Wasserverbrauch su Feuerlösch - 
zwecken. 86. 22. — Kanalwasserreinigung. 87. 
307. — Die Abwasserverhältnisse. Lohausen. 
88. 945. — Jahresberichte über das Wasserwerk. 
82. 67. 83. 350. 84. 30. 85. 284. 86. 479. 
87. 922. 88. 682. 1022. 

Oeuenl-Reg. z. Joum. f. Oasbel. u. Wasserven. 



Hamburg. Beschreibung der öffentlichen Anlagen 
für Beleuchtung, Wasserversorgung u. Entwässer- 
ung der Stadt Hamburg. L. 87. 835. — Zur 
Beurtheilung der hygienischen Verhältnisse. 
Kümmell. 88. 361. 

I — Zur Wasserversorgung. 75. 112. 195. 196. 793. 

' 77. 57. 383. 81. 190. 224. 272. 351. 85. 940. 

I 86. 371. — Wasserwerkstarif. 75. 780. 783. 784. 
785. — Versorgung mit gutem Trinkwasser. C. 

I Boysen. L. 76. 719. — Die Fluss- u. Boden- 
wässer Hambuigs. F. Wibel. L. 76. 560. 
Baumeister. L. 77. 744, — Project zur 
Wasserversorgung der Stadt. F. A. Meyer u. 
S. A. Samuelson. 79. 501. Taf. 17. — Die 
Wasserversorgung von Steinwärder. 81. 120. — 
Die Wasserversorgung der Stadt im Senate. 87. 
1053. 
— Deficit in der Kasse der Stadtwasserkunst. 75. 
280. 324. 350. — Filteranlagen der Wasserleit- 
ung. 76. 219. 286. 363. — Sicherung gegen Be- 
schädigung durch Bohrbrüche. 77. 649. — Die 
Wasserwerke u. das Sielsystem. F. A. Meyer. 
79. 661. — Die sechste Pumpmaschine des 
Wasserhebewerks. 80. 56. — Trinkbrunnen der 
Wasserleitung mit Sandfiltration. L. 85. *592. 
813. — Zur (xeschichte der Stadtwasserkunst. 
85. 135. 87. 1090. — Wasserfiltration. 87. 4b. 
1053. — Hydraulische Anlage im. Freihafengebiet. 
88. 434. L. 88. 190. 1119. — Oentral-Sandfil- 
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tration des Elbewassers. 88. 625. — Das zur 
Wasserversorgung dienende Dückerrohr zwischen 
Bothenbui^ort u. Insel Ealtehofe. S. A. Sa- 
muel so n. L. 88. 799. — Unterführung der 
Saugleitung des Wasserwerks zu Rothenbuigsort. 
L. 88. 1120. 

Hameln» Wasserversoigung. 85. 264. 

Uamm. Bau der Wasserleitung. 86. 342. 480. 611. 

Hanan« Wasserversorgung. 84. 839. 

HannoTer • Vorversuche zu An legung einer Wasser- 
leitung. 74. 739. 797. — Chemische u. mikro- 
skopische Untersuchungen der Ricklinger Wasser. 
F. Fischer. L. 75. 412. — Bau der Wasser- 
leitung. 76. 512. 76. 654. 77. 126. 215. 78. 
676. — Expropriationsrecht für die Wasserleit- 
ung. 76. 459. — Wasserrohre für Hausleitungen. 
76. 98. — Privatabzweigungen von der Wasser- 
leitung. 77. 320. 502. — Wassertarif. 77. 570. 

— Die neuen Wasserwerke. 77. 314. Berg. 
L. 80. 284. — Betriebsberichte des Wasserwerks. 
82. 685. 88. 1097. — Wassermangel u. hier- 
durch nothwendige Bauarbeiten. 88. 503. — 
Zur Otatistik der Wasserversorgung. 83. 633. 

— Die Erweiterung der Wasserwerke. Bockel- 
berg. L. 85. 815. L. 86. 207. — Wasserwerk 
für den Bahnhof. 87. 656. — Vorschriften über 
die Beschaffenheit der für Wasserleitungen ver- 
wendeten Bleirohre. 88. 748. 

— Kanalisationsproject. 76. 695. 78. 82. — Bau- 
polizeiliche Vorschriften zur Verhütung gesund- 
heitsschädlicher Bauten, Anlagen u. Einrichtungen 
im Gebiete der Stadt. L. 77. 40. — Etat für 
Strassenreinigung. 79. 258. — Strassenbespreng- 
ung. 80. 294, — Ueber die Verbesserungen der 
stadtischen Badeanlagen. B o c k e l b e r g. L. 85. 
278. 

— Feierlichkeit in der Fabrik von Dreyer, Rosen- 
kranz u. Droop. 86. 540. 



Harburg. Thonrohre für Wasserzuführungen. 78- 
337. — Wasserwerksproject. 86. 912. 

Hasselfelde su Harz. Anlegung einer Wasserleit- 
ung. 87. 954. 

Heidelberg. Die städtische Quellwasserleitung. 

74. 286. — Wasserverschwendung. 82. 544. — 
Inbetriebsetzung der Pumpstation bei Schlier- 
bach. 85. 570. 

— Thätigkeit des Tonnenvereins. 78. 676. — Auf- 
hebung der zwangsweisen Einführung des Tonnen- 
Systems. 80. 262. 

Heilbronn. Inbetriebsetzung des Wasserwerks. 

75. 379. 469. — Wasserwerkstarif. 76. 782. — 
Mittheilungen über die Wasserversorgung. 79. 420. 

Henley a. d. Themse. Wasserwerk. J. Church. 
L. 83. 736. 

Hermerdingen. Vollendung des Wasserwerks. 
74. 798. 

Hildeshelm. Zur Wasserversoigung. 75. 698. 83. 
673. 86. 611. 912. 87. 477. 735. 88. 308. 594. - 
Die neuen Badehallen. 86. €2. 878. — Betiiebs- 
ergebnisse der Wasserwerke. 87. 658. 

Hirschberg. Wasserversorgung. 76. 567. 77. 758. 
81. 485. 

H6rde. Bau der Wasserleitung. 75. 601. 

Hoflngen. Wasserversorgung. 79. 142. 

Hohenlimbnrg. Wasserversorgung. 84. 447. 85. 
392. — Das Quellwasserwerk der Stadt. L. D i s s e l • 
hoff. L. 86. 417. 

Hohenstein. Wasserieitung. 87. 1058. 

Holsminden. Bau einer Wasserleitung. 87. 118. 
279. 

Homburg. Betriebsbericht des Wasserwerks. 85. 
362. — Feuerlöschwesen. 86. 22. 

Honfens. Das Wasserwerk. 77. 467. — Die Wasser- 
versorgung der Stadt. 78. *267. 

Hull. Die Wasserversorgung zum Betrieb von 
Motoren. L. 77. 42. 



I. 



Iglau. Wasserversorgungsanlage. 87. 693. 

Immenstadt. Wasserleitung. 79. 143. 

Inowrazlaw (Provinz Posen). Bau einer Wasser- 
leitung. 74. 798. 80. 345. 81. 210. — Wasser- 
verbranch zu Feuerloschzwecken. 86. 22. 

Iserlohn. Das städtische Wasserwerk. 77. 779. 
L. Disselhoff. 76. 44. »76. Taf. 1. L. 81. 509. 
— Obligatorische Einführung der Wassermesser. 
76. 750. 77. 619. — Bestimmungen über die Ab- 
gabe von Wasser aus dem städtischen Wasser- 



werk. 77. 217. — Wassertarif. 77. 758. — ße- 
triebsresultate des Wasserwerks. 77. 786. — 
Die Wasserversorgung der Stadt in sanitarischer 
Beziehung. L. Disselhoff. 78. 471. — Bau 
u. Betrieb des Wasserwerks. 79. 485. — Er- 
weiterung der Wasserwerke. 86. 126. 87. 735. 
— Gerichtliche Entscheidungen in Sachen des 
städtischen Wasserwerks. L. Disselhoff. 87. 
•262. 
Ivry siehe Paris. 
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JMgerndorf. Baa einer Wasserlei tang. 84. 680. 
— EröfEnung der Wasserleitung. 86. 819. 

Jaoer. Projecte für die Gesundheitspflege der 
Stadt. 82. 133. — Project der Wasserleitung. 
87. 442. 



Jena« Analyse der Trinkwasser zu verschiedenen 
Jahreszeiten. £. Beichardt. 74. 338. 366. 

Jullenhöhe« Das Wasserhebungswerk. Kopka. 
L. 74. 145. 

Jnngbnnzlan. Zusammensetzung der Trinkwasser. 
Fr. Stolba. L. 76. 661. 



K. 



Kalserslantern. Bacteriengehalt der öffentlichen 
Brunnen. Bokorny. L. 88. 1085. 

Kappel bei Chemnitz. Eröffnung der Wasserleit- 
ung. 88. 1024. 

Karlsbad. Wasserversorgung. 77. 017. 80. 619. 
82. 37j<. 83 144. — Die Wasserversorgung der 
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Wasserpreis ffir gewerbliche Zwecke. 79. 766. 
— Quellwasser. L. 88. 68. — Die neue Croton- 
Wasserleitung. 86. ♦388. L. 86. 583. — Wasser- 
thunn. L. 86. 872. 

Nlederstotelngen (Württemberg). Wasserleitung. 
77. 188. 

NImes« Die Wasser von Nimes. G. u. A. Du- 
mont. L. 74. 609. 



Nöschenrode« EröfPnung der Wasserleitung. 88. 346. 
Norderney. Wasserversorgung u. Kanalisation. 

88. 203. 
Nordhansen« Ankauf der Wasserleitung durch die 

Stadt. 74. 491. — Wasserversorgung. 76. 568. 

595. 77. 188. 78. 288. 79. 220. — Wassermangel. 

83. 547. — Betriebsergebnisse des Wasserwerks. 

83. 425. — Aus dem Verwaltungsbericht der 

Wasserwerke. 84. 70. 
Norwood« Die Pjimpmaschinen der Wasserwerke. 

L. 82, 118. 
Nottingham. Wasserwerke. 83. 708. 
Nfirnberg« Wasserleitung. 76. 568. — Untersuch- 
ungen des Pegnitzwassers. H. Kämmerer. L. 

79. 735. — Das städtische Wasserwerk. A. 

Thiem. L. 80. 18. 23. — Wasserverbrauch zu 

Feuerlöschzwecken. 86. 23. — Wassermesser. 86. 

62. — Vollendung der Wasserleitung. 86. 942. 

— Der Hochbehälter für die Wasserversorgung. 

E. Dyckerhoff. 88. *760. 
— Die Kanaüsationsfrage. J. Gordon. L. 77. 309. 
~ Die neue Badeanstalt. L. 79. 521. 
Nnnhead. Notizen über das Wasserwerk. L. 74.216. 
Nymwegen. Das städtischeWasserwerk. C. S c h m i d. 

L. 88. 697. 



O. 



Oberhansen« Project einer Wasserleitung. 75. 36. 
— Chemische Untersuchung von vier Brunnen- 
wassem. W. V. d. Mark. L. 75. 623. — Feuer- 
löschwesen. 86. 23. 

Oberkaasel. Wasserleitung. 82. 658. 

Ober-Stephansdorf« Artesischer Brunnen. 80. 144. 

Oels L Schi. Wasserleitung. 75. 516. 

Oelsnltz« Ausführung einer Wasserleitung durch 
J. u. A. Aird. 74. 772. 

Ofen siehe Budapest. 

Offenbach. Betriebseigebnisse des Wasserwerks. 
85. 971. 87. 212. 88. 168. 

Oldebrock (Niederlande). Die Wasserversorgung 
des Artillerielagers. H. Hinkelmann. L.88. 
799. B. a. L. 88. 1120. 



Oldenburg. Wasserleitungsproject. 78. 56. — Oeffent- 

liche Badeanstalt. 83. 593. — Erbauung eines 

Hochdruckwasserwerkes. 88. 346. 
OlmUtz. Project der Wasserleitung. 87. 442. 
Oppeln. Verfügung der kgL Begierung in Betreff 

der Brunnen. 76. 365. 
Oppenheim a. Rh. Neues Wasserwerk. 88. 776. 
Oschatz. Neue Wasserleitung. 79. 492. 86. 707. 

87. 768. 88. 35. 346. 1152. 
Osnabrfick. Die Trinkwasserveiiiältnisse der Stadt. 

W. Thörner. L. 85. 631. — Zur Frage der 

Wasserversorgung. 87. 875. 
Osterode« Wasserversorgung. 88. 535. 
Oxford. Die Kanalisation der Stadt W.H. White. 

L. 78. 35. 



P. 



Paderborn. Bau eines Wasserwerkes. 87. 178. 
Padna. Das Trinkwasser der Stadt. B. Conci. 

L. 83. 738. — Die Wasserversorgungsfrage. F. 

Turola. L. 83. 738. 
Palermo. Wasserversorgung. 85. 702. 
Palmbach (Baden). Wasserversorgung. 83. 708. 
Paris. Die Luftverunreinigung der Stadt. J. Brun- 

faut. L. 83. 737. 



- Die Wasserversorgungs- Anlagen. 74. 154. Al- 
phand. 74. 490. — Die Wasser von Paris. G. 
u. A. Du mont. L. 74. 609. - Die Wasser- 
versorgung der Stadt. E. Grahn. 78. 99. 127. 
169 mit einer Tafel. — Kohlenverbrauch der 
Waseerhebemaschinen. L. 80. 138. — Ausdehn- 
ung der Wasserversorgung. 80. 171. 530. 81. 
487. 82. 39. 83. 594. >- Belgrand's Thätigkeit 
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in Bezug auf die Wasserversorgung von Paris. 
J. Bertrand. L. 81. 18. — Das Wasserhebe 
werk zu Ivry u. das Reservoir zu Villejuif. L. 
88. 737. — Zur Wasservdrsoigung der Stadt. 
83. 59. 85. 159. — Werth der seit 1807 bestehen 
den Wasserwerke. 86. 615. — Wasserversorgung 
aus dem Neuenburger See. 88. 170. 

— Die Wasserversorgung des neuen Opernhauses. 
L. 75. 344. — Wasserversorgung u. Entfernung 
der Auswurfstoffe während der Belagerung 1870 
bis 1871. 0. Oesterlen. L. 77. 601. — Die 
monumentalen Fontainen in Paris. £. Grahn. 
78. 127. — Wasserversorgung der Ausstellungs- 
anlage u. Gebäude. L. 78. 237. — Die Stadt 
auf der Weltausstellung 1878 ; die Anstalten zur 
Wasserversorgung, die grossen Wasserbehälter, 
Herstellung eines grossen Druckleitungssyphons. 
0. Lang. 79. 70. — Artesischer Brunnen. 88. 
346. — Die neuesten artesischen Brunnen der 
Stadt. E. Gad. L. 88. 1085. 

— Tarif für Wasserabgabe an Private. E. Grahn. 
78. 161. — Verordnung bezüglich des Wasser- 
bezugs. L. 81. 95. — Wasserverbrauch. 82. 
578. 617. — Wassermangel. 82. 617. 

— Reinhaltung der Seine. A. D. Clay. L. 75. 
828. — Reinhaltung der Seine u. Benutzung des 
Kanalwassers. L. 77. 529. ^- Die Entpestung 
der Seine durch die Berieselungsanlagen zu Gen- 
nevilliers. Finkelnburg. L. 77. 599. — Rein- 
haltung der Seine u. Entwässerung von Paris. 
85. 734. L. 86. 606. L. Schrader. L. 86.959. 

— Das unterirdische Paris. Beigrand. L. 75. 
745. — Das Kanal wasser der Stadt. Gh. Laut h. 
L. 77. 526. — Die Rieselfelder u. Kanalwasser- 
reinigungsbassins in Gennevilliers. L. 77. 528. 
— Project zur Ableitung der Kanalwasser. Salet. 
L. 78. 108. — Klärung u. Desinfection der städti- 
schen Kanalwasser mit Aluminiumsulfat. Cag- 
nant. L. 78. 108. — Kanalisation u. Beriesel- 
ung. 78. 88. 82. 40. 134. — Zur Kanalisation 
der Stadt. J. Woas. L. 82. 53. — Die Frage 
der Entwässerung von Paris. L. 82. 768. — Die 
Pariser Kanäle u. die Abführung der Spülwasser 
nach St. Germain. L. Journault. L. 83. 788. 

— Strassenbesprengung. 78. 107. — Zur Reinig- 
ungsfrage der Stadt. F. Kapaun. L. 81. 237. 
8. a. L. 85. 103. 

Passan. Wasserleitung. 86. 380. 
Peine« Anlage einer Wasserleitung. 87. 904. 
Pest siehe Budapest. 

Petersburg. Die neuen Wasserwerke. J. Thom- 
son. L. 81. 96. — Wasserversorgung. 82.618. 



Pforzheim. Wasserleitung. 74. 491. 76. 238. 77. 
539. — Feuerlöschwesen. 86. 23. 

Pliiladelphia. Erweiterung der Wasserversoigung. 
L. 75. 465. — Bericht Ober die Arbeiten der 
Wasserversoigungscommission. L. 76. 748. L. 
88. 811. — Die Wasserversorgung für die Aus- 
stellung. L. 76. 523. — Reparatur eines Stand- 
rohrs des Wasserwerks. L. 76. 628. — Die Wasser- 
versorgung. L. 80. 139. Birkinbine. L. 79. 
136. J. F. Smith. L. 80. 22. R. Hering. 
L. 85. 35. W. Ool. Ludlow. 86. 92. — Zur 
Wasserversorgung der Stadt. 87. 761. 

Philippopel. Wasserversorgung. 82. 104. 

PhoeDixviile. Die neue Pumpe des Wasserwerks. 
E. Brown. L. 74. 170. 

Pirmasenz. Wasserwerk. 79. 556. 

PlAgwitz siehe Leipzig. 

Planen. Wasserwerkstarif. 76. 782. 783. 7K5. 787. 
788. 789. 793. — Wasserverschwendung. 86. 768. 
— Vorarbeiten zur neuen Wasserleitung. 87. 926. 

Posen. Wasserwerkstarif. 75. 781. 783. 784. 785. 
786. 788. 790. 792. — Wasserversoigung. 75. 395. 
77. 348. — Jahresberichte über die städtischen 
Wasserwerke. 80, 246. 81. 626. 82. 246. 83. 179. 
84. 214. — Analysen des Leitungswassers. 81. 
629. 82. 247. 84. 215. — Wasserverbrauch zu 
Feuerlöschzwecken. 86. 23. 

Potsdam. Bau vdn Wasserwerken. 74. 799. 75. 
310. 603. 76. 64. 332. 496. 568. — Die Pots- 
damer Wasserwerks-Compagnie. 76. 428. 76. 
596. — Anlagen von Brunnen u. Fontainen. A. 
Stüler. L. 76. 719. — Project zur Reinigung 
u. Entwässerung der Stadt. Vogdt. L. 85- 278. 

Pottschach siehe Wien. 

Prag. Errichtung eines Wasserwerks. 76. 563. 
82. 104. — Die Prager Wasserversoi^ng, J. 
B e 1 sk y. L. 75. 746. L. 76. 740. — Zur Wasser- 
versorgung Prag's. E. Grahn. 77. 162. 299. 
385. 78.655.697. P. Schmick. 77. 858, s.a. 
77. 660. — Denkschrift über die Wasserversorg- 
ung der Stadt. A. Hup per t. L 78. 108. — 
Die neue Wasserleitung. S. . . L. 78. 1Ö8. — Die 
künftige Wasserversorgung der Stadt. M. D. 
Popper. L. 78. 108. — Proben mit Asphalt- 
rohren für die Wasserleitung. 78. 714. — Analyse 
des Quellwassers des Belvedere. F. Stolba. 
L. 81. 139. — Wasserversorgungsprojecte. 81. 
487. 552. 631. — Versuchsbrunnen. 82. 280. 

Pressburg. Qualität des Leitungswassers. 82. 618. 
86. 219. 86. 943. — Eröffnung der Wasserleitung. 
86. 219. — Das städtische Wasserwerk. S a Ib a c h 
u. V. Wessely. L. 87. 552. 



<fc. 



Quedllnbiirg. Wasserversoigung. 79.30.340.80.31.272.624.81.56.83.547.84,176. -Feuerlöschwesen. 86. 23. 
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Randerg. WassermesBer. 77. 506. 
Rappoltoweiler. Die Zasammensetsung der st&dti- 

sehen Brannenwasaer. J. Thieme. L. 85.172. 
Bastatt. Waaserversorgang. 76. 222. 
Battbor. Waaserleitong. 75. 428. — Feaerlösch- 

weaen. 86. 23. 
Rawitseh (Schlesien). Tiefbohrang aal Wasser. 

80. 304. 
Regensbnrg. Errichtong einer Actiengesellschaft 

ZOT AosfOhrang der projectirten Wasserleitung. 

74. 156. — Die Wasserwerksordnong. L. 76. 

344. — Das Wasserwerk, 75. 871. — Quellen- 

prQInng u. Temperaturmessangen. 76. 596. — 

Die BohnmterfQhrangen des Wasserwerks durch 

die Denan a. den Regen. A. Thiem. L. 77. 

168. — Verlegung eines Bohrstranges unter dem 

Flussbett der Donau u. des Regens. Grüner 

u. Thiem. L. 78. 307. — Uebemahme der | 

Wasserwerke durch die Stadt. 79. 340. — Wasser- ; 

verbrauch zu Feuerlöschzwecken. 86. 23. ! 

Beichenbach !• Schi« Wasserleitung. 75. 516. 

84. 216. 336. 
Beichenbach i. E. Wasserwerk. 85. 365. 483. 
Beichenbach 1. V. Vorarbeiten zur Wasserleitung. 

87. 659. 
BeichenhalL Vollendung der Hochquellenleitnng 

aus dem Lustsee. 85. 640. 
Beims« Bericht über die Reinigung der stttdti- 

sehen Kanalwasser. Durand-Clay. L. 78. 578. 
Beinerz« Wasserleitung. 80. 738. 
Bemscheid. Wasserleitung. 74. 799. 82. 578. 

84. 255. 336. — Wassertarif. 83. 425. — Das 



städtische Wasserwerk. L. Disselhoff. 85. 
221. Taf. 5. L. 85. 278. — Betriebsberichte des 
Wasserwerks. 88. 98. 807. — Plflne für die 
Thalsperre zur Wasserversorgung der Stadt. 
Intze. 88. 1152. 

Rendsburg. Zur Wasserversorgungsfrage. 87. 927. 
1144. 

Reutlingen. Quellwasserleitung. 74. 842. 85. 136. 702. 

Reval. Wasserversorgung. 81. 448. 

Richmond. Die Pumpmaschinen des Wasser- 
werks. L. 81. 329. 

Riesa. Zur Wasserversorgungsfrage. 88. 855. 

Riga. Die Reinigung u. Entwässerung der Stadt 
H. Mal eher. L. 78. 108. — Betriebsmittheil- 
ungen des Wasserwerks. 75. 630. 84. 132. 135. 
85. 510. 87. 624. 694. — Zur Wasserversorgung. 
82. 355. 

Rio Janeiro. Wasserversorgung. 76. 459. 

Rochester. . Die Wasserwerke. L. 82. 788. 

Rom. Wasserversoigungsanlagen im alten Rom. 
T. Sechhi. L. 77. 236. — Römische Wasser- 
leitungen. L. 86. 760. — Zur Wasserversorgung 
des alten Rom. Th. Beck. 87. 1102. 

RoBSwein (Sachsen). Wasserleitung. 88. 964. 

Rotterdam. Wasserwerk. 76. 655. — Wasserleit- 
ungsgesellschaft. 86. 30. 

RottweiL Wasserieitung. 74. 799. 75. 563. 80. 738. 

Rndolstadt. Kanalisation u. Wasserleitung. 88. 
787. 86. 707. 914. 

Rnhrort. Wassertarif. 88. 876. — Wasserleitung, 
Wasserabgabe nnd Strassenbesprengung. 86. 736. 



S(. 



Saalfeld. Wasserversorgung. 81. 120. 

Saarbrficken. Die neue Wasserversorgung. C. 
Till. L. 76. 152. — Wasserleitung. 79.104.— 
Wasserverbrauch zn Feuerlöschzwecken. 86. 23. 

Saarbnrg. Wasserleitung. 87. 443. 
. Sagan. Wasserversorgung. 75. 516. 77. 348. 86. 615. 

Saigon. Die Pumpenanlage der Stadt. L. 83. 811. 

Saloniki. Wasserversorgung. 82. 71. 

Salzbmnn i. Schi. Chemische Analyse der 
Kronenquelle. Th. Poleck. L. 83. 378. 

Salzburg. Vollendung der Wasserleitung. 75. 
839. — Wassertarif. 76. 460. — Die Quell- 
wasserleitung der Stadt. 76. 346. Taf. 12. — 
Zusammensetzung des Leitungswassers. Späng- 
1 8 r. 76. 459. — Die Stadt u. ihre hygienischen 
Fortschritte. G. Varren trapp. L. 76. 523. 
— Betrieb de)" Fürstenbrunnenleitung. 82. 687. 

St. Etienne. Die Thalsperre des Furens u. die 
Wasserversorgung der Stadt. L. 83. 811. 
General-Eeg. z. Journ. f. Gasbel. u. Wauerven. 



St. GaUen. Wasserversorgung. 79. 715. 85. 792. 

St. Louis. Die Pnmpmaschinen des Wasser- 
werks. L. 81. 329. 

St. Wendel. Wasserversorgung. 83. 876. 

Sandringliam. Wasserversorgung. 79. 778. L. 
79. 478. 

Sangershansen. Erbauung einer nenen Wasser- 
leitung. 87. 1060. 

Santiago. Wasserversorgung. 88. 252. 

Scludke s. a. Gelsenkirchen. Geschäftsbericht des 
Wasserwerks für das nördliche westfälische 
Kohlenrevier. 88. 478. 

Schmalkalden. Hochdruckwasserleitung. 86.707. 

Schmiedeberg. Die Wasserstation am Bahnhol 
Suck. L. 83. 168. 

Schönberg. Wasserleitung. 83. 508. 84. 140. 

Schönebeck. Wasserversorgung. 83. 787. 84. 
176. 85. 320. 

Schöningen. Anlage einer Wasserleitung. 87. 959. 
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Schweldnitz. Wasserwerk. 75. 78. 471. 563. 76. 
250. 80. 738. ^— Wasserregulativ. 75. 360. — 
Prüfung der Rohrleitung. 75. 396. — Betriebs- 
ergebnisse des Wasserwerks. 78. 588. 

Schweinfart« Wasserverbrauch zu Feuerlösch- 
zwecken. 86. 23. 

Schwelm« Wasserleitung. 76. 223. 

Schwerin. Die öffentlichen Brunnen. F. Link. 
L. 76. 623. 

Schwlentochlowitz« Wasserversorgung. 86. 128. 

SeTilla« Wasserversorgung. 85. 23. 

Slebenlehn« Wasserleitung. 86. 914. 

Sigmaiingen« Die Wasserversorgung des Schlosses. 
C. Kr ob er. 77. 85. — Wasserleitung. 80.360. 
775. 88. 71. 382. 

Sinzigr« Herstellung einer Wasserleitung. 87. 1060. 

Soest. Wasserversorgung. 86. 881. 87. 588. — 
Wassertarit 87. 927. 

Solingen. Feuerlöschwesen. 86. 23. 

Sonneberg (Meiningen). Wasserversorgung. 79. 648. 

Soran. Betriebsresultate des Wasserwerks. 76. 
596. 79. 648. 

Sorau a. L. Feuerlöschwesen. 86. 23 

Spalato. Wasserleitungsprocess. 88. 536. 

Speyer. Feuerlöschwesen. 86. 23. 

Sprottan. Wasserwerkstarif. 75. 782. 

Stade. Wasserversorgung. 75. 603. 76. 460. 640. 
77. 576. 78. 524. 743. - Kanalisation. 77. 284. 

Stassfurt. Verunreinigung des Bodeflusses durch 
die chemischen Fabriken. B. Wackenroder. 
L. 76.651. Ph. Pusch. L. 77. 647. - Wasser- 
versoi^gung u. Bau eines Wasserwerks. 80. 698. 
82. 135. 83. 212. 315. — Wassermangel. 87. 
927. — Eröffnung der Wasserleitung. 88. 236. 
— Zur Wasserversoi'gung. 88. 748. 



Stettin. Finanzbericht der Wasserleitung. 74.114. 
75. 310. — Wasserwerkstarif. 75. 781. 783. 784. 
785. 787. 788. 789. 790. — Kanalisation 77. 655. 

— Wasserverbrauch zu Feuerlöschzwecken. 86. 23. 
Stockholm. Wasserversorgung. 77. 786. 
Stolp. Feueriöschwesen. 86. 23. 

StralBund. Bohrbrunnen. 79. 404. — Wasser- 
versorgung. 84. 448. 

Strassbnrg. Wasserversorgung. 75. 150. 213. 716. 77. 
88. 472. F. Seh metzer. L. 76. 24. •— Resultat 
des Yersuchsbrunnens. A. Thiem. 76. 707. 

Straubing. Wasserleitung für Feuerlöschzwecke. 
80. 144. — Feuerlöschwesen. 86. 24. 

Stuttgart. Verein für Tiefbohrung. 75. 117. — 
Albwasserversorgung. 76. 655. — Verunreinigung 
der Neckarwasserleitung. 79. 30. Saatter. L. 
79. 92. — Anleihe für die städtische Wasser- 
leitung. 80. 624. — Wasserversorgung. 80. 392. 
81. 256. 82. 386. 762. — Bauaufwand der Wasser- 
versorgung. 82. 874. — Die Maschinenanlage 
des Wasserwerkes. L. 83. 103. — Wassermeaser. 
85. 1000. — Feueriöschwesen. 86. 24. — Heu- 
bergwasserleitung. 88. 35. — Zur Wasserversorg- 
ung. Zobel. 88. •836. 

— Etat der Brunnengemeinschaft. 74. 554. — 
Wasserwerkstarif. 75. 781. 783. 784. 788. 792. 

— Betriebseirgebnisse. 78. 420. — Betrieb der 
stfidtischen Wasserwerke. Zobel. L. 86. 208. 

— Betriebsbericht des Wasserwerkes. 88. 596. 

— Kanalisation. 77. 58. 78. 420. — Entfernung u. 
Verwerthung der Fäcalstoffe. Hack. 79. 767. — 
Die Abfuhr u. Verwerthung der Fäcalstoffe. 
Baumeister. L. 81. 769. 

Snlzbach (Oberpfalz). Wasserieitung. 76. 696. 82. 135. 
Snlzbach bei Saarbrücken. Wasserleitung. 77. 48. 



T. 



Tanirer (Marokko). Wasserleitung. 77. 384. 

Tamowltz. Feuerlöschwesen. 86. 24. 

Tegel siehe Berlin. 

Teplitz. Eröffnung der Wasserleitung. 87. 1144. 

Teschen. Wasserversorgung. 80. 32. 

Tettnangr. Wasserleitung. 77. 152. 

Thnn. Wasserversorgung. 83. 356. 84. 840. — 

Der Wasserstandstelegraph. 85. 906. 
Tiflls. Wasserversorgung. 77. 472. 
Tilsit. Untersuchung der Brunnenwasser. W. 

Krüger. L. 75. 747. — Brunnenbohrnng. 80. 

360. — Wasserleitung. 87. 443. 
Torgan. Wasserversorgung. 77. 684. 78. 184. 495. — 

Beschädigung der Wasserleitung durch Blitzschlag. 

88.536. J. Freyberg. 88.797. Stude. 88.1057. 
Toni. Das Wasserwerk des Fort Saint-Michel. A. 

Picard. L. 76. 315. 
Trier. Froject einer neuen Wasserversorgungs- 



Anlage. 74. 48. — Vertrag bezüglich der üeber^ 
nähme des Baues u. des Betriebs der Wasser- 
versorgungsaolage. 83. 824. 876. — Die neue 
Wasserleitung. 85. 484. 

Trlest. Wasserversorgung. 80. 304. 82. 841. 84. 
140. 296. — Die Wasserversoiigong der Stadt. E. 
J. Geiringer. L. 82. 341. — Zur Wasserver- 
sorgung der Stadt. Job. Finetti. L. 87. 551. 

Troppan. Bau u. Eröffnung der Wasserwerke. 
75. 840. — Wasserversorgung. 82. 176. 

Tflbingen. Wasserleitung. 77. 621. 79. 372. 

Turin. Zur Wasserversorgung. 77. 348. — Die Trink- 
wasser der Stadt. 0. Oal andr a. L. 77.526.— Unter- 
suchung von vier Turiner Wassern. Lieben u. 
Cannizaro. L. 80.653. — Dritter internationaler 
Gongress für Hygiene. Finkelnb urg. L. 81. 637. 

Tuttlingen. Wasserleitung. 78. 184. 

Twlckenham. Kanalwasser-Pumpenanlage. L.80. 138. 
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Ulm« Vollendung der neuen Wasserleitung. 74. 
48. — Betriebsberichte des Wasserwerks. 81. 669. 
82. 504. — Wasserversorgung aus dem sog. kalten 
Brunnen bei Lautem. 88. 927. 



Unna. Thonrohre fttr Druckleitungen. 78. 338. — 
Wasserversorgung. 78. 566. 83. 788. 84. 655. — 



V. 



Talparaigo. Bruch eines Wasserbehälters. 88. 832. 
Tenedig. Die Wasserversorgu^ der Stadt. 85. 412. 
Verden« Wasserversorgung. 88. 204. 
Tersailles« Die Wasserversorgung von Versailles 

u. Umgegend. Armengaud. L. 80. 285. 
yervier8.Wa8server8orgung.78.588.768.— DieThal- 



sperre derGileppe. F. Kuhn. L. 79. 413. Funk. 
L. 79. 540. — XJeber Reinigung u. Verwerthung 
der Kanalwasser. F. u. £. Putzeys. L. 85. 172. 

Tillejnif siehe Paris. 

Virginia City u. Gold Hill. Wasserversorgungs- 
anlage. L. 74. 272. 



ir. 
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